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THÉORIE  6ÉHÉRALE  DE  LA  VISIBILITÉ  DES  FRANGES  D'IHTERFÉRENGE  ; 
Par  mm.  J.  MACÉ  DE  LÉPINAY  et  Ch.  FABRY. 

Les  appareils  producteurs  de  franges  d'interférence  semblent  se 
parlageren  deux  catégories.  Les  uns  paraissent  exiger  la  liinilalion 
du  faisceau  éclairant  par  une  fenlc  convenablement  orientée  (mi- 
roirs de  Fresnel);  ils  fournissent  des  franges  visibles  à  toute  dis- 
tance. Les  autres  permettent  l'emploi  d'une  source  étendue  dans 
toutes  les  directions  (anneaux  de  Newton);  les  franges  auxquelles 
ils  donnent  naissance  sont  localisées. 

En  réalité,  tous  les  appareils  interférentiels  connus  rentrent 
dans  une  seule  et  même  classe,  et  leurs  différences  apparentes 
tiennent  uniquement  aux  conditions  en  quelque  sorte  exception- 
nelles de  leur  emploi  habituel.  Établir  celle  identité  de  propriétés 
et  mettre  en  évidence  les  principales  conséquences  des  formules 
«générales  auxquelles  nous  serons  conduits,  tel  est  le  but  de  ce 
travail. 


L  Le  principe  qui  nous  servira  de  point  de  départ  est  le  suivant. 
Imaginons  pour  un  instant  que  la  source  éclairante  se  réduise  à 
un  point  lumineux  unique  S.  Si  nous  introduisons  un  écran  dans 
la  partie  commune  aux  deux  faisceaux,  nous  verrons  s'y  dessiner 
un  système  de  franges  qui  sera  parfaitement  net,  car  la  différence 
de  marche  des  deux  mouvements  vibratoires  qui,  issus  de  S,  se 
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croisent  en  l'un  quelconque  des  points  de  l'écran,  varie  de  l'un  à 
l'autre,  mais  est  unique  pour  chacun  d'eux  (*). 

Supposons,  par  contre,  que  la  source  soit  étendue.  A  chacun 
des  points  lumineux,  indépendants  les  uns  des  autres,  qui  la 
constituent,  correspondra  en  général,  sur  l'écran,  un  système  par- 
ticulier de  franges.  Tous  ces  systèmes  de  franges  empiétant  les 
uns  sur  les  autres,  le  résultat  sera,  en  général,  de  donner  à  l'écran 
lin  éclat  sensiblement  uniforme.  Les  franges  seront  par  suite  invi- 
sibles, à  moins  que  l'on  ne  se  place  dans  des  conditions  particu- 
lières que  nous  nous  proposons  de  déterminer. 

Pour  que  les  franges  soient  parfaitement  nettes,  il  faut  que,  pour 
tous  les  points  utiles  de  la  source,  la  différence  de  marche  que 
présentent  les  couples  de  rayons  correspondant  à  chacun  d'eux,  et 
qui  se  croisent  au  point  central  M  de  l'écran  considéré,  reste  la 
même.  Si  cette  condition  est  en  effet  satisfaite  rigoureusement 
pour  le  point  M  de  l'écran,  elle  le  sera  sensiblement  pour  les 
points  voisins.  L'écran  sera  alors  recouvert  d'un  système  de 
franges  qui  présentera  en  M  un  maximum  de  netteté. 

IL  L'application  de  ce  principe  se  trouve  singulièrement  sim- 
plifiée par  l'établissement  du  théorème  suivant  : 

Etant  donné  un  point  S  d'une  source  qui,  par  V effet  d\in 
appareil   interférentiel,   donne   naissance  à    deux    systèmes 

(*)  Considérons,  en  effet,  une  onde  issue  de  S;  elle  se  dédouble  par  l'effet  de 
l'appareil  interférentiel,  et  les  deux  ondes  ainsi  produites,  quelles  que  soient  les 
déformations  qu'elles  aient  subies  dans  l'intervalle,  parviennent  au  bout  de 
temps  inégaux,  mais  déterminés,  en  chacun  des  points  de  l'espace. 

Il  nous  a  paru  intéressant  de  vérifier  par  l'expérience  l'exactitude  du  principe 
énoncé.  Nous  éclairons  un  appareil  interférentiel  quelconque  (anneaux  de 
Newton,  appareil  producteur  des  franges  de  Herschcl,  etc.)  au  moyen  d'une 
source  monochromatique  limitée  par  un  écran  percé  d'un  petit  trou,  i*  Les 
franges,  souvent  peu  brillantes,  il  est  vrai,  sont  parfaitement  nettes  à  toute  dis- 
tance, ce  que  l'on  constate  au  moyen  d'une  loupe  ou  d'une  lunette  dont  on  fait 
varier  le  tirage.  3"  Supposons  que  la  lunette  d'observation  restant  fixe,  on  vienne 
à  déplacer  lentement  le  trou  éclairant  dans  une  direction  transversale  quelconque; 
on  constate  que  les  franges  restent  nettes,  mais  se  meuvent  en  général  avec  une 
extrême  rapidité  dans  le  champ  de  la  lunette.  3*»  Quelles  que  soient  toutefois  les 
conditions  de  l'expérience,  il  est  toujours  possible  de  trouver  une  direction  sui- 
vant laquelle  on  peut  déplacer  le  trou  éclairant  sans  modifier  la  position  des 
franges.  Ce  dernier  fait  est  une  conséquence  immédiate  des  formules  qui  seront 
•établies  plus  loin. 
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d'ondes  qui  se  croisent  en  un  point  M  mec  une  certaine  diffé- 
rence de  marche  y  il  existe  deux  directions  conjuguées  y  SS|, 
MMj,  suivant  lesquelles  on  peut  déplacer  les  points  S  et  M, 
sans  altérer  cette  différence  de  marche. 

Nous  nous  appuierons  sur  la  remarque  suivante  : 

Quel  que  soit  celui  des  appareils  interférentiels  connus  que 
Von  considère,  il  est  toujours  tel  qiCune  onde  unique  issue 
d'un  point  lumineux  S  se  dédouble  en  le  rencontrant,  de  ma- 
nière à  donner  naissance  à  deux  ondes  qui,  considérées  au 
bout  d'un  même  temps,  diffèrent  très  peu  de  forme  et  de  posi- 
tion {^), 

Fig.  I. 


Considérons  alors  les  deux  ondes  MA,  MA',  provenant  d'un 
même  point  S  de  la  source,  au  moment  où  elles  se  croisent  en  M. 
Soient  MN,  MN'  leurs  normales.  Prenons  pour  plan  de  la  figure 
le  plan  NMN',  et  soient  MA,  MA'  les  courbes  intersections  des 
deux  ondes  par  ce  plan. 

Il  résuite  de  la  remarque  qui  a  été  faite  plus  haut  : 

I**  Que  l'angle  NMN'=:  a  des  deux  normales  est  très  pelil; 
a**  Que  les  rayons  de  courbure  R  el  R'  des  courbes  MA,  MA' 
sont  très  voisins,  pourvu  que  la  différence  de  marche  o  en  M  des 


(')  Nous  supposons  que  les  deux  points  S  et  M  sont  tous  deux  situes  dans 
•'air,  c'est-à-dire  dans  un  milieu  homogène.  Le  point  M  peut  d'ailleurs  élre  réel 
♦»u  Tirtuel. 
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deux  mouvements  vibratoires  considérés  soit  petite  par  rapport  à 
ces  rayons  de  courbure. 

Prenons  sur  les  deux  normales  des  longueurs  égales  finies, 
MN  =  MN'=  h.  Si  nous  considérons  les  deux  ondes  à  Tinstant  où 
elles  passent  respectivement,  l'une  par  N,  l'autre  par  N',  leurs 
courbes  intersections  par  le  plan  de  la  figure  restent  normales,  la 
première  à  MN,  l'autre  à  MN'. 

De  plus,  leurs  rayons  de  courbure  sont  respectivement  R  -f-  A, 
R'+A  (conséquences  connues  du  principe  de  Huygens).  Propo- 
sons-nous de  déterminer  la  position  du  point  M|  intersection  de 
ces  deux  courbes,  auquel  correspond  la  même  différence  de 
marche  qu'au  point  M. 

Si  nous  prenons  comme  axes  de  coordonnées  la  normale  et  la 
tangente  en  M  à  MA,  les  équations  des  arcs  de  courbe  très  petits 
NM|  etN'Mi  peuvent  s'écrire 

(i)  :r»+(>'-+-R)2=(R-4-/i)î, 

et 

{'}.)  (ar-4-  R'sina)î-i-(^-f-  IVcosa)î=  (R'-4-  A)». 

Retranchant  ces  équations  membre  à  membre,  il  vient 
(3)  R'ar  sina  -4- j'CR'cosa  —  R)  =  /i(R'—  R), 

d'où 

a        R'— R  /i- V 

J7  =  vtang-H Tw—  — :— ^* 

-^        °  2  R         sin  a 

Le  deuxième  terme  de  cette  équation  est  négligeable  par  rap- 
port au  premier;  h — ^est  en  effet  de  l'ordre  de  grandeur  de  a^  et 

par  suite     .    •    est  de  l'ordre  de  errandeur  de  a.  Comme  — r»,  -  est 
^  sina  ^  R 

un  nombre  très  petit,  le  terme  — ^, t—-  est  négligeable  devant 

^lang->  puisque  j^  est  une  longueur  finie.  On  peut  donc  écrire 

Y  CL  Oi 

—  =  tang-  =  -  • 

11  en  résulte  que  le  point  M|  est  sur  une  droite  fixe,  qui  est  la 
bissectrice  de  l'angle  des  deux  trajectoires  ou  rayons  lumineux 
qui,  issus  de  S,  se  croisent  en   M.   On  peut  donc  déplacer  le 
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poiDl  M  sur  celte  droite  sans  changer  la  différence  de  marche.  En 
d'autres  termes,  la  trajectoire,  dans  le  plan  de  la  figure,  d'une 
frange  donnée  est  rectiligne. 

Imaginons  maintenant  que  le  point  M  précédemment  considéré 
soit  un  point  lumineux.  La  différence  de  marche  des  deux 
mouvements  vibratoires  qui,  issus  de  M,  viennent  se  croiser  au 
point  S  est  la  même  que  précédemment,  8,  car,  en  vertu  du  prin- 
cipe du  retour  inverse  des  rayons,  les  deux  trajectoires  comprises 
entre  S  et  M  restent  les  mêmes.  Il  en  résulte  que  Ton  peut,  sans 
altérer  la  différence  de  marche,  déplacer  le  point  S  sur  la  bissec« 
Irice  SSj  des  deux  rayons  partant  de  S,  tels  qu'ils  viennent  se 
croiser  en  M. 

Il  reste  encore  à  établir  que  les  deux  droites  ainsi  obtenues 
sont  conjuguées,  c'est-à-dire  restent  les  mêmes  quelles  que  soient 
les  positions  de  S  sur  l'une  et  de  M  sur  l'autre.  Nous  remarquerons, 
à  cet  effet,  qu'il  résulte  de  la  démonstration  précédente  que,  pour 
un  même  point  M,  les  trajectoires  issues  de  ce  point  et  qui  vont  se 
croiser  en  un  point  quelconque  de  SS|  ont  toujours,  en  leur  point 
de  croisement,  même  bissectrice  SS|.  La  troisième  partie  du  théo- 
rème sera  démontrée  si  nous  établissons  que  ces  trajectoires  ont 
également  en  M  toujours  une  même  bissectrice,  qui  sera  MM,,  et 
cela,  quel  que  soit  leur  point  de  départ  sur  SS|. 

Nous  nous  appuierons  sur  la  remarque  suivante  :  si  ahpq 
et  a^bxfx  q\  sont  les  paraniùlres  de  deux  droites  très  voisines  qui 

se  coupent,  ceux  de  leur  bissectrice  sont >  >  - — —y 

2 

Soient  drs  lors  abpq  les  paramètres  de  la  partie  initiale,  recti- 
ligne, SA  et  axb^pi^i  de  la  partie  terminale  BM  de  Tune  des  tra- 
jectoires issues  de  S  et  aboutissant  en  M  ;  soient  de  même  a'b'p'q' 
^^ci\b\p\q\  les  paramètres  des  parties  initiale  SA'  et  finale  B'M 
(le  la  seconde;  pour  un  appareil  interfércnticl  donné,  asb\psq\ 
sont  des  fonctions  uniquement  de  abpq^  et  de  même  a\  b\p\  q\  de 
a'b'p^q'. 

Imaginons  que  l'on  déplace  le  point  lumineux  de  S  en  S|  sur  la 
droite  SS|;  les  deux  trajectoires  issues  de  S|,  telles  qu'elles  se 
coupent  en  M,  sont,  dans  la  première  partie  de  leur  trajet,  très 
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voisines  respectivement  de  SA  et  SA';  elles  ont  de  plus  pour  bis- 
sectrice SSi.  Si  donc  a  -i-  û?a,  b  -h  rfè,  p  -\-  dp,  q  -{-  dq  sont  les 
paramètres  de  Tune,  ceux  de  l'autre  sont  a^-\-da^y  b^-^-db^y 
p\  -\-  dp^y  qx  -H  rf^i,  avec  les  conditions 

da  -H  da\  =  db-^-  dbx  =  dp-\-  dpi  =  dq  -^  dqi  =  o. 

Les  nouveaux  paramètres  de  la  dernière  partie  rectiligne  de  la 
première  trajectoire  sont,  d'autre  part,  a! —  da\  V  -\- dU ^  p'  -\- dp\ 
q'  -4-  dq'^  et  ceux  de  la  dernière  partie  de  la  seconde  :  a\  -h  da\ , 
b\  -h  db\^  p\  -\-  dp\^  q\  -I-  dq\^  où  da! ,  db\  ...,  sont  de  la  forme 

da'  =   k  da  -¥■   B  db  -\-   PcÇp-hQ  dq, 
da\  =  Al  dax  -h  Bi  dbx  -*-  Pi  dpx  -H  Qi  dqi, 


Il  est  à  remarquer  d'ailleurs  que  les  coefficients  A  et  A(,  B  et 
B|,  ...  sont  deux  à  deux  très  voisins.  Si  l'on  considère  en  effet  les 
diverses  parties  successives  des  trajectoires  SA... BM  et  SA'... B'M, 
elles  se  correspondent  deux  à  deux  et  sont,  deux  à  deux,  très  peu 
différentes  en  grandeiir  et  en  direction  (*).  Les  relations  qui  lient 
les  paramètres  de  BM  à  ceux  de  SA  sont  donc  peu  différentes  de 
celles  qui  lient  les  paramètres  de  B'M  à  ceux  de  SA'. 

On  est  dès  lors  en  droit  d'écrire,  en  négligeant  des  termes  du 
second  ordre 

da\  =        Xdai-^B  dbi-hP  dpi-hCldçi, 

da\  =  —  (\da-r-Bdb  -hPdp  -+-  Q é/y )  =  —  da'. 

On  trouverait  de  même 

db\  =  -  db\        dp'i  =  —  dp',         dq\  =  -  dq', 

et  ces  quatre  relations  expriment  que  les  deux  rayons  issus  de  S' 
et  qui  se  croisent  en  M  ont  la  même  bissectrice  que  ceux  qui  pro- 
viennent de  S. 

Le  théorème  énoncé  se  trouve  ainsi  complètement  établi. 

Corollaire.  —  La  différence  de  marche  que  présentent  les 
deux  mouvements  vibratoires  issus  d\m  point  S  de  la  source, 


(*)  Elles  peuvent  d'ailleurs  ne  pas  se  succéder  dans  le  même  ordre  (miroirs  de 
Jamin  et,  en  général,  réfractomètres  interférentiels). 
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en  leur  point  de  croisement  M,  est  entièrement  déterminée  si 
l'on  se  donne  la  position  dans  V espace  de  la  droite  MM«.  Elle 
est  donc  une  fonction  de  quatre  variables  seulement,  à  savoir 
les  quatre  paramètres  qui  définissent  une  droite  dans  V espace. 

III.  Nous  supposerons  dans  ce  qui  suit,  et  uniquement  pour 
simplifier  Texposilion,  que  l'on  observe  les  franges  au  moyen 
d^un  instrument  d'optique  quelconque,  microscope,  lunette,  ou 
même  œil,  susceptible  de  se  déplacer  parallèlement  à  lui-même, 
de  telle  sorte  que  son  axe  optique  reste  fixe  dans  l'espace  (  *  ).  Nous 
nous  proposons  de  chercher  s'il  est  possible,  et  dans  quelles  con- 
ditions, de  trouver  sur  cet  axe  optique  un  point  M  tel  que  les 
franges,  vues  dans -l'instrument  d'observation,  réglé  pour  viser  ce 
point,  présentent  une  netteté  parfaite. 

Nous  établirons  à  cet  effet  le  théorème  suivant  : 

Pour  que  les  franges  soient  nettes,  il  est  en  général  néces- 
saire que  la  source  éclairante  soit  réduite  à  une  fente  étroite, 
La  position,  sur  l'axe  optique,  du  point  M  que  Von  doit  viser 
est  d'ailleurs  variable  avec  l'orientation  de  la  fente. 

Nous  nous  appuierons  sur  la  remarque  suivante  : 
Les  diverses  directions  MM|,  passant  par  M,  correspondant 
aux  divers  points  de  la  source  que  nous  avons  à  considérer,  sont 
toujours  très-voisines  de  l'axe  optique.  Elles  sont  telles,  en  efl'ct, 
que  les  deux  rayons  interférents  qui  lui  correspondent,  après 
s'être  croisés  en  M,  pénètrent  l'un  et  l'autre  dans  le  système  op- 
tique employé. 
Soient  alors 

x  =  az-\'p,        y—.hz-\-q 

les  équations  d'une  droite  quelconque  passant  par  M.  Nous  savons 

que  l'on  a 

^=f{a,  b,p,  q). 


(')  Tout  ce  qui  suit  est  directement  applicable  au  cas  où  l'on  recevrait  direc- 
tement les  franges  sur  un  écran,  et  où  on  les  observerait  par  diffusion.  Il  sérail 
toutefois  nécessaire  de  supposer  que  la  partie  libre  de  la  source  est  peu  étendue. 
U  direction  de  l'axe  optique  est  alors  remplacée  par  celle  qui  correspond  à  un 
point  central  de  la  partie  découverte  de  la  source. 
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Prenons  trois  axes  de  coordonnées  rectangulaires,  l'axe  O^  se 
confondant  avec  Taxe  optique,  et  l'origine  étant  un  certain  point 
fixe,  quelconque,  mais  situé  dans  Vair,  La  direction  de  l'axe 
optique  correspond  aux  valeurs  des  paramètres 

et  ces  paramètres  seront  toujours  très  petits  pour  une  direction 
voisine.  Si  d'ailleurs  $  et  vi  sont  les  coordonnées  de  la  trace  de 
cette  dernière  sur  le  plan  xOy,  les  paramètres  de  cette  droite 
sont 

D  étant  la  distance  du  point  M  à  l'origine. 
L'équation  de  condition  rfS  =  o  sera  alors 

'»    (a--(i).-(a-(a'- 

ou 

équations  dans  lesquelles  on  doit,  dans  les  dérivées  partielles  qui 
y  figurent,  remplacer  abpq  par  leur  valeur  commune  zéro  qui  cor- 
respond à  l'axe  optique.  Ce  sont  donc  des  constantes,  et  l'équa- 
tion de  condition  prend  la  forme 

(5)  (p_A).^(q_|),  =  ,. 

L'examen  de  cette  équation  de  condition  suffit  pour  établir  le 
théorème  énoncé.  Si  nous  supposons,  en  effet,  que  la  source  éclai- 
rante soit  étendue  dans  toutes  les  directions,  Ç  et  r,  se  trouvent 
être  des  variables  indépendantes.  Il  faudrait  donc,  pour  obtenir 
des  franges  nettes,  que  Ton  pût  trouver  une  valeur  de  D  satisfai- 
sant à  la  fois  aux  deux  équations,  en  général  incompatibles, 

P-i5  =  o,        Q---£j=o. 

Supposons,  par  contre,  que  l'on  assujettisse  toutes  les  droites 
M,  M«  à  être  contenues  dans  un  même  plan  passant  par  l'axe  op- 
tique, ce  que  l'on  réalisera  en  introduisant  une  fente  soit  avant. 
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soit  après  Tappareil  interférentiel.  Od  se  trouvera  établir  entre  Ç 
et  7)  une  relation  de  la  forme 

^  =  tango, 

fêlant  Tangle  avec  Ox  de  la  trace  de  ce  plan  sur  le  plan  xOy.  Le 
problème  présente  alors  une  solution  donnée  par 

in^  PD-A 

(6)  ÔD^-g=-tangcp. 

Mais  la  valeur  unique  de  D  déterminée  par  cette  équation  dé- 
pend de  y,  et  varie  par  suite  avec  l'orientation  de  la  fente. 

Remarque.  —  11  importe  ici  de  distinguer  deux  cas.  Nous  sup- 
poserons que  l'on  se  donne  le  point  visé  M  et  que  Ton  cherche, 
^xi  introduisant  une  fente,  à  rendre  les  franges  distinctes. 

Premier  cas.  —  Si  la  fente  est  introduite  après  l'appareil  in- 
terférentiel, c'est-à-dire  entre  ce  dernier  et  l'œil,  le  plan  dans 
*equel  on  doit  amener  la  fente  est  déterminé  par  l'équation  (5).  11 
^st  indépendant  de  la  distance  à  l'appareil  interférentiel  du  plan 
^ans  lequel  la  fente  est  mobile. 

Second  cas.  —  11  peut  en  être  tout  autrement  si  la  fente  est  in- 
troduite entre  la  source  proprement  dite  et  l'appareil  interféren- 
tiel. Si  nous  considérons  en  effet  les  diverses  directions  MM» 
passant  par  M  et  contenues  dans  le  plan  défini  par  l'équation  (5), 
les  droites  conjuguées  S,  S  pourront  ne  pas  être  contenues  dans  un 
même  plan,  mais  former  une  certaine  surface  réglée,  dépendant 
des  conditions  de  l'expérience.  Imaginons  dès  lors  que  la  fente 
puisse  tourner  autour  de  son  milieu,  dans  un  certain  plan  P.  Il 
faudra,  pour  obtenir  des  franges  nettes,  que  la  fente  soit  tangente 
à  l'intersection  par  le  plan  P  de  celle  surface  réglée,  et  sa  direc- 
tion se  modifie  si  le  plan  P  se  déplace,  même  en  restant  parallèle 
à  lui-même. 

Celte  surface  peut  d'ailleurs  être  définie  plus  complètement. 
Considérons,  en  effet,  toutes  les  droites  passant  par  M  et  voisines 
de  Taxe  optique.  On  peut,  d'une  part,  les  envisager  comme  étant 
les  parties  terminales  de  trajectoires  provenant  de  rayons  S,  A  qui 


t 


f 
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ont  reoconlré  l'appareil  inlerférenliel  suivant  l'un  des  deux  moc 
possibles  de  propagation.  Toutes  ces  droites  S,  A  passent  par  ! 
deux  lignes  focales  a  et  ^^  qui  sont  les  images  de  M  auxquel 
donneraient  naissance  les  rayons  considérés  s'ils  se  propageait 
en  sens  inverse.  Les  mêmes  droites  aboutissant  en  M  peuvc 
également  être  envisagées  comme  provenant  de  rayons  S,  A'  c 
ont  rencontré  l'appareil  interférentiel  selon  le  second  mode 
propagation.  Elles  passent  de  même  par  deux  autres  lignes  faca 
a',  P',  voisines  respectivement  de  a  et  de  p.  Les  droites  S,  Si  pî 
seront  également  par  deux  lignes  a^  et  ^i  qu'on  peut  appe! 
lignes  focales  moyennes,  dont  les  paramètres  sont  les  moyenn< 
respectivement  de  ceux  de  a  et  a',  de  ^  et  P'. 

La  surface  gauche  cherchée  contient  donc  à  la  fois  les  de 
lignes  focales  ainsi  définies  et  la  droite  conjuguée  de  la  directi 
de  l'axe  optique. 

L'introduction  de  la  fente  avant  l'appareil  interférentiel  p€ 
donc,  dans  certains  cas,  compliquer  les  phénomènes.  Elle  pi 
sente  toutefois  l'avantage  sur  la  disposition  inverse  d'éviter 
phénomènes  de  diffraction  qui,  dans  ce  dernier  cas,  ne  permette 
de  voir  nettement  les  franges  que  si  elles  sont  à  peu  près  norma 
au  plan  de  la  fente  (*). 

IV.  Discussion,  —  Deux  cas  particuliers,  signalés  au  comme 
cément  de  ce  travail,  méritent  une  étude  plus  complète. 

1°  On  sait  que  l'on  peut,  avec  certains  appareils  interférentie 
obtenir  des  franges  nettes,  même  avec  une  source  étendue  da 
toutes  les  directions.  Pour  qu'un  pareil  phénomène  se  préseni 
il  faut  que  l'équation  de  condition  puisse  être  satisfaite,  quels  q 
soient  \  et  r,.  Il  faut  donc  que  les  deux  équations 

soient  compatibles,  ce  qui  exige  que  l'on  ail 

P       A 

Q  =  B  =  '^' 


C)  Nous  croyons  inutile  de  revenir  sur  ce  point,  qui  a  été  étudié  par  Tun 
nous  [Journal  de  Physique  (a),  t.  IX,  p.  iSa;  1890]. 
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m  étant  une  certaine  constante.  L*ëqiiation  de  condition  peut 
alors  s'écrire 


(P-I)(m5 


Le  premier  membre  de  cette  équation  se  présente  sous  la  forme 
du  produit  de  deux  facteurs,  et  elle  sera  satisfaite  lorsque  Tun  ou 
Tautre  sera  nul.  De  là  deux  conséquences  : 

Si  Ton  supprime  la  fente  (Ç  et  r^  quelconques),  il  est  possible 
d'obtenir  des  franges  nettes.  Elles  sont  alors  localisées  et  leur  po- 
sition est  donnée  par 

Dans  ces  mêmes  conditions,  si  Ton  vient  à  introduire  une  fente 
convenablement  orientée  (tangç  =  —  m),  Téquation  de  condition 
est  satisfaite  quel  que  soit  D.  Les  franges  deviennent  visibles  à 
toute  distance  :  elles  ne  sont  plus  localisées. 

a®  La  réciproque  est  vraie.  La  condition  nécessaire  pour  que 
l'on  puisse,  avec  une  fente  convenablement  orientée,  obtenir  des 
franges  visibles  à  toute  distance  est,  en  effet,  que  les  deux  équa- 
tions 

PÇ4-Qt^  =  o,        A{-i-Br^=ro 

soient  compatibles,  ce  qui  exige  que  Ton  ait 

F       A 

Q  ^  B  =  ''' 

L'équation  de  condition  prend  de  nouveau  la  forme  (7).  Donc  : 

La  possibilité  d' observer  des  franges  nettes  sans  fente  {tou- 
jours localisées)  et  celle  de  réaliser  des  franges  non  localisées 
par  remploi  d^une  fente  convenablement  orientée  sont  deux 
faits  connexes  et  inséparables. 

On  peut  aller  plus  loin  et  établir  une  relation  remarquable  entre 
l'orientation  de  la  fente  qui  fait  disparaître  la  localisation  et  celle 
des  franges.  Pour  simplifier  le  langage,  nous  appellerons />/a/i  de 
la  fente  le  plan  dans  lequel  elle  devrait  être  contenue,  pour  ob- 
tenir des  franges  nettes,  si  on  l'introduisait  au  delà  de  l'appareil 
inlerférentiel. 
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Soient,  à  cet  effet, 

X  =  az-\- Pj        y  z=  bz  -\-  q 

les  équations  d'une  droite  quelconque,  voisine  de  Taxe  optique 
Hz,  mais  ne  passant  pas  par  le  point  visé  M.  Nous  la  définirons 
par  les  coordonnées 

<Ie  ses  deux  points  d'intersection  avec  le  plan  xOy  et  avec  le  plan 
parallèle  au  premier  passant  par  M.  Les  quatre  paramètres  de 
cette  droite  sont  donnes  en  fonction  de  ces  coordonnées  par 

L'expression  de 

rf8  =  Aa -f- B 6  +  Pjo -h  Q^ 
devient  alors 

c/a  =  l(A:r»  +  Bj.O-4-(P-5)5-H(Q-^)^. 

Supposons,  tout  d'abord,  que  V appareil  interférentiel  étant 
absolument  quelconque,  la  condition  de  netteté  soit  satisfaite; 
l'équation  ci-dessus  se  réduit  à 

dZ=  i(Aar, -+-B^i). 

Elle  nous  donne  immédiatement  l'orientation  de  la  frange  qui 
passe  par  le  point  visé 

Zl  =__  - 

xx  B* 

Elle  nous  montre  que,  dans  tous  les  cas  possibles,  l'orientation 
des  franges  est  indépendante  du  plan  dans  lequel  on  les  rend 
visibles.  Nous  n'insisterons  pas  sur  ce  point. 

Supposons  maintenant  que  l'appareil  interférentiel  soit  tel 
qu'il  jouisse,  dans  les  conditions  de  l'expérience,  de  la  double 
propriété  qui  nous  occupe,  c'est-à-dire  que  l'on  ait 


B^Q^'^- 
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Le  plan  qui  passe  par  Vaxe  optique  et  qui  est  tangent  aux 
franges  a  pour  équation 

//  est  donc  parallèle  au  plan  de  la  fente  qui  rend  les  franges 
visibles  à  toute  distance. 

V.  Il  existe  deux  cas  particuliers  où  roii  peut  prévoir,  a  priori, 
Texistence  de  la  double  propriété  étudiée. 

I®  Lorsque  V appareil  interférentiel  présente  un  plan  de 
symétrie,  Vaxe  optique  de  ^instrument  d'observation  étant 
contenu  dans  ce  plan.  Si  nous  prenons  ce  plan  de  symétrie 
comme  plan  des  xOzy  8  ne  doit  pas  changer  lorsqu^on  remplace 
r,  par  — r^.  Il  faut  donc  que  Ton  ait  identiquement 

Q  =--  B  rrz  o. 

L^équation  de  condition  prend  alors  la  forme 

Le  plan  de  la  fente  qui  produit  Fabsence  de  localisation  est 
normal  au  plan  de  symétrie. 

2"  Lorsque  l'appareil  interférentiel  est  tel  que  la  différence 
de  marche  est,  non  seulement  constante  le  long  d'une  même 
droite,  mais  identique  pour  toutes  les  droites  parallèles  entre 
elles.  Cette  différence  de  marche  n'est  plus  fonction  que  de  deux 
variables,  à  savoir  les  deux  paramètres  a  et  6  qui  définissent  une 
direction 

L'équation  de  condition  se  réduit  alors  à 

g(AÎ-f-B73)  =  o. 

Les  franges  sont  visibles  sans  fente  :  elles  sont  localisées  à 
l'infini  {in\roir s  épais  de  Jamin,  franges  de  Ilerschel,  etc.). 

V.    Vérifications  expérimentales.  —  Pour  soumettre  au  con- 
trôle de  l'expérience  les  résultats  de  la  théorie  que  nous  venons 
/.  de  Phys.,  2*  série,  t.  X.  (Janvier  1891.)  a 
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d'exposer,  il  suffît  de  l'appliquer  à  divers  appareils  interférenliels. 
C'est  ce  qui  a  été  déjà  fait  pour  les  franges  des  lames  minces  iso- 
tropes ( * )  et  pour  les  miroirs  de  Fresnel  {^).  Nous  nous  proposons 
de  poursuivre  cette  étude. 

Nous  pouvons  toutefois  trouver,  soit  dans  des  phénomènes 
déjà  connus,  soit  dans  d'autres  qu'il  est  facile  de  reproduire,  la 
vérification  des  principales  conséquences  de  la  théorie  qui  pré- 
cède. 

Un  cas  de  localisation  sans  fente  se  présente  lorsqu'on  examine, 
sous  une  incidence  oblique  quelconque,  les  franges  des  lames 
minces  isotropes  :  dans  le  cas  des  anneaux  de  Newton,  lorsque  le 
plan  d'incidence  contient  le  centre  des  anneaux  ;  dans  celui  d'une 
lame  prismatique,  lorsque  l'arôte  est  normale  au  plan  d'incidence. 
On  se  trouve,  en  effet,  observer  les  franges  au  moyen  d'un  appa- 
reil optique  dont  l'axe  est  contenu  dans  un  plan  de  symétrie.  Si, 
en  particulier,  l'incidence  est  normale,  la  condition  du  plan  de 
symétrie  est  satisfaite  en  tous  les  points  de  la  lame  mince.  La  lo- 
calisation est  alors,  on  le  sait,  complète. 

L'absence  corrélative  de  localisation  par  l'introduction  d'une 
fente  normale  au  plan  de  symétrie  est  particulièrement  nette  si 
les  franges  sont  rectilignes  (lame  mince  d'air  comprise  entre  deux 
plans  de  verre).  La  fente  doit  être  placée  du  côté  de  la  source 
pour  éviter  les  phénomènes  de  diffraction,  et  la  lumière  con- 
centrée sur  elle  au  moyen  d'une  lentille  cylindrique  afin  d'illu- 
miner la  totalité  de  la  lame  mince.  Les  franges  sont  alors  parfai- 
tement visibles  à  toute  distance  :  on  peut  les  suivre  au  moyen 
d'une  loupe  jusqu'à  plusieurs  mètres  de  distance;  elles  sont  encore 
nettes  lorsqu'on  les  examine  au  moyen  d'une  lunette  réglée  pour 
une  distance  quelconque,  môme  infinie.  L'expérience,  surtout 
facile  avec  la  lumière  monochromatique,  peut  être  faite  en  pro- 
jection, avec  la  lumière  blanche,  à  la  condition  de  faire  déborder 
l'une  sur  l'autre  les  deux  lames  de  verre,  de  manière  à  rendre 
visibles  les  premières  franges. 

Les  miroirs  de  Fresnel,  tels  qu'on  les  emploie  ordinairement 


(*)  J.  Macé  de  LÉPINAY,  Journal  de  Physique  (a),  t.  IX,  p.  lai  et  180;  1890. 
(«)  Ch.  Fabry,  Comptes  rendus  des  séances  de  V Académie  des  Sciences, 
t.  ex,  p.  4^5;  1890. 
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(fente  et  miroirs  verticaux,  axe  optique  horizontal),  réalisent 
précisément  les  conditions  de  non-localisation  (plan  de  symétrie). 
Il  serait  intéressant  de  pouvoir  observer  le  fait  de  localisation  sans 
fente,  mais  le  calcul  montre  qu'elle  se  produirait  dans  le  plan  bis- 
secteur de  l'angle  aigu  des  miroirs,  c'est-à-dire  dans  une  région 
où  les  deux  faisceaux  réfléchis  ne  sont  pas  superposés.  Nous  pou- 
vons toutefois  trouver  une  vérification  indirecte  de  la  théorie  en 
constatant  que  les  franges  sont  d'autant  plus  faciles  à  voir,  alors 
même  que  la  fente  est  trop  large  ou  mal  orientée,  que  l'on 
rapproche  davantage  la  loupe  des  miroirs.  C'est  là  un  fait  bien 
connu,  sur  lequel  on  s'appuie  pour  achever  le  réglage  de  cet  ap- 
pareil. 

Les  franges  de  Herschel  (*)  que  l'on  obtient  facilement  en 
isolant  une  lame  mince  d'air  d'épaisseur  rendue  uniforme  au 
moyen  de  deux  fragments  d'un  même  fil  de  cocon,  et  en  immer- 
geant le  tout  obliquement  dans  une  cuve  pleine  d'eau,  réalisent  le 
cas  de  localisation  à  l'infini.  L'absence  de  localisation  s'observe 
très  facilement  soit  par  réflexion,  soit  par  transmission,  en  intro- 
duisant une  fente  parallèle  à  la  limite  des  champs  lumineux  et 
obscur.  L'expérience  est  brillante  en  projection,  avec  la  lumière 
blanche.  La  fente,  conformément  à  la  théorie,  peut  être  rendue 
d'autant  plus  large  que  l'écran  est  plus  éloigné. 

La  même  expérience  de  projection,  moins  brillante,  il  est  vrai, 
peut  être  efl'ectuée  au  moyen  des  miroirs  épais  de  Jamin  (franges 
et  fentes  horizontales). 

Il  est  à  remarquer  que  la  théorie  exposée  est  directement  ap- 
plicable aux  phénomènes  de  polarisation  chromatique.  Les  franges 
produites  dans  la  lumière  convergente  sont  localisées  à  l'infini. 
Celles  que  l'on  observe  dans  la  lumière  parallèle  (sous-incidence 
normale  du  moins)  sont  localisées  dans  la  lame  mince  cristalline. 

Nous  citerons,  comme  exemple  du  premier  cas,  les  anneaux  du 
spath  :  si  l'on  introduit  une  fente  dans  l'appareil  de  projection, 
entre  la  source  et  la  lame  cristalline,  on  voit  se  dessiner  sur 
l'écran,  quelle  que  soit  sa  distance  à  V appareil,  des  fragments 
d'anneaux,  parallèles  à  la  fente.  Par  suite  de  l'existence  de  la 


(')  Masgart,  Traité  d'Optique •>  t.  I,  p.  4^7. 
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croix  noire,  rexpérience  >est  la  plus  nette  lorsque  la  fente  est 
orientée  à  45°  de  Tun  et  de  l'autre  plan  de  polarisation. 

Le  compensateur  de  Babinet,  qui  correspond  au  deuxième  cas, 
est  particulièrement  propre  à  répéter  ces  expériences  de  projec- 
tion, par  suite  de  l'éclat  et  de  la  largeur  des  franges.  Le  faisceau 
lumineux  qui  sort  de  l'analyseur  présente,  lorsqu'on  le  rend  vi- 
sible au  moyen  d'un  peu  de  fumée,  un  aspect  remarquable  :  il 
semble  décomposé,  sur  toute  sa  longueur,  en  tranches  parfaite- 
ment nettes,  alternativement  brillantes  et  obscures. 
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(Suite)  (M; 

Par  m.  Paul  JANET. 

SECONDE  PARTIE  (»). 

L  Aimantation  transs^ersale  du  cylindre  circulaire  et  du 
cylindre  elliptique,  —  Nous  avons  étudié,  dans  la  première 
Partie,  les  lois  théoriques  qui  régissent  la  distribution  de  l'aiman- 
tation transversale  dans  un  conducteur  magnétique  sous  l'influence 
de  courants  quelconques.  Nous  allons  maintenant  examiner  si  dans 
certains  cas  particuliers,  possibles  à  réaliser,  l'expérience  con- 
firme les  résultats  de  la  théorie. 

Nous  considérerons  d'abord  le  cas  simple  du  cylindre  circulaire  ; 
nous  savons  que,  dans  ce  cas,  les  lignes  d'aimantation  sont  des 
cercles  concentriques  au  cylindre,  et  que  par  suite  la  densité  su- 
perficielle est  partout  nulle  :  une  telle  aimantation  n'a  pas  d'action 
extérieure. 

Quelques  conséquences  indirectes  de  cette  distribution  ont  déjà 
été  signalées  par  plusieurs  observateurs.  La  première  en  date 
semble  avoir  été  la  self-induction  considérable  des  fils  de  fer, 
même  reclilignes  (Villari,  1869)  :  l'accroissement  du  coefficient 
de  self-induction  est  évidemment  dû  à  l'énergie  supplémentaire 
qui  correspond  à  la  création  ou  à  la  disparition  de  Taimantation 


(*)  Voir  Journal  de  Physique,  a*  série,  t.  IX,  p.  497. 

(*)  La  partie  expérimentale  de  ce  travail  a  été  faite  au  laboratoire  de  Physique 
de  la  Faculté  des  Sciences  de  Grenoble. 
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transversale.  Kirchhoff,  le  premier,  a  montré  que  cet  accroisse- 
ment est  ëgal  à  iizk  par  unité  de  longueur  du  cylindre  (dans  le  cas 
d'un  coefficient  d^aimantation  constant).  Maxwell  est  arrivé  au 
même  résultat  (*)  et  nous  allons  indiquer,  en  la  simplifiant,  sa 
démonstration. 

Considérons  un  circuit  dont  une  partie  est  formée  par  un  fil  non 
magnétique,  rectiligne,  à  section  circulaire.  Supposons  ce  fil  assez 
long  et  les  autres  parties  du  courant  assez  éloignées  pour  que  l'ac- 
tion de  ces  parties  soit  négligeable  dans  la  région  considérée.  Ima- 
ginons que  sur  une  longueur  /  on  remplace  le  métal  non  magné- 
tique par  un  métal  magnétique  ayant  un  coefficient  d'aimantation 
X*,  et  cherchons  l'accroissement  T' — T  d'énergie  électrocinétique 
qui  en  résulte. 

Soient  P  un  point  de  la  région  considérée,  situé  à  une  distance 
r  de  l'axe,  et  H  le  potentiel  vecteur,  nécessairement  parallèle  à 
Taxe,  en  ce  point;  soit  enfin  H'  la  valeur  que  prend  H  lorsqu'au 
métal  non  magnétique  on  substitue  un  métal  magnétique.  On  sait 
que,  si  vv  est  la  densité  du  courant,  on  a 

T— T=  i  Ç Ç Çw{\V—n)dxdydz=  -l   C  Cw{U'—U)dx dy. 

Or  on  trouve  facilement,  par  la  définition  même  du  potentiel  vec- 
teur, 

^,     ^^4^AI(Rîrî), 

il  en  résulte 

Or,  l'accroissement  du  coefficient  de  self-induction  est  lié  à  l'ac- 
croissement de  l'énergie  électrocinétique  par  l'équation 

-  (L'  — L)I«=  r-T  =  7rA7I«, 
2 

d'oii 

C'est  la  formule  de  KirchhofT.  Quelques  essais  de  vérification  de 
cette  formule  ont  été  tentés  par  M.  Voisenat  (*).  Il  serait  intéres- 


(«)  Maxwell,  Traité  d'Électricité,  t.  II,  p.  357. 
(•)  Journal  de  Physique,  1*  série,  t.  V,  p.  278. 
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sanl  de  les  reprendre  en  mesurant,  pour  chaque  échantillon,  la  va- 
leur de  k  qui  lui  convient. 

Quelques  autres  conséquences  indirectes  de  Taimantation  trans- 
versale du  cylindre  circulaire  ont  encore  été  vérifiées  par  l'expé- 
rience. Tels  sont  :  i°  les  courants  induits  produits  par  la  disparition 
subite  de  Taimantation  transversale  résiduelle  sous  Tinfluence 
d'un  choc  (Villari,  Streintz)  ou  d'une  torsion  (Wiedemann); 
2"  la  production  d'une  aimantation  longitudinale  par  torsion  d'une 
tige  aimantée  transversalement  (Wiedemann);  3**  l'inégalité  des 
quantités  de  chaleur  dégagées  dans  deux  branches  de  résistances 
égales,  l'une  en  fer,  l'autre  en  cuivre,  entre  lesquelles  se  partage 
un  même  courant  sinusoïdal  (Villari). 

Mais,  dans  aucune  de  ces  observations,  l'aimantation  transver- 
sale n'a  été  mise  en  évidence  par  une  expérience  directe  et  simple  : 
c'est  une  telle  expérience  que  nous  avons  cherché  à  réaliser  tout 
d'abord  5  voici  comment  on  peut  y  parvenir. 

Un  cylindre  d'acier  d'environ   3o*^°*  de  longueur  et   i'^",5  de 
diamètre  est  séparé  en  deux  parties  par  un  plan  diamétral,  et  les 
parties  planes  sont  rodées  avec  soin  de  manière  à  pouvoir  s'appli- 
quer   exactement  l'une  contre  l'autre.    Si  dans   ce   cylindre  on 
fait  passer  pendant  quelques  secondes  un  courant  suffisamment 
intense,  il  acquiert  une  aimantation  transversale  permanente  qu'il 
est  facile  de  mettre  un  évidence  en  séparant,  après  la  rupture  du 
courant,  les  deux  parties  du  cylindre.  Alors  chaque  filet  solénoïdal 
élémentaire  est  brisé  et  il  se  forme,  sur  chaque  plan  diamétral, 
deux  lignes  polaires  parallèles   à  l'axe  du   cylindre.   Ces   lignes 
peuvent  être  révélées,   de   la  manière   ordinaire,    à   l'aide   d'un 
spectre  magnétique,  hdijig,  2  est  la  reproduction  directe  de  la 
photographie   de  ce  spectre  (*).  On  vérifie  d'abord  sans  peine 
qu'une  aiguille  aimantée,  approchée  de  l'un  de  ces  aimants,  se  met 
en  croix  avec  lui  dans  le  sens  prévu  par  la  théorie,  et  que,  si  on  le 
suspend  à  un  faisceau  de  fils  sans  torsion,  il  se  dirige  de  Test  à 
Touest. 

J'arrive  maintenant  au  cas  plus  compliqué  du  cylindre  elliptique 


(')  M.  Decharme  a  observé  récemment  des  particularités  curieuses  et  peu 
expliquées  dans  la  formation  de  ces  spectres.  Voir  la  Lumière  électrique. 
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qui,  à  ma  connaissance,  n'a  jamais  i3tc  abordé  par  l'expérience. 
Nous  avons  reconnu  que,  dans  ce  cas  (cl  c'esl  ce  qui  en  lail  l'inlo- 
rét),  l'aimantation  transversale  doit  présenter  une  densité  supei- 
fîciellc  difiereote  de  zéro;  autrement  dil,  le  cylindre  elliptique 
aimante  transversalement  ne  doit  plus  élre,  comme  le  cjlindrc 
circulaire,  sans  action  cMéricurc}  nous  avons  démontré,  de  plus, 
que  le  cylindre  est  partagé  en  quatre  quadrants,  alternativement 
positifs  et  négatifs,  et  que  l'observateur  d'Am|ière  placé  dans  l'axe 
du  cylindre  et  regardant  le  grand  axe  de  l'ellipse  voit  à  guuclie  et 
en  face  les  parties  australes. 


\ 


mm%mmmnmêm 


Toutes  ces  conséquences  devront  évidemment,  au  moins  an 
point  de  vue  qualitatif,  se  vérifier  pour  l'aimantation  résiduelle,  et 
c'est  encore  à  elle  que  nous  nous  adresserons  pour  oblenir  celle  vé- 
rification ;  nous  devrons,  pour  le  faire,  employer  des  tiges  à  seclion 
transversale  assez  faible,  car  l'effet  dépend  uniquement  de  la  deti- 
sité  du  courant;  il  faudra  de  plus  employer  des  courants  intenses, 
car,  les  lignes  d'aimantation  rencontrant  toujours  la  surface  du 
cylindre  sous  un  angle  très  petit,  ta  densité  superficielle  sera  tou- 
jours très  faible. 

Le  cylindre  employé  était  en  acier;  il  avait  environ  So'"  de  long; 
le  grand  axe  de  l'ellipse  était  de  o™,9,  le  pelit  de  o'^'",6.  Il  avait 
été  obtenu  par  l'étirage  d'une  tige  circulaire  à  travers  une  filière 
elliptique. 

Dans  ce  cylindre,  j'ai  fait  passer  un  courant  d'environ  soo  am- 
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pères  fourni  par  une  balteric  de  douze  accumulateurs  Julien  réunis 
en  quanliu'.  On  rcconnaîl  aisément  que,  après  le  passage  du  cou- 
rant, le  cylindre  présente  une  aimantation  transversale  sensible; 
on  peut  former  un  spectre  magnétique  {fig-  3)  sans  avoir  recours 
à  aucun  arlilice;  il  y  a  donc,  conformément  à  la  théorie,  une  den- 
sité superficielle  apparente. 

Fis-  3. 


.,.,-.. .^ , '•^yiVvim^d 

.^-  '■"'  r  r-^-'- ■-■':<--  ■■■■^  ■ ■■.."■■'■.,:Î^^ 

Pourreconnaitre  le  signe  des  lignespoIaires,it  suffit,  après  avoir 
placé  la  tige  dans  le  méridien  magnétique,  d'en  approcher  une  pe- 
tite aiguille  aimantée.  On  trouve  alors  que  cette  aiguille  tend  à  se 
mettre  en  croix  avec  la  tige.  Le  sens  de  la  déviation  est  indiqué  par 
\ijig.  4  dans  laquelle  la  ilcche  indique  le  sens  du  courant  primitif; 

Fig.  i. 


/ 

''\ 

on  reconnaît  aisément  que  cette  déviation  change  de  signe  suivant 
qu'on  présente  l'aiguille  au-dessus  du  grand  ou  du  petit  axe.  Tous 
ces  résultats  sont  de  tout  point  conformes  à  la  théorie.  On  doit  re- 
marquer que  rien  ne  permettait  de  les  prévoir  a  priori,  caries  lignes 
d'aimantation  auraient  pu  aussi  bien  être  des  ellipses  plus  allongées 
que  la  section  du  cylindre,  ce  qui  eût  renversé  tous  les  résultats. 
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Ainsi  dans  deux  cas  particuliers,  dont  Tun  assez  complique, 
l^'expërience  vérifie  entièrerfient  les  données  qualitatives  de  la 
tliméorie.  Reste  à  soumettre  cette  théorie  à  des  vérifications  numé- 
riques. Les  expériences  qui  vont  suivre  peuvent  être  considérées 
soit  comme  une  vérification  de  ce  genre,  soit  comme  une  méthode 

oouvelle  propre  à  étudier  le  coefficient  d^aimantation  du  fer  dans 

le  cas  de  forces  magnétiques  très  faibles. 

11.  Application  de  V aimantation  transversale  d^ un  tube 
cylindrique  à  r étude  du  coefficient  d'aimantation  du  fer.  — 
Dans  tout  ce  qui  suivra,  nous  considérerons  le  coefficient  d'ai- 
mantation comme  variable  avec  la  force  magnétisante,  et  nous  éta- 
blirons nos  formules  dans  cette  hypothèse.  Nous  emploierons  tou- 
jours des  forces  magnétiques  assez  faibles  pour  pouvoir  négliger 
l'aimantation  résiduelle;  la  méthode  employée  étant  une  méthode 
d'induction  mutuelle,  nous  opérerons  toujours  par  une  série  de 
renversements  de  Paimantation  opérés  avec  une  force  magnétique 
graduellement  croissante. 

U  méthode  consiste  essentiellement  (  *  )  à  mesurer  à  Taide  d'une 
d«^charge  induite  le  ilux  d'induction  transversale  qui  traverse  un 
demi-plan  diamétral  d'un  tube  cylindrique  en  fer. 

Dans  l'axe  d'un  tube,  de  longueur  /,  de  rayons  R  et  R',  passe  un 
fil  isolé  qui  se  ferme  à  l'extérieur  sur  un  galvanomètre  balistique. 
Lorsqu'on  établit  un  courant  d'intensité  I  dans  le  tube,  la  quantité 
d'électricité  mise  en  mouvement  dans  le  circuit  induit  est  propor- 
tionnelle au  flux  d'induction  qui  le  traverse.  Calculons  ce  flux. 

La  force  magnétique  en  un  point  du  tube  situé  à  la  distance  x 
de  l'aie  est 

formule  dans  laquelle 


fn  =    tt: TTTZ  9  /lî    =  


Rl_R'l'  R«—  R'« 


Le  flux  total  à  travers  un  demi-plan  diamétral  est  donc 

/     /     iifdxdl  =  l  j     ii/dr. 

(')  Comptes  rendus  des  séances  de  l'Académie  des  Sciences,  t.  CVI,  p.  200, 
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Soit  Q  la  quantité  d'électricité  induite,  /  la  résistance  du  circuit 
induit;  on  a 


Soit  0  rimpulsion  produite  dans  le  galvanomètre  par  une  quan- 
tité d'électricité  connue  Q<  ;  si  la  quantité  Q  produit  une  impul- 


sion OL,  on  a 


d'où 


[X  est  une  fonction  inconnue  de  /  qu'il  s'agit  de  déterminer.  L'équa- 
tion précédente  permet  d'y  parvenir. 

Supposons  en  effet  a  développé  en  série  suivant  les  puissances 
croissantes  de  /, 


rt  =  » 


1^  =  2  ^"'^"' 


11  =  0 


Toute  la  question  revient  à  déterminer  les  coefficients  A/j.  L'é- 
quation (i)  devient,  tout  calcul  fait, 


/i=i« 


2A„B„^,I''+'==^a, 


/ï=0 

en  posant 


B„-Hi  =   /     (  mx  H )       dx. 


Tous  les  Brt^.|  sont  donc  des  quantités  connues.  L'expérience,  ré- 
pétée pour  une  série  croissante  d'intensités,  donne  a  en  fonction 
del  : 


n  —  \ 

D'où 


p 


n  =  oD  '*=^, 

n  =  0  n-=\ 
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D'uù.  en  identilianl 

I,,  x„^i^9iiii. 

Tous  les  coerfictcnis  \„  sont  ainsi  connus. 

Itl.  Description  t-t  calcul  des  expiUienccs  :  1,  Choix  et  dix- 
pvsilton  des  tubes  de  fer.  —  Les  expériences  ont  porté  sur  trois 
luliesen  fer  de  Suède  dont  voici  les  constantes  : 


=  53i, 


R'  = 


O.il). 


Tube  n-  2. 
R  =0,75,        R'=o,3i. 

Tube  n'  3. 

B  =  o,4o         R'=o,i;. 

Pour  assurer  uncdistrilmtion  régulière  du  courant  et  de  la  force 
magnétique  aux  exlr<5inilés  de  ces  tubes  (Jtg-  ^*),  ces  extrémités 


--■i\t. 


t  =  lia. 


r- 

élaient  muniesdc  prolongements  en  laiton  d'environ  10^"  de  long; 
un  calcul  facile  établit  l'efficacité  de  celle  disposition.  La  Jig.  G 
montre  la  disposition  adoptée  pour  faire  pénétrer  le  courant  in- 
ducteur dans  le  tube  de  fer  aussi  symétriquement  que  possible. 
BB  est  un  gros  tube  de  verre  rempli  de  mercure,  AA  la  surface 
terminale  du  prolongement  en  laiton  dont  nous  avons  parlé.  Le 
courant  inducteur  arrive  en  Hli'.  Le  fil  induit  est  U'. 
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2.  Mesure  des  décharges  induites.  —  La  mesure  des  dé- 
charges a  été  faite  avec  un  galvanomèlre  Thorason  à  gros  fil  (ré- 
sistance, 6***,i5  environ).  Cet  appareil  ajant  un  amortissement 
notable,  il  est  bon  de  s'assurer  d'abord  de  la  proportionnalité  des 
impulsions  aux  décharges;  il  suffit  pour  cela  d'observer  les  impul- 
sions produites  pour  une  force  électromotrice  instantanée  con- 

Fig.  6. 


stante  dans  une  série  de  résistances  variables.  Soient  E  la  force 
électromotrice  instantanée,  b  la  résistance  primitive  (y  compris  la 
résistance  du  galvanomètre),  x  la  résistance  additionnelle  intro- 
duite, Q  la  quantité  d'électricité  induite,  on  a 

E 


Q  = 


X 


soit  y  l'impulsion  correspondant  à  la  résistance  x\  on  doit  avoir, 
s'il  y  a  proportionnalité  entre  les  décharges  et  les  impulsions 


y  = 


a 


X 


y{h-^x)=a, 


a  étant  une  constante.  Voici  quelques  résultats  d'une  série  de  me- 
sures dans  lesquelles  la  force  électromotrice  instantanée  était  ob- 
tenue par  la  rotation  de  1 80**  d'un  cadre  perpendiculaire  au  méridien 
magnétique,  et  où  l'on  avait  b  =  8*^,33  : 
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X. 

y- 

y{b 

-hx)  =  a 

0 

126,00 

1075 

a 

10 {,00 

1074 

4 

87,00 

1073 

G 

75,00 

1075 

8 

65,75 

1074 

10 

58,75 

1077 

14 

48,00 

1072 

ao 

38, 00 

1077 

3o 

28,00 

1073 

5o 

18, 25 

1079 

Moyenne 1075 

Ainsi  les  impulsions  sont  1res  exaclement  proportionnelles  aux 
décharges. 

Le  tarage  du  galvanomètre  est  obtenu  par  la  rotation  du  même 
cadre.  Soient  S  la  surface  totale  de  ses  spires,  H  la  composante 
horizontale  de  magnétisme  terrestre,  on  a 

Q>-— . 

La  formule  générale  (a)  devient 

2SH  C,,^., 

etTonévile  ainsi  la  mesure  de  p.  La  bobine  employée  est  une  bo- 
bine en  bois,  à  gorge  rectangulaire.  Son  diamètre  est  16, 85.  Elle 
porte  12  couches  de  8  spires  chacune  d'un  fil  ayant  environ  a"*" 
de  diamètre  tolal.  La  longueur  du  fil  enroulé  est  de  5718.  Le  rayon 
moyen,  déduit  de  celte  longueur,  est  9,48.  La  surface  approchée 
déduite  de  ce  rayon  moyen  est 

Sa=  27102. 

Soient  n  le  nombre  de  couches,  p  le  nombre  de  spires  par  couche, 
e  une  limite  supérieure  du  diamètre  du  fil,  S»,  la  surface  vraie;  on 
démontre  facilement  que 

12 

Ici  Ton  trouve 

S»»—  Sa<  142. 
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Nous  adopterons 

S  =  27200, 

croù,  en  admetlant  H  =  o,  no^  {voir  plus  bas) 

2SH  =  10990. 

3.  Mesure  de  Vintensité  du  courant  inducteur,  —  Cette 
mesure  se  fait  à  l'aide  d'une  boussole  des  tangentes.  La  valeur 
de  II,  qu'il  est  nécessaire  de  connaître,  a  été  obtenue  par  deux 
méthodes  :  1®  par  la  boussole  des  tangentes  elle-même,  en  mesurant 
l'intensité  absolue  du  courant  par  l'électrolyse  du  sulfate  de 
cuivre,  par  la  méthode  de  Gauss.  On  trouvera  le  détail  de  ces 
opérations  dans  le  Mémoire  original.  Les  deux  méthodes  ont  con- 
cordé sensiblement  et  donné  II  =  0,202.  Cette  valeur,  comme  il 
fallait  s'y  attendre,  est  inférieure  à  la  valeur  normale  de  H  à  Gre- 
noble (H  =  o,  212).  C'est  celle  qui  a  été  utilisée  pour  mesurer,  à 
l'aide  de  la  boussole  des  tangentes,  l'intensité  du  courant  induc- 
teur. 

i.  Calcul  des  expériences,  —  Les  données  immédiates  sont  : 
1**  l'impulsion  a'=  2  a  produite  dans  le  galvanomètre  balistique 
parle  renversement  de  l'aimantation  transversale;  2^  la  déviation 
a' produite  dans  la  boussole  des  tangentes  par  le  renversement  du 
courant  inducteur.  On  commencera  par  établir  une  formule  em- 
pirique qui  donne  a'  en  fonction  de  a' ,  En  général,  une  formule 

parabolique  suffit  : 

a'=:A'a'-4-B'a'«. 

Il  est  moins  pénible  de  calculer  — ;  : 

^  =  A'-f-B'a'. 
a 

On  construira  donc  une  courbe  en  prenant  comme  abscisse  a\ 

comme  ordonnées  —,  •  Cette  courbe,  en  e'énéral,  se  confond  avec  une 

ligne  droite;  cette  droite  étant  tracée,  on  déterminera  aisément  A' 
etB'. 

Cela  fait,  on  exprime  a'  en  fonction  de  I  : 
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M  étant  un  coefficient  connu.  Il  vient  alors 

a'=  A'MI-4-B'MMï. 
D'où 

a  =  C,I-f-G,I», 
en  posant 

^        A'M  ^        B'M« 

Les  coefficients  Cf  et  C2  sont  ainsi  connus.  On  procéderait  de 
même  si  un  plus  grand  nombre  de  termes  était  nécessaire. 

• 

IV.  Résultats  des  mesures.  —  Les  premières  mesures  ont 
porté  sur  le  tube  n**  1  non  recuit;  le  coefficient  d'aimantation  d'un 
fil  de  Suède  non  recuit  pour  des  forces  magnétiques  très  faibles  a 
été  déterminé  récemment  par  Lord  Rajleigh  (*)  par  une  méthode 
toute  différente  de  celle  qui  a  été  employée  dans  ce  travail;  il  y 
avait  donc  intérêt  à  comparer  ses  résultats  aux  nôtres. 

L'emploi  de  la  méthode  précédemment  exposée  a  conduit  aux 

formules 

{i  =  8o,i5-+-48,9/, 
k=    6,3    -f-3,9/, 

pour  représenter  la  perméabilité  et  la  susceptibilité  du  tube  n"  1 
dans  les  limites  où  ces  quantités  peuvent  être  considérées  comme 
des  fonctions  linéaires  de  la  force  magnétisante.  La  force  maxi- 
mum (correspondant  à  la  périphérie  du  cylindre)  employée  dans 
les  expériences  précédentes  a  été  de  0,4^5;  la  force  minimum, 
dans  les  mêmes  conditions,  de  0,080. 

Il  résulte  de  ces  formules  que  la  valeur  limite  de  k  pour  une 
force  infiniment  faible  n'est  pas  nulle,  mais  est  égale  à  6,3.  Ce 
résultat  est  intéressant.  Il  concorde  en  effet  entièrement  avec 
celui  qu'a  énoncé  Lord  Rayleigh.  Les  expériences  de  l'éminent 
physicien  avaient  été  entreprises  précisément  pour  décider  la 
question  de  savoir  si  le  coefficient  d'aimantation  du  fer  tendait 
vers  zéro  ou  vers  une  valeur  finie  lorsque  la  force  magnétisante 
tendait  vers  zéro,  question  qui  restait  discutée  jusqu'à  ces  der- 
nières années.  Lord  Rayleigh  a  conclu  de  ses  expériences  que  la 


(»)  Phil.  hîag.,  t.  XXIII,  p.  235;  1887. 
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valeur  limilc  était  finie  et  a  donné  le  nombre  6,4  pour  un  fer  de 
Suède  non  recuit;  on  voit  que,  en  nous  plaçant  dans  des  condi- 
tions tout  à  fait  difTérentes,  mais  avec  un  échantillon  de  fer  ana- 
logue, nous  retrouvons  la  même  valeur.  Lord  Rayleigh  a  donné 
comme  coefficient  de  variation  le  nombre  5, 12,  qui  est  sensiblement 
plus  fort  que  le  nôtre,  sans  cependant  s'en  écarter  beaucoup.  Il  est 
probable  que,  d'une  manière  générale,  la  méthode  de  l'aimantation 
transversale  donne  un  coefficient  de  variation  trop  faible.  Ce  fait 
paraît  être  dil,  comme  M.  Bouty  a  bien  voulu  me  le  faire  remar- 
quer, à  l'influence  du  magnétisme  terrestre  sur  les  mesures. 

La  même  série  d'expériences  a  été  reprise  successivemeut  sur 
les  trois  tubes  soigneusement  recuits  au  rouge  sombre  dans  la 
paille  de  fer.  Je  me  borne  à  rapporter  les  résultats  : 

Tube  n**  1,  recuit ji  =  i86,^  -^  277/ -f- 1240/* 

Tube  n"  2,  recuit |jl  =  171,9.  -i   66,7.y 

Tube  n**  3,  recuit |jl  =  i63,4  h-  37,6/ 

Les  mêmes  mesures,  reprises  par  la  méthode  classique  de  l'ai- 
mantation longitudinale,  ont  donné  des  résultats  sensiblement 
concordants.  Nous  pouvons  faire  deux  remarques  sur  ces  nombres. 

1"  Nous  vérifions  le  fait  bien  connu  de  l'augmentation  très 
grande  de  la  perméabilité  par  le  recuit  :  elle  varie  de  plus  du 
double  pour  le  tube  n°  1. 

2"  La  valeur  limite  de  la  perméabilité  pour  des  forces  infini- 
ment faibles  varie  peu  pour  les  difl'érents  tubes  recuits  (i63,4  à 
i86,4);  cependant  elle  augmente  d'une  manière  manifeste  lorsque 
le  diamètre  du  tube  augmente.  L'augmentation  du  coefficient  de 
variation  dans  les  mêmes  conditions  est  au  contraire  extrêmement 
rapide.  La  cause  de  ce  fait  peut  être  attribuée  à  des  différences 
de  recuit  ;  en  effet,  le  recuit  doit  être  d'autant  plus  parfait  que  le 
tube  est  plus  gros,  c'est-à-dire  se  refroidit  plus  lentement.  Si  nous 
adoptons  cette  manière  de  voir,  nous  conclurons  des  nombres 
précédents  que  de  petites  différences  de  recuit  ont  peu  d'influence 
sur  la  valeur  limite  du  coefficient  de  perméabilité,  et  ont  au  con- 
traire une  très  grande  influence  sur  le  coefficient  de  variation  de 
cette  perméabilité  pour  de  faibles  forces  magnétiques. 

Conclusion.  —  Nous  nous  sommes  proposé,  dans  ce  travail, 
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d'étudier  d'une  manière  générale  raimantalion  des  corps  magné- 
tiques sous  l'influence  de  forces  ne  dérivant  pas  d'un  potentiel  : 
ces  forces  sont  celles  qui  existent  à  Tintérieur  d'un  conducteur 
parcouru  par  un  courant.  Après  avoir  étendu  à  l'intérieur  des  con- 
ducteurs magnétiques  le  théorème  de  la  conservation  du  flux  d'in- 
duction, ce  qui  fait  de  ce  théorème  l'un  des  résultats  les  plus 
généraux  de  rélectromagnétisme,  nous  avons  donné  les  équations 
générales  de  l'aimantation  transversale  induite  dans  le  cas  d'un 
coefficient  d'aimantation  constant,  et  nous  avons  montré  (jue  la 
belle  méthode  de  G.  Neumann  peut  s'appliquer  à  ces  équations; 
nous  avons  étudié,  en  passant,  comment  on  pourrait  mettre  le  pro- 
blème en  équation  dans  le  cas  d'un  coefficient  d'aimantation 
variable  avec  la  force  magnétisante.  Revenant  à  un  coefficient 
constant,  nous  avons  traité  le  cas  d'un  cylindre  quelconque  par- 
couru dans  le  sens  de  sa  longueur  par  un  courant  uniforme  :  c'est 
celui  qui  se  présente  le. plus  naturellement  dans  la  prati(jue;  nous 
avons  montré  que,  dans  ce  cas,  la  recherche  des  lignes  d'aiman- 
tation se  ramène  à  une  quadrature.  Abordant  ensuite  le  cas  plus 
particulier  et  facilement  réalisable  du  cylindre  à  section  elliptique, 
nous  avons  pu  pousser  les  intégrations  jusqu'au  bout  et  les  résul- 
tats auxquels  nous  sommes  arrives  nous  ont  indiqué  des  résultats 
non  prévus  a  priori,  et  vérifiables  par  l'expérience.  Ces  consé- 
quences, au  point  de  vue  qualitatif,  ont  été  vérifiées  avec  la  [)lu3 
grande  netteté  sur  des  tiges  d'acier  à  section  elliptique.  D'autre 
part,  un  artifice  particulier  a  pu  nous  révéler  directement  l'aiman- 
tation transversale  d'un  cylindre  circulaire,  aimantation  (jui,  on 
le  sait,  n'a  pas  d'action  extérieure.  Pour  obtenir  des  vérifications 
numériques  de  la  théorie,  nous  avons  étudié  la  distribution  de 
l'aimantation  transversale  dans  un  tube  cjlindri(jue  à  sections  cir- 
culaires, mais  sans  supposer  ici  le  coefficient  d'aimantation  con- 
stant, et  nous  avons  établi  qu'on  pouvait  faire  servir  celte  aiman- 
tation à  mesurer  ce  coefficient  par  une  méthode  d'induction 
mutuelle.  Ces  mesures  ont  été  faites  sur  quatre  échantillons  diffé- 
rents, puis  reprises  sur  les  mêmes  échantillons  par  les  méthodes 
classiques,  et  les  résultats  obtenus  ont  été  sensiblement  concor- 
dants. 
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SUR  LC  aROSSISSEMENT  DES  DIVERS  APPAREIItS  POUR  LA  MESURE  DES 
AHftLES  PAR  LA  RÉFLEXION  D'UH  FAISCEAU  LUWNEUZ  SUR  UH  HIROIR 
MORILE  ; 

Par  m.  W.  LERMANTOFF. 

D'après  Verdet,  le  grossissement  d'un  système  optique  est  dé- 
terminé par  la  grandeur  apparente  de  l'unité  de  longueur  de  l'objet 
observé  à  Taide  de  ce  système.  Conformément  à  cette  définition, 
il  faut  mesurer  le  grossissement  d'un  appareil  optique  destiné  à 
la  mesure  des  angles  par  la  grandeur  apparente  du  déplacement  de 
l'index  sur  l'échelle,  correspondant  à  la  rotation  d'un  angle  égal  à 
l'unité,  par  exemple,  d'une  minute. 

Il  est  bien  facile  d'appliquer  cette  règle  à  la  méthode  objective  : 
si  nous  nommons  d  la  distance  du  miroir  à  l'échelle,  le  grossisse- 
ment g^  c'est-à-dire  le  déplacement  de  l'index  sur  l'échelle  cor- 
respondant à  la  rotation  du  miroir  d'une  seconde  angulaire  sera 

La  distance  du  trait  lumineux  au  miroir  est  sans  influence  sur 
le  grossissement,  mais  elle  détermine  l'intensité  de  l'image,  ainsi 
que  le  choix  du  rayon  de  courbure  du  miroir  ou  la  distance  focale 
et  l'emplacement  de  la  lentille  que  Ton  emploie  avec  le  miroir 
plan.  Pour  fixer  les  idées,  prenons  5o*^°*  pour  la  distance  rf,  va- 
leur souvent  employée  dans  la  pratique.  On  obtient 


mm 


g  ~  looo  arc  1  =  o"'"','29. 

Dans  la  méthode  subjective  de  Poggendorfl*-Gauss,  on  observe 
l'image  virtuelle  du  déplacement  à  Taide  d'une  lunette;  cette 
image  est  formée  par  l'oculaire,  grossissant  A*  fois  l'image  réelle 
obtenue  à  la  distance  focale  conjuguée,/,  de  l'objectif.  Si  la  dis- 
lance du  miroir  plan  à  l'échelle  est  rf,  et  sa  distance  à  l' objectif  D, 
le  déplacement  de  l'image  de  l'échelle  par  rapport  à  l'axe  optique, 
placé  au  début  normalement  au  plan  du  miroir,  sera,  de  même  que 
dans  le  cas  précédent,  égale  à 

•At/arc  i'. 
L'objectif  formera  une  image  réelle,  diminuée,  de  ce  déplace- 
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ment,  égale  à 


el-rD 


Enfin  l'œil  verra  à  l'aide  de  l'oculaire  une  image  virtuelle  am- 
plifiée k  fois, 

On  voit  que  le  grossissement  est  proportionnel  au  produit  de 
/a  longueur  focale  par  le  grossissement  de  l'oculaire  et  d'autant 
/)lus  grand  que  D  est  moindre  par  rapport  à  d. 

Ordinairement  on  fait  (i=  D;  dans  ce  cas, 

^=/Aarci', 

'^*  grossissement  est  indépendant  de  la  distance  de  Tobjectif  et  de 
'     échelle  au  miroir.  Par  exemple,  une  lunette  de  aS*^"*  de  longueur 
*•  Xec  oculaire  grossissant  quatre  fois  donnera  la  même  sensibilité 
^1  tie  l'appareil  objectif  à  la  distance  rf  =  5o*^°*. 

On  voit  que  les  deux  méthodes  ont  une  sensibilité  à  peu  près 
^^gale  quand  les  appareils  sont  de  dimensions  usuelles:  ce  n'est 
^^u'en  employant  des  lunettes  puissantes  qu'on  peut  dépasser  de 
*  beaucoup  le  chiffre  trouvé  dans  l'exemple  cité.  On  voit  aussi  qu'au 
%joint  de  vue  du  grossissement  il  est  indifférent  d'employer  une 
lunette  ou  un  microscope,  pourvu  que  le  produit  fk  soit  con- 
5îtant.   L'emploi  d'un  microscope  facilite  l'éclairage  de  l'échelle 
<|ul  doit  être,  dans  ce  cas,  finement  divisée,  mais  de  longueur  res- 
treinte; il  est  probable  que  l'on  peut  réaliser  de  cette  manière  des 
grossissements  plus  grands  qu'à  Taide  d'une  lunette,  à  cause  de 
la  difficulté  de  bien  éclairer  une  longue  échelle,  nécessaire  dans  ce 
dernier  cas. 

On  double  la  valeur  de  g  si  l'on  fait  D  =  o,  c'est-à-dire  si  Ton 
place  l'objectif  tout  près  du  miroir,  et  l'échelle  à  l'infini 


g  =  ikfavc  r. 

Il  y  a  deux  moyens  de  réaliser  ce  cas  :  on  place  l'échelle  de  coté 
et  l'on  incline  le  miroir  de  .io*^;  autrement,  l'objectif  interceptera 
la  lumière  venant  de  l'échelle,  ou  bien  on  emploie  le  collimateur 
de  Lamont,  dont  l'échelle  est  placée  au  foyer  principal  de  la  lunette 


36        LERMANTOFF.  —  MESURE  DES  ANGLES. 

et  éclairée  artificiellement.  La  réflexion  à  la  surface  antérieure 
rend  l'image  indistincte  dans  la  première  méthode,  et  la  deuxième 
ne  se  prête  pas  facilement  aux  grands  grossissements,  à  cause  de 
la  difficulté  de  bien  éclairer  Téchelle,  placée  dans  Toculaire. 

La  méthode  objective  de  M.  Lang  appartient  à  celte  même 
classe  :  les  rayons  venant  de  la  fente  passent  par  une  lentille  placée 
devant  le  miroir  mobile,  tout  près  de  sa  surface;  après  réflexion, 
ils  traversent  de  nouveau  la  même  lentille  et  forment  Timage  sur 
l'échelle.  Le  grossissement  sera  évidemment 

g=z  2/arci'. 

La  méthode  de  M.  Lang.  a  un  inconvénient  pratique  :  l'image  de 
la  fente  contenant  le  fil  éclairé  se  forme  d'autant  plus  près  du  mi- 
roir que  l'angle  de  sa  déviation  est  plus  grand;  par  conséquent, 
l'image  devient  indistincte  sur  l'échelle  droite  pour  les  déviations 
un  peu  grandes. 

Il  existe  encore  une  méthode  maintenant  délaissée,  celle  du 

collimateur  mobile.  L'objectif  et  l'échelle  y  sont  attachés  à  l'aimant 

mobile,  et  l'oculaire  reste  fixe.  Si  l'objectif  est  placé  sur  l'axe  de 

rotation  à  la  distance /du  plan  focal  de  Toculaire,  on  aura,  pour 

le  grossissement,  la  même  expression  que  pour  la  méthode  de 

Poggendorfl'-Gauss 

^  =  ^/arci'. 

M.  d'Arsonval  a  décrit,  dans  le  vol.  XX  de  la  Lumière  élec- 
trique, une  méthode  nouvelle  assez  compliquée.  Une  échelle  au 
^  de  millimètre,  bien  éclairée,  est  placée  au  foyer  d'une  lentille; 
son  image  amplifiée  sert  d'échelle  à  un  système  Poggendorfi'à  mi- 
roir sphérique,  formé  d'une  lentille  argentée.  Cette  méthode  est 
bien  adaptée  pour  avoir  un  grossissement  considérable,  à  cause  de 
l'éclairage  parfait  de  Téchelle;  mais  il  paraît  que  la  disposition 
des  lentilles  n'est  pas  complètement  conforme  au  but  :  l'objectif 
de  la  lunette  défait  en  partie  l'ouvrage  des  autres  parties  du  sys- 
tème amplifiant.  La  description  citée  est  trop  sommaire  pour  en 
tirer  une  conclusion  définitive. 

On  voit,  d'après  l'analyse  précédente,  que  nos  méthodes  pour 
la  mesure  des  angles  à  Taide  du  miroir  et  de  l'échelle  sont  loin  de 
la  perfection.  Rien  qu'en  disposant  d'uno  autre  manière  les  pièces 
du  système  Poggendorfl'-Gauss,  en  conservant  la  distance  du  mi- 
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roir  à  roculairc,  on  peut  obtenir  un  grossissement  beaucoup  plus 
considérable,  môme  trop  considérable  pour  Tcmploi  journalier. 
Dévissons  Tobjectif  de  la  lunette  et  plaçons-le  entre  l'échelle,  bien 
éclairée,  et  le  miroir,  de  manière  à  projeter  l'image  amplifiée  des 
divisions,  après  sa  réflexion  sur  le  miroir,  sur  Toculaire,  placé  ù  peu 
près  au-dessus  de  Téchelle. 

Pour  comparer  le  grossissement  ainsi  obtenu  à  celui  du  système 
PoggendorfT-Gauss,  remarquons  que  la  distance  de  l'échelle  au  mi- 
roir est  égale  maintenant  à  la  somme  de  la  distance  focale  de  la 
lunette  et  de  la  distance  du  miroir  à  l'échelle  de  la  disposition 
ancienne.  Par  conséquent,  le  grossissement^  du  système  nouveau 
sera 

on  avait  dans  l'ancien  système 


^^^ri^,^/-0 


ff  =  A/arci', 

D        /       r)\ 


Mais  pour  une  lunette  D  est  au  moins  trois  fois  plus  grand  que/, 
de  sorte  que 


h' 


Un  résultat  semblable  peut  être  obtenu  sans  objectif,  à  l'aide 
d'un  miroir  concave  ou  d'une  lentille  argentée,  projetant  Timagc 
de  l'échelle  sur  l'oculaire.  Une  disposition  analogue  a  été  employée 
par  MM.  Brunner  dans  leur  théodolite  magnétique. 


SUR  LA   DENSITÉ   DE  L'AZOTE   ET   DE   L'OXTftÉNE   D'APBÈS   BEMAULT, 
ET  LA  GOMPOSITIOH  DE  L'AIR  D'APRÈS  DUMAS  ET  BOUSSIHftAULT  ; 

Par  m.  LEDUC. 

Il  y  a  entre  les  résultats  obtenus  par  Regnault,  d'une  part,  et 
par  Dumas  et  Boussingault,  d'autre  part,  une  contradiction  qu'il 
me  paraît  utile  de  relever,  à  cause  de  l'importance  de  ces  résul- 
tats au  double  point  de  vue  de  la  science  et  de  renseignement. 

Soit  X  la  proportion  centésimale  en  volume  de  l'oxygène  dans 
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l'air;  soient  cl  et  cl'  les  densités  de  l'oxygène  et  de  l'azote.  On  a 

Téquation 

dx  -+-  d  (loo  —  a?;  =  loo, 
d'où  Ton  tire 

ioo(i  —  d') 

"^  =  —d^d-  ' 

Si  l'on  remplace  d  et  rf'  par  les  nombres  de  Regnault 

<i=i,io563        et        «?'— 0,97137, 
on  trouve 

a?  —  2 1 , 3'24  ; 

d'où  la  composition  centésimale  en  poids  de  l'air 

0:23,58,        Az:  76,42. 

Or,  d'après  Dumas  et  Boussingault,  l'air  ne  contient  que  23 
pour  100  d'oxygène  (moyenne  prise  entre  des  nombres  compris 
entre  î>>2,9  et  28, 1). 

A  quoi  peut-on  attribuer  cette  discordance? 

1"  Il  n'est  guère  admissible  que  l'air  sur  lequel  a  opéré  Re- 
gnault soit  plus  riche  en  oxygène  que  l'air  moyen  ou  normal. 
D'ailleurs,  aucune  analyse  n'a  donné  plus  de  21  pour  100  d'oxy- 
gène en  volumes. 

a*'  Il  ne  paraît  pas  plus  probable  que  cette  erreur  soit  due  à 
l'inexactitude  de  la  loi  du  mélange  des  gaz. 

3°  Il  n'est  pas  possible  non  plus  d'imputer  cette  erreur  à 
Dumas  et  Boussingault;  car  il  faudrait  admettre  de  la  part  de  ces 
savants  une  erreur  absolue  trop  considérable  sur  les  pesées  (5  à 
lo^B  sur  chacun  des  gaz,  en  sens  contraire,  bien  entendu). 

4°  Il  serait,  au  contraire,  plus  facile  d'admettre  une  erreur  de 
la  part  de  Regnault,  parce  qu'une  erreur  très  faible  sur  les  den- 
sités correspond  à  une  erreur  bien  plus  considérable  sur  la  com-* 
position  de  l'air.  Il  suffit,  en  effet,  d'augmenter  chacune  des  den- 
sités de  l'oxygène  et  de  l'azote  de  7^^  pour  retrouver  le  résultat 
de  Dumas  et  Boussingault. 

Il  y  a,  d'ailleurs,  une  infinité  de  manières  d'arriver  à  ce  résul- 
tat^ car  il  suffit  que  les  quatre  quantités  d  et  d\  x  et  r  (volume 
de  l'azote  pour  100)  satisfassent  aux  trois  équations 

dx  —  ^^j        d'y  ~  76 
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et 

X  -^ y  =■  loo. 

Entre  autres  systèmes  de  soIutioDS,  on  trouve 

(i)  ^  —  1 ,10573  (admis),     ^'  =  0,97-22, 

(a)  <i—  1,1094,  fl?' =  0,97187  (admis), 

(3)  é/—  i,io63,  ef  =  o, 97205. 

Bien  que  ce  dernier  système  (3)  ait  l'avantage  de  faire  porter 
l'erreur  également  sur  d  et  rf',  il  semble  plus  logique  d'admettre 
le  premier. 

En  effet  : 

1**  Une  certaine  erreur  relative  sur  rf'  altère  bien  plus  la  com- 
position de  Tair  qu'une  erreur  égale  sur  d\ 

2®  Dumas  et  Boussingault  ont  donné  pour  la  densité  de  l'oxy- 
gène le  nombre  1,1037  (moyenne  des  trois  résultats  1,1  o55, 
i,  1057  et  1,1  o58),  tandis  que  pour  celle  de  Tazote  ils  ont  trouvé 
des  nombres  moins  concordants,  dont  la  moyenne  était  0,972. 

Conclusion,  —  Il  y  aurait  lieu  de  rej)rendre  les  déterminations 
dont  il  vient  d'être  question  et  de  commencer  par  la  densité  de 
l'azote.  Il  est  probable  que  l'on  trouvera  pour  celle-ci  un  nombre 
au  moins  égal  à  0,972,  au  lieu  de  0,9714  que  l'on  admet  depuis 
llegnaull. 


LA  BtSISTAHGE  ÉLEGTRiaUE  DU  VERBE  SOUMIS  A  UHE  DEFORMATIOH 

MÉGAHiaUE; 

Par  m.  Ch.-Ed.  GUILLAUME. 

La  variation  de  la  résistance  électrique  des  conducteurs  soumis 
à  un  effort  mérite  une  étude  soignée,  car  elle  nous  fournit,  dans 
un  cas  particulièrement  simple,  des  relations  faciles  à  interpréter, 
entre  l'état  d'agrégation  d'un  conducteur  et  la  résistance  qu'il 
oppose  au  courant  électrique.  Bien  que  cette  question  ait  été  l'objel 
de  plusieurs  recherches  expérimentales,  on  n'en  a  pas  encore  tiré 
grand  profit;  je  me  réserve  de  revenir  plus  longuement  sur  ce  sujet, 
et  mentionnerai  seulement  une  loi  facile  à  apercevoir,  à  la  seule 
inspection  des  nombres  indiqués  par  divers  auteurs  : 


4o  WIENER. 

L^ augmentation  de  la  résistance  spécifique  d^ un  fil  soumis 
à  une  traction  est  presque  nulle  pour  les  métaux  susceptibles 
d^éprouver  des  déformations  permanentes  ;  elle  est  d'autant 
plus  forte  que  le  métal  possède  des  propriétés  élastiques  plus 
parfaites.  Pour  le  fer,  Tacier  (Tomlinson),  le  platine  iridié 
(Klemencic),  la  variation  totale  observée  est  environ  quatrar 
fols  plus  forte  que  la  variation  calculée  par  le  changement  des 
dimensions,  en  supposant  la  résistance  spécifique  constante. 

Je  n'ai  abordé  cette  question  dans  cette  Note  préliminaire  qu© 
pour  signaler,  sans  plus  tarder,  ce  qui  me  paraît  une  grave  erreur 
d'interprétation,  dans  un  remarquable  travail  de  M.  C.  Barus(*), 
erreur  reproduite  dans  des  analyses  parues  dernièrement  dans 
les  Beiblàtter  et  le  Journal  de  Physique. 

M.  Barus  faisant  passer  un  courant  radial  dans  un  tube  de 
verre  chauffé,  soumis  à  une  traction  longitudinale,  constate  une 
diminution  de  sa  résistance  électrique  spécifique,  et  en  conclut 
que  les  électroljtes  se  comportent  à  l'inverse  des  métaux  au 
point  de  vue  du  phénomène  dont  nous  parlons  ;  or,  la  diminution 
observée  se  produit  ici  dans  le  sens  de  la  contraction,  et  non, 
comme  dans  les  fils,  dans  le  sens  de  la  dilatation  élastique.  Donc 
l'expérience  démontre,  contrairement  à  ce  que  Ton  avait  pensé, 
qu'il  n'y  a  aucune  différence  essentielle  entre  les  conducteurs 
métalliques  et  les  éleclroljtes  solides,  en  ce  qui  concerne  la  va- 
riation de  leur  résistance  spécifique,  corrélative  à  des  déforma- 
tions mécaniques. 


Otto  WIENER.  —  Stehendc  Lichlwellen  und  die  Schwingungsrichlung  polari- 
sirlcn  Lichlcs  (Ondes  stationnaires  de  lumière  et  oricntalion  de  la  vibration 
dans  la  lumière  polarisée);  Wied.  Ann.y  t.  XL,  p.  2o3;  1890. 

Dans  son  très  beau  et  très  remarquable  travail,  M.  Wiener 
applique  un  procédé  expérimental  tout  à  fait  nouveau  à  l'étude 
de  deux  questions  maintes  fois  abordées  depuis  Fresnel  :  celle 
de  l'orientation  de  la  vibration  lumineuse  par  rapport  au  plan  de 
polarisation,  et  celle  du  changement  de  phase  dans  la  réflexion 
sous  l'incidence  normale. 


(»)   C.    FUrus,    The   electrical  résistance  of  stressed  glass    (Sill.   Journ., 
t.  XXXVll,  p.  359;  1889).  —  Journal  de  Physique,  2*  série,  t.  IX,  p.  5aa. 
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M.  Hertz  a  résolu  la  seconde  question  pour  les  ondes  électro- 
cS^namiques  en  envisageant  l'onde  slationnaire  produite  par  la 
superposition  de  Tonde  réfléchie  à  Tonde  incidente.  M.  Wiener 
s'est  proposé  de  résoudre  la  question  correspondante  en  Optique 
par  le  même  procédé.  Il  est  parvenu  à  obtenir  Timage  photo- 
graphique des  phénomènes  d'interférence  qui  accompagnent  la 
production  d'une  onde  stationnaire  de  lumière. 

Avant  de  décrire  le  dispositif  expérimental  de   M.  Wiener, 
supposons  un  miroir  plan  sur  lequel  tombe  normalement  un  fais- 
ceau de  lumière  monochromatique.  En  avant  du  miroir,  la  super^ 
position  de  l'onde  réfléchie  à  Tonde  directe  détermine  la  forma- 
tion de  l'onde  stationnaire. 

Si  le  miroir  est  plan,  l'amplitude  est  la  môme  en  tous  les 
points  d'un  même  plan  parallèle  au  miroir;  les  nœuds  se  trou- 
vant, sur  une  série  de  plans  parallèles  au  miroir,  distants  entre 

ei^m^de-'  Sur  un  plan  incliné  par  rapport  au  miroir,  cette  série 

^^  plans  parallèles  tracera  une  série  de  droites  parallèles  équi- 
^  î  stantes  ;  Técartement  de  deux  droites  consécutives  est  d'autant 
F^^^s  grand  que  l'angle  du  plan  incliné  avec  le  miroir  est  plus 
I^^tit  ;  pour  une  inclinaison  suffisante,  deux  droites  consécutives 
^^ront  assez  écartées  pour  qu'à  l'œil  nu  on  puisse  les  distinguer. 
Si  Ton  suppose  la  pellicule  sensible  tendue  sur  ce  plan  incliné, 
^développement  fera  apparaître  sur  elle  des  franges  altcrnative- 
lent  claires  et  obscures. 

Les  lames  de  gélatine  ordinairement  employées  en  photogra- 
ihie  ne  sont  pas  ici  utilisables  :  d'abord  elles  sont  opaques;  de 
^lus,  leur  épaisseur  se  compte  en  centièmes  de  millimètre,  alors 
^ue  Tintervalle  de  deux  nœuds  consécutifs  de  l'onde  stationnaire 
^'évalue  en  dix  millièmes  de  millimètre.  M.  Wiener  décrit  dans 
son  Mémoire  le  procédé  fort  simple  qui  lui  donne  des  lames  sen- 
sibles, transparentes  et  dont  l'épaisseur  est  de  à  ^^j  à  ^  de  Xd. 

Dans  l'expérience  de  M.  Wiener,  le  miroir  est  une  couche 
d'argent  déposée  sur  une  lame  de  verre,  la  pellicule  sensible  re- 
couvre une  autre  lame.  Pour  donner  au  plan  de  la  pellicule  une 
inclinaison  convenable  par  rapport  au  miroir,  on  presse  les  deux 
lames  Tune  contre  l'autre,  de  manière  que  la  couche  d'air  inter- 
posée présente  en  lumière  monochromatique  des  franges  d'inter- 
férence de  o™°*,  5  à  2"™  de  largeur. 


{2  WIENER. 

On  fait  loinbcr  normalement  sur  ce  système  de  deux  lames  les 
rayons  les  plus  réfrangibles  du  spectre  de  l'arc  voltaïque.  Après 
une  exposition  d'une  à  deux  minutes,  on  peut  procéder  au  dé- 
veloppement. Le  Mémoire  de  M.  Wiener  esl  accompagné  de  re- 
productions en  positif,  sans  retouche  des  épreuves  obtenues. 

Une  objection    se   présente    aussitôt.    Ces   franges  photogra- 
phiées  ne    sont-elles    pas  simplement  dues  à  Tinterférence  des 
raj'ons  réfléchis  sur  les  deux  faces  de  la  couche  d'air  interposée 
entre  le  miroir  et  la  pellicule.  M.  Wiener  fait  un  grand  nombre 
d'expériences    qui    établissent    d'une    manière    indubitable  que 
l'image  obtenue  est  bien  celle  des  franges  de  l'onde  stationnaire. 
Parmi  ces  expériences,  je  n'en  citerai  que  deux,  qui  sont  eo  quelque 
sorte  inverses  Tune  de  l'autre  : 

r*  Par  l'emploi  d'une  pellicule  beaucoup  plus  épaisse,  il 
cherche  à  photographier  les  franges  d'interférence  de  la  lame 
mince  à  l'exclusion  des  franges  de  l'onde  stationnaire.  Dans  le 
premier  phénomène,  le  rayon  résultant  de  la  superposition  des 
deux  interférents  a  sur  tout  son  trajet  la  même  intensité,  les 
franges  sont  dues  aux  différences  d'intensité  de  deux  rayons  voi- 
sins; elles  s'imprimeront  donc  aussi  bien  sur  une  pellicule  épaisse; 
au  conlraire,  les  franges  de  Tonde  stationnaire  vont  disparaître, 
car,  dans  ce  deuxième  phénomène,  le  rayon  résultant  de  la  su- 
perposition des  deux  interférents  a  une  intensité  qui  varie  du 
maximum  au  minimum  sur  un  trajet  d'environ  dix  millièmes  de 
millimètre.  Dans  ces  conditions,  les  franges  photographiées  sont 
à  peine  perceptibles  et  cela  se  conçoit  :  ces  franges,  déjà  très 
pâles,  car  elles  sont  dues  à  l'interférence  de  deux  rayons  très 
inégaux  en  intensité,  sont  encore  noyées  dans  le  ilôt  de  la  lu- 
mière incidente. 

2"  M.  Wiener  a  opéré  dans  des  conditions  où  les  franges  de  la 
lame  mince  ont  disparu  ;  par  l'interposition  entre  la  pellicule  et 
le  miroir  d'un  liquide,  le  benzol,  ayant  sensiblement  le  même 
indice  que  la  pellicule,  il  affaiblit  considérablement  la  réflexion 
sur  la  première  face  de  la  lame  mince  ;  les  franges  photographiées 
restent  tout  aussi  nettes  et  on  ne  peut  les  attribuer,  celte  fois, 
qu'aux  interférences  dans  l'onde  stationnaire. 

Nous  sommes  donc  en  possession  d'un  procédé  nous  permet- 
tant d'obtenir  et  de  garder  Tempreinte  de  l'état  de  mouvement  en 
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^^raot  d'une  surface  réfléchissante.  M.  Wiener  se  sert  de  cette 
T  g-uration  pour  déterminer  Forientation  de  la  vibration  par  rap- 
port au  plan  de  polarisation. 

Faisons  tomber  un  faisceau  de  lumière  polarisée  sur  un  miroir 

sous  l'incidence  de  45".   Si  la  vibration  est  parallèle  au  miroir, 

c'esl-à-dire  perpendiculaire  au  plan  d'incidence,  les  vibrations  sur 

Vonde  réfléchie  et  sur  Tonde  incidente  seront  parallèles,  sinon  de 

même  sens  :  elles  pourront  donc  interférer;  de  sorte  que  deux 

ravoDS,  Fun  du  faisceau  incident,  Fautre  du  faisceau  réfléchi,  vont 

se  renforcer  ou  s'afl'aiblir  à  leur  point  d'intersection  suivant  la 

valeur  de  leur  diflerencc  de  marche.  Donc,  comme  dans  le  cas  de 

rincidence  normale,  l'intensité  du  mouvement  vibratoire  résultant 

varie  d'un  point  à  l'autre  avec  la  distance  au  miroir. 

Au  contraire,  si  la  vibration  est  contenue  dans  le  plan  d'inci- 
dence, sous  la  même  incidence  de  4,)'*,  les  vibrations  sur  l'onde 
réfléchie  et  sur  l'onde  incidente  sont  perpendiculaires,  toute  inter- 
férence étant  impossible,  l'intensité  du  mouvement  résultant  sera 
indépendante  de  la  distance  au  miroir. 

Sur  la  pellicule  sensible  inclinée  par  rapport  au  plan  réfléchis- 
sant, des  franges  s'imprimeront  dans  le  premier  cas,  rien  n'appa- 
raîtra dans  le  second. 

Passant  à  l'expérience,  M.  Wiener  obtient  de  très  belles  franges 
avec  la  lumière  polarisée  dans  le  plan  d'incidence,  tandis  que  la 
lumière  polarisée  perpendiculairement  n'en  donne  pas  la  moindre 
trace. 

U  vibration  lumineuse,  ou  tout  au  moins  la  XHbration  chimi- 
(juement  active,  est  donc  perpendiculaire  au  plan  de  polarisation, 
résultat  en  accord  avec  la  théorie  de  Fresnel. 

La  question  du  changement  de  phase,  dans  la  réflexion  sous 
'incidence  normale,  serait  résolue,  si  l'on  connaissait  la  position 
des  nœuds  et  des  ventres  par  rapport  au  miroir.  D'après  M.  Wiener, 
d  y  aurait  un  nœud  sur  la  surface  réfléchissante.  11  arrive  à  cette 
conclusion  en  remplaçant  la  lame  argentée  par  une  lentille  en 
contact  avec  la  pellicule  sensible;  11  obtient  des  franges  en  forme 
^anneaux  :  le  centre  des  anneaux  qui  correspond  au  point  de  con- 
tact de  la  pellicule  avec  la  lentille  est  noir. 

Dans  la  réflexion  normale,  il  se  produirait  donc,  comme  le  veut 
la  théorie  de  Fresnel,  une  inversion  dans  le  sens  de  la  vibration. 


41  WIENER.  -  ONDES  STATIONNAIRES. 

M.  Wiener  termine  en  envisageant  ses  résultats  au  point  de  vue 
(le  la  théorie  électromagnétique  de  la  lumière  et  en  rapprochant 
ses  expériences  de  celles  de  MM.  Hertz  et  Trouton. 

M.  Hertz  a  montré  que,  dans  une  onde  stationnaire  électrodyna- 
mique, les  nœuds  de  vibration  de  la  force  électrique  coïncident 
avec  les  ventres  de  la  force  magnétique.  Si  les  deux  ordres  de 
force  participaient  également  à  l'action  chimique,  la  reproduction 
photographique  de  l'onde  stationnaire  de  lumière  eût  échoué;  le 
succès  des  expériences  de  M.  Wiener  montre  que  l'une  des  deux 
catégories  de  force  seule  produit  Faction  chimique.  Laquelle? 

Les  expériences  de  réilexion  d'une  onde  lumineuse  k  la  surface 
d'un  milieu  optiquement  j)lus  dense  sont  les  analogues  des  expé- 
riences de  M.  Hertz  sur  la  réilexion  d'une  onde  électrodynamique 
par  un  mur  métallique.  M.  Hertz  a  montré  que,  sur  la  surface 
réfléchissante,  il  y  a  un  nœud  de  vibration  électrique.  Les  expé- 
riences de  M.  Wiener  indiquent  alors  que  l'action  chimique  d'une 
onde  lumineuse  serait  liée  à  l'existence  des  vibrations  de  la  force 
électrique  et  non  de  la  force  magnétique. 

Cette  conclusion  est  confirmée  par  les  expériences  de  M.  Trou- 
ton  (*),  qui  trouva  que  les  vibrations  électriques  sont  réfléchies 
sous  toutes  les  incidences  par  un  mur  métallique  quand  les  vibra- 
tions sont  parallèles  au  mur;  mais,  lorsqu'elles  sont  contenues  dans 
le  plan  d'incideuce,  l'extinction  se  produit  pour  une  valeur  parti- 
culière de  l'angle  d'incidence.  On  sait  que,  dans  la  réflexion  de  la 
lumière,  il  y  a  extinction  sous  l'angle  de  polarisation,  quand  le  plan 
de  polarisation  est  perpendiculaire  au  plan  d'incidence;  il  résulte- 
rait donc  des  expériences  de  M.  Trouton  que  les  vibrations  de  la 
force  élcctri(jue  sont  perpendiculaires  au  plan  de  polarisation.  Or 
les  expériences  de  M.  Wiener  montrent  que  la  vibration  chimique- 
ment active  est,  elle  aussi,  perpendiculaire  au  plan  de  polarisation  : 
elle  est  donc  bien  liée  à  la  vibration  de  la  force  électrique. 

Cette  conclusion  est  particulièrement  intéressante;  c'est  la  pre- 
mière fois  que,  dans  un  phénomène  d'Optique,  on  est  conduit  à 
distinguer  entre  l'action  des  deux  forces  qui  interviennent  dans  la 
constitution  de  l'onde  électrodynamique. 

R.  Salvador  Bloch. 

(')  Nature,  t.  XXXIX,  p.  SgS. 
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.  BOGGIO-LERA.  —  Una  relazionc  fra  il  cocffîcienle  di  comprcssibililà  cubica, 
il  peso  specifico  ed  il  peso  alomico  dci  mctalli  (Relation  entre  le  coefficient 
decomprcssibilité  cubique,  le  poids  spécifique  et  le  poids  atomique  des  métaux); 
Atti  délia  reale  Accademia  dei  Lincei,  série  quarta,  Rendiconti,  t.  VI, 
p.  iH5;  1890. 

Si  Ton  considère  un  segment  de  fibre  métallique  comprenant 
seulement  deux  molécules  consécutives,  en  désignant  par  s  sa  sec- 
lion,  par  /  sa  longueur,  c'est-à-dire  la  distance  de  deux  molécules 
consécutives,  par  X  le  coefficient  d'allongement  longitudinal,  on 
aura,  pour  l'expression  de  la  variation  k  imprimée  à  /  par  l'unité  de 
force  la  formule 

s 

Or /et  s  sont  inversement  proportionnels  aux  nombres  /?/,  /?,  de 
molécules  de  la  substance  contenues  respectivement  dans  l'unité  de 
longueur,  et  dans  l'unité  de  surface.  Donc  A  est  proportionnel  à 

x^^ 

ni 
Mai>,  si  P  et  p  désignent  respectivement  le  poids  spécifique  et  le 
poids  atomique  de  la  substance,  -  est  proportionnel  au  nombre  N 

de  molécules  contenues  dans  l'unité  de  volume,  et  l'on  a 

1 


■■■  -  Cïh 


par  suite  A  est  proportionnel  à 


1 
p\  3 


K) 


Ceci  posé,  soit  x  le  coefficient  de  compressibilité  cubique.  Si 
l'on  avait 

k  étant  une  constante,  on  devrait  avoir 

À  /  P  \  » 


A/P\  A/P\» 

-  (  —  )     ou      -     —  )    =  const. 

x\p)  J^\p/ 
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C'est  cette  relation  que  l'auteur  a  cherché  à  vérifier. 

Le  Tableau  suivant  contient,  pour  différents  métaux,  des  valeurs 

de  -  fournies  soit  par  l'expérience,  soit  par  une  formule  tirée  de  la 

Thermodynamique  (  *  ). 


V^a leurs  de  -  »  d'après 

X 


Acier . . . 

Fer 

Fonte.. . 
Cuivre. . 
Plomb. . 
Argent  . 
Platine  . 
Or 


Wcrlheim. 

•21,83. io»i 
19,16 

» 
II, e5 

u 
u 
w 

» 


Evcrctt. 

8,19.101» 
7.69 


Amagal.       le  calcul  (Boggio). 
9.0,00.10"  9,60.10** 


'>,3.>. 

» 
» 

» 


» 

3,55 

» 
I) 
» 


9 

8,3o 

» 
5,22 

IO,!i7 

4,79 


X / P\ *        . 
V^oici  maintenant  les  valeurs  de  -  f  -  j     qui  s'en  déduisent  : 


Acier  . . .. 

Fer 

Fonte.. . . 
Cuivre . .  . 
Plomb.... 
Argent . . . 
Platine. . . 
Or 


VVerlhcim. 

0,064 
o,o63 

0,05") 

» 

» 


Everell. 

0,028 
0,027 
o ,  02G 
0,027 

» 


Amagat.    le  calcul  (Boggio). 

o,o33 


» 


0,0  JO 

» 

M 

o,oG8 
o,o48 

» 
» 
» 


» 

u 


0,048 

» 

o,o33 
o,o32 
o,o33 


On  voit,  qu'abstraction  faite  du  cuivre,  pour  hîquel  les  déter- 


(')  W.  Boggio  a  employé,  pour  le  calcul  de  —  »  la  formule  suivante 

X 


c  —  c  = 


dans  laquelle  c    désigne  la  chaleur  spécifique  à  pression  conslanle,  c  la  chaleur 

spécifique  vraie,  E  l'équivalent  mécanique  de  la  ciialeur,  T  la  température  absolue, 

a  le  coefficient  de  dilatation  cubique,  v^  le  volume  de  l'unité  de  poids  et  t  la 

température  ordinaire.  Four  c  -    c,  il  a  pris  les  valeurs  qui  se  déduisent  des  va- 

c 
leurs  trouvées  par  Edlund  (*)  pour  —  • 


c 


(«j  Edloxd,  Pogg.  Ann  ,  t.  CXIV  cl  CXXVI. 
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minalions  de  x  ont  toujours  éié  très  discordantes,  les  valeurs  de 
4. 

-(- 1  j  contenues  dans  une  même  colonne,  c'est-à-dire  résultant 

^\p}        ... 

dp  déterminations  faites  par  une  même  méthode,  sont  les  mêmes. 

On  est  donc  fondé  h  regarder  la  quantité  -  (  -  )    comme  une 
constante,  et  par  suite  à  admettre  la  relation 

j:=X:AN, 

d'où  elle  a  été  déduite,  relation  signifiant  que  le  coefficient  de 
cotfipressibilité  cubique  d'une  substance  est  proportionnel  au 
nombre  de  molécules  contenues  dans  V unité  de  volume  et  à  la 
variation  de  la  distance  de  deux  molécules  consécutives  pro- 
duite par  l'unité  de  force,  J.  Pioncho>. 


\.  HIGHI.  —  Sulle  forzc  cicmcnlari  elotlromagnclicbc  cd  cletlnulinamichc  (Sur 
îcs  forces  élcmcnlaires  éleclroma^ncliqucs  et  éleclrodyiiainiqucs)  ;  J/icmo/'ie 
lieUa  H.  Accademia  délie  Scienze  deW  IslUuto  di  iJolof^na,  t.  X;  1890. 

Stephan  a  donné,  pour  représenter  l'action  qu'un  élément  de 
courant  ds  exerce  h  distance  sur  un  autre  élément  ds',  une  for- 
mule qui,  en  admettant  que  celte  action  se  réduise  à  une  force 
appliquée  à  ds'j  et  en  admettant  la  loi  de  l'inverse  du  carré  de  la 
distance,  possède  la  plus  grande  généralité  possible,  puiscjuc,  au 
nioven  de  valeurs  convenables  attribuées  aux  quatre  constantes 
qu'elle  contient,  on  en  peut  déduire  ou  la  formule  d'Ampère,  ou 
la  formule  de  Grassmann,  ou  les  autres  que  l'on  a  proposées. 

i^our  établir  cette  formule,  Slephan  admet  comme  à  l'ordinaire  : 

1°  Que  l'action  qui  s'exerce  entre  deux  courants  est  la  résul- 
tante des  actions  élémentaires  qui  s'exercent  entre  leurs  élé- 
ments; 

•.4°  Que  l'action  élémentaire  est  proportionnelle  aux  intensités 
des  courants  qui  parcourent  les  deux  éléments  et  à  la  longueur  de 
chacun  de  ces  éléments;  que  cette  action  change  de  signe  quand 
le  sens  de  Tun  des  courants  vient  à  changer; 

3'*  Que  l'action  entre  deux  éléments  peut  se  déduire  de  l'action 
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des  composants  de  ces  éléments  suivant  trois  directions  orthogi 
nales. 

Ces  hypothèses  sont  précisément  celles  d'Ampère  ;  on  ne  sw 
pose  pas  toutefois  que  l'action  entre  deux  éléments  est  dirig<^< 
suivant  la  droite  qui  les  joint. 

L'expression  à  laquelle  Stephan  arrive  pour  représenter  1^ 
composante  de  l'action  élémentaire  suivant  Taxe  des  x  est  la  sui-^ 
vanle 

r  ^'(^—) 


'ij)^^'    "G) 


dx  X  —  X 


X,  y,  /•  étant  les  coordonnées  de  Télémenl  ds  parcouru  par  le 
courant  d'intensité  i]  x',y^  r'  les  quantités  analogues  pour  ds\ 
e  l'angle  des  deux  éléments,  /•  leur  distance,  m,  w,/?,  g  quatre 
constantes. 

L'action  d'un  circuit  fermé  sur  un  circuit  fermé,  et  le  choix 
d'une  unilé  d'intensité  (électromagnétique  ou  électrodynamique) 
conduisent  à  la  détermination  des  constantes/?  et  q ',  mais  les 
valeurs  de  m  et  de  n  restent  arbitraires.  On  peut  ainsi  trouver  une 
infinité  de  lois  élémentaires,  et  il  est  facile  de  voir  que  ni  l'action 
d'un  circuit  fermé  sur  une  portion  mobile  d'un  autre  courant,  ni 
l'action  d'un  courant  sur  un  aimant,  ni  l'action  d'un  circuit  sur 
une  de  ses  propres  portions  mobile,  ne  pourront  conduire  à  de 
nouvelles  relations  entre  les  quatre  constantes. 

M.  Riglii  recherche  dans  son  Mémoire  à  quelles  conditions  doi- 
vent satisfaire  les  quatre  constantes,  pour  que  l'équivalence  bien 
connue  entre  un  petit  circuit  plan  fermé  et  un  petit  aimant  perpen- 
diculaire à  ce  plan  subsiste  relativement  aux  actions  qu'exercerait 
sur  ce  petit  aimant  ou  sur  ce  petit  circuit  un  élément  de  courant. 

Par  une  série  de  calculs  faciles,  mais  trop  longs  pour  être  repro- 
duits ici,  il  montre  que,  si  l'on  admet  que  l'action  d'un  élément 
de  courant  se  réduit  à  une  force  appliquée  à  Télément,  il  faut, 
pour  satisfaire  à  cette  identité  : 

i"  Admettre  la  formule  de  Laplace  pour  représenter  l'action 
d'un  élément  de  courant  sur  un  pôle  5 
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2?  Supposer  que  la  force  de  Laplace  est  appliquée  à  rélémeht 
de  courant; 

3"*  Admettre  la  formule  d'Ampère  pour  représenter  Taction 
qui  s^exerce  entre  deux  éléments  de  courant. 

Ainsi,  sans  supposer  a  priori  que  la  force  entre  deux  éléments 
est  dirigée  suivant  la  droite  qui  les  joint  et  obéit  au  principe  de 
l'égalité  de  l'action  et  de  la  réaction,  on  trouve,  en  partant  de 
Tidentité  d'action  que  nous  venons  de  dire,  que  la  formule  d'Am- 
père seule  est  acceptable,  et,  par  suite,  que  la  force  élémentaire 
a  précisément  ces  mêmes  caractères. 

La  formule  de  Grassmann  et  d'autres  satisfont  bien  à  la  condi- 
tion que  l'action  du  petit  aimant  et  l'action  du  petit  courant  per- 
pendiculaire sur  un  élément  de  courant  soient  identiques;  mais, 
^€ule,  la  formule  d'Ampère  est  d'accord  avec  l'hypothèse  que, 
«réciproquement,  l'action  exercée  par  le  petit  élément  est  la  même 
^ur  l'aimant  et  sur  le  courant  équivalent. 

Il  est  à  remarquer  que  ces  résultats  peuvent  s'obtenir  sans 
admettre,  comme  le  fait  Stephan,  que  la  force  exercée  entre  les 
<deux  éléments  est  en  raison  inverse  du  carré  de  la  distance. 

Il  resterait,  pour  compléter  cette  étude,  à  examiner  ce  qui  arri- 
verait si  l'on  supposait  que  l'action  d'un  élément  de  courant  sur 
un  autre  peut  être  un  couple.  Durant  l'impression  de  son  Mémoire, 
l'auteur  a  résolu  ce  problème,  dont  il  donnera  prochainement  la 
solution  détaillée  ;  il  montre  seulement,  dans  un  appendice,  que 
Ton  est  dans  cette  hypothèse,  et,  en  conservant  toujours  les  mômes 
principes,  conduit  à  une  loi  élémentaire  qui  devient  identique  à 
celle  d'Ampère  pour  une  valeur  particulière  de  l'une  des  constantes, 
tandis  qu'elle  ne  saurait  jamais  conduire  aux  autres  formules  telles 
que  celle  de  Grassmann  ou  la  formule  potentielle  de  Helmholtz. 

LxJCIEJM    POINCARÉ. 


A.  lUGIII.  —  Sulle  traiettoric  pcrcorsc  uella  convczione  fotoelettrica,  et  su  al- 
cunî  nuovi  fenomeni  elettrici  ncir  aria  rarcfatta  (Sur  les  trajectoires  parcourues 
daosla  convection  photo-élcclrique  et  sur  quelques  nouveaux  phénomènes  élec- 
triques dans  Tair  raréfié)  ;  JRendiconti  délia  JR\Accademia  dei  Lincei,  3  août 
1890. 

Dans  un  récipient  de  verre  fermé  sur  Tun  de  ses  côtés  par  une 
plaque  de  quartz  et  dans  lequel  on  peut  raréfier  l'air  jusqu'à  une 
y.  de  Phys.,  2'  série,  t.  X.  (Janvier  1891.)  4 
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pression  de  -j^^  de  millimètre  de  hauteur  de  mercure,  se  trouve 
un  cylindre  métallique  verni  sur  toule  sa  surface,  sauf  le  long 
d'une  génératrice  qui  reste  à  nu.  Cette  génératrice  fait  face  à  la 
lame  de  quartz  et  pourra  recevoir  les  radiations  que  Ton  dirigera 
sur  elle.  Une  plaque  métallique,  parallèle  à  Taxe  du  cylindre,  se 
trouve  également  dans  le  récipient;  on  la  peut  mettre  en  com- 
munication avec  le  sol.  Devant  cette  plaque,  entre  elle  et  le  cy- 
lindre, se  trouvent  tendus  dix  (ils  métalliques  exactement  équi- 
distants,  très  voisins  de  la  plaque,  mais  parfaitement  isolés.  A 
volonté.  Ton  mettra  tous  ces  (ils  au  sol,  ou  bien  l'un  d'entre  eux 
sera  relié  à  un  électromètre,  tandis  que  les  autres  resteront  en 
relation  avec  la  terre.  Le  cylindre  est  chargé  d'électricité  néga- 
tive au  moyen  d'une  pile  de  Vol  ta  :  sous  l'action  des  radiations 
lumineuses,  l'électrisation  se  dissipe;  dans  le  langage  habituel,  on 
pourra  dire  que  les  particules  d'électricité  quittent  le  cylindre  et 
se  dirigent  vers  la  plaque.  Faisant  communiquer  successivement 
chacun  des  dix  fils  avec  l'électromèlre  et  faisant  agir  la  lumière 
chaque  fois  pendant  une  durée  bien  égale,  on  peut,  au  moyen  de 
l'appareil  que  nous  venons  de  décrire,  étudier  comment  se  distri- 
buent les  particules  électrisées  dans  toute  la  région  comprise  entre 
la  plaque  et  le  cylindre. 

L'auteur  a  ainsi  constaté  que,  à  la  pression  ordinaire,  les  parti- 
cules se  meuvent  suivant  les  lignes  de  force;  mais,  si  petit  à  petit 
l'on  diminue  la  pression,  au  lieu  qu'un  seul  des  fils  se  charge  sous 
rinfluence  d'une  radiation,  tous  les  dix  accuseront  une  électrisa- 
tion  :  la  convection  photo-électrique  devient  de  plus  en  plus  dif- 
ficile. La  partie  du  plan  qui  reçoit  la  plus  grande  quantité  d'élec- 
tricité est,  aux  basses  pressions,  celle-là  même  qui,  dans  la  théorie 
cinétique  des  gaz,  doit  être  frappée  par  le  plus  grand  nombre 
de  molécules  gazeuses  parties  du  conducteur  éclairé.  Dans  cette 
coïncidence,  M.  Righi  voit  une  preuve  venant  à  Tappui  de  l'hypo- 
thèse antérieurement  émise  par  lui  que  le  transport  photo-élec- 
trique se  fait  par  le  véhicule  des  molécules  gazeuses. 

On  peut,  pour  abréger  et  préciser  le  langage,  définir  un  coeffi- 
cient que  l'auteur  appelle  coefficient  de  déperdition  photo-élec- 
trique  :  c'est  le  rapport  de  la  quantité  d'électricité  qu'abandonne 
en  une  seconde  l'unité  de  surface  du  conducteur  éclairé,  à  la  den- 
sité électrique  supposée  constante  sur  le  conducteur.  Ce  coefïi- 
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oieïit  varie  avec  la  valeur  de  cette   densité  électrique;  il  varie 
aussi  avec  la  pression  du  gaz.  11  croît  d*abord  quand  la  pression 
diminue,  puis  il  atteint  un  maximum  pour  une  certaine  pression 
crîlîque    au  delà  de  laquelle  il  prend  des  valeurs  décroissantes. 
La  pression  critique  est  très  voisine  de  celle  pour  laquelle  la  ré- 
sistance opposée  par  le  gaz  à  une  décharge  électrique  a  la  plus 
faible  valeur  possible.  Dans  Pair  raréfié,  le  coefficient  de  déper- 
dition augmente  quand  on  diminue  la  distance  comprise  entre  le 
cylindre  et  la  plaque  métallique,  pourvu  toutefois  que  celte  dis- 
tance reste  assez  grande;  quand  elle  devient  petite,  au  contraire, 
Tauteur  a  constaté  ce  fait  fort  inattendu  que  ce  coefficient  décroît 
((Cl and  on  rapproche  les  deux  conducteurs. 

Ce  singulier  résultat  a  engagé  M.  Righi  à  reprendre  des  expé- 
riences sur  la  déperdition  ordinaire  (sans  action  de  la  lumière) 
<ie   l'électricité  négative  dans  l'air  raréfié;  il  compte  continuer  ses 
recherches  sur  ce  sujet  et  annonce  seulement  dans  le  Mémoire 
actuel  le  principal  résultat  qu'il  a  rencontré.  11  a  construit  un  ap- 
pareil très  simple  en  verre,  où  l'on  peut  faire  le  vide;  deux  élec- 
ti:*<:>des  de  platine  sont  à  l'intérieur  de  cet  appareil,  situées  en 
regard  l'une  de  l'autre,  et  peuvent  être  maintenues  à  des  distances 
connues  et  variables;  l'une  d'entre  elles  est  en  relation  avec  un 
irlectromètre,  l'autre  est  chargée    négativement  par  une  pile  de 
V  olla  formée  d'un  nombre  d'éléments  variable  entre  i  et  600.  On 
trouve  qu'il  est  nécessaire,  pour  obtenir  une  même  décharge,  de 
\>orler  le   conducteur  négatif  a  un  potentiel  plus  élevé  lorsque 
Veséleclrodes  sont  voisines  que  quand  elles  sont  éloignées,  bien 
entendu  jusqu'à  une  certaine  distance  limite,  au  delà  de  laquelle 
Va  (It'charge  se  fait  de  plus  en  plus  difficilement  quand  les  élec- 
trodes s'écartent  de  plus   en  plus.  Il  est  remarquable  que  cette 
curieuse  anomalie   tend  à  disparaître  si  l'on  vient  à  placer  l'appa- 
•■eildans  un  champ  magnétique  dont  les  lignes  de  force  sont  pa- 
^jllèles  aux  trajectoires  parcourues  par  les  particules  éleclrisées. 

Lucien   Pouvcaré. 
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SUR  LA  POSITIOH  DE  LA  7IBRATI0H  LUMINEUSE  ET  LES  ÉttUATIONS 

DU  KOUVEHEn  DE  L'ÉTHEB; 

Par  m.  E.  CARVALLO. 

1 .  Introductioiv.  —  Dans  ma  Thèse  (*  ),  j'ai  admis  le  seul  pos- 

Vulâtum  que  voici  :  Le  phénomène  lumineux  est  représenté  en 

chxique  point  par  un  vecteur  unique  variable  avec  le  temps  et 

a^'ec  ce  point.  Dans  un  milieu  homogène,  Inéquation  différen- 

tielle  vectorielle  qui  détermine  les  lois  de  sa  propagation  est 

linéaire,  à  coefficients  constants.  Dans  le  vide,  l'équation  se 

réduit  à  ses  termes  principaux  et  fournit  alors  V accélération 

de  V extrémité  de  ce  vecteur  en  fonction  linéaire  des  dérivées 

secondes  par  rapport  aux  coordonnées  d&  son  point  d^appli- 

cation. 

Ce  vecteur,  je  l'appellerai  suivant  l'usage  élongation  ou  vibra- 
tion. Comme  je  l'ai  explique,  mon   hypothèse  est  conforme   à 
toutes  les  théories  d'Optique  proprement  dite,  et  il  semble  bien 
difficile  de  la  rejeter,  car  elle  paraît  être  l'expression  même  des 
faits.  Ce   principe  étant  admis,  j'ai  démontré,   comme   consé- 
quence de  l'observation,  l'existence  du  terme  de  Briot.  L'étude 
*»e  ce  terme  dans  le  spath  d'Islande  prouve  que,  pour  un   rayon 
polarisé  rectilignement,  la  vibration  est  dans  un  azimut  perpen- 
<"culaire  au  plan  de  polarisation.  Mais  la  vibration  est-elle  rigou- 
reusement dans  le  plan  de  l'onde,  comme  le  veut  Fresnel,  fait- 
^'ile  avec   ce    plan    un    petit   angle   comme   dans    la  théorie    de 
"•  Sarrau  :  c'est  là  une  question  beaucoup  plus  délicate,  que  j'ai 
réservée  et  sur  laquelle  je  veux  revenir  ici.  Si  l'on   ne  peut  pas 
^ocore  fixer  d'une  façon  absolue  la  position  de  la  vibration,  je 
^^ux  montrer  qu'il  y  a  du  moins  une  présomption  bien  forte  en 
'^veur  des  équations  de  M.  Sarrau  et  qu'il  n'y  a  guère  à  hésiter 
^^tre  ces  équations  et  Thypothèse  de  Fresnel  qui  suppose  la  vi- 
"^îition  rigoureusement  transversale. 

2.  Comparaison  des  théories  de  Fresnel  et  de  M.  Sarrau.  — 
^^  vais  calculer  de  trois  manières  l'indice  de  réfraction  du  rayon 


(')  Ann.  de  l'École  Normale,  supplément  de   1890;  Journal  de  Physique, 
-'  série,  t.  I\,  p.  ih"^. 

J.  de  Phys.t  1*  série,  t.  \.  (  Février  1891.)  5 
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extraordinaire  du  spath  d'Islande,  d'abord  en  admettant  que  la 
surface  de  l'onde  est  un  ellipsoïde,  puis  d'après  les  deux  for 
mules  qu'on  déduit  des  théories  de  Fresnel  et  de  M.  Sarrau  pa 
l'addition  du  terme  de  Briot.  Au  premier  résultat  je  comparers 
ceux  c[u'on  déduit  des  deux  dernières  formules;  je  comparera 
enfin  les  nombres  ainsi  calculés  aux  nombres  observés. 

Soient  m  l'angle  de  la  normale  d'onde  avec  l'axe  du  cristal, 
rindice  de  réfraction  correspondant;  rio^  n^  les  indices  princi 
j)aux,  ordinaire  et  extraordinaire,  \  la  longueur  d'onde  dans  Z 
vide;  soit  enfin 

/   —   ^  /—   ^'  /— ^ 

fio  ne  n 

Si  la  surface  de  l'onde  est  un  ellipsoïde,  la  valeur  de  l'indice 
est  donnée  par  la  formule 

— -  =  — tCOS^wh :TSin'a). 

n^        nô  ni 

D'ailleurs,  en  conservant  les  termes  de  Briot  dans  les  formules 
de  dispersion  et  négligeant  les  autres,  ce  qui  est  toujours  permis 
pour  des  longueurs  d'onde  assez  grandes,  on  a 

Si  l'on  porte  ces  valeurs  dans  l'égalité  précédente,  il  vient 
—  =  «o  cos'w  H-  ac  sin'to  -}-  Cq/J  cos'oi  H-  c^/l  sin'o). 

Si  de  cette  égalité  on  retranche  membre  à  membre  successive- 
ment les  deux  égalités  que  j'ai  données  dans  ma  Thèse  pour  les 
systèmes  de  FVesnel  et  de  M.  Sarrau,  savoir  (*) 

--^  =  floCos'oiH- ûfesinîoi-f  (cocos'w-^  c<ysinîto)/2  (Fresnel;, 

-j  =  r/ocos^w-i- flTcSinîw-i ; -— /î        (Sarrau), 


(')  Page  i:î2,  n»  100. 
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^'  ient 

■  >  —^ \  —  CoCOS«a>(/î  -  /*)-f-CeSin«w(/^—  /« ), 

i  -^ ï  --      Co  cos»  co  \ll ,  - 

1  /i*        /i|  L  «o  cos*w -i- ^/c  sin'to  J 

I         ^.  o,siii2cor/i-  -  ,-''"-  . ,  1- 

.  L  r/o  cos'(o -+- /T^.  sm*coJ 

Uaas  une  première  approximation,   on  peut  remplacer 

n-^i,      lt.^\,      /._>•'. 

n*  /l*  W* 

respectivement  par 

Si  l'on  porte  ces  valeurs  dans  les  seconds  membres  des  formules 

(i  )  cl  (2  ),  on  trouve  une  quantité  nulle  pour  la  formule  (•?.)  et  une 

quantité  diflTérente  de  zéro  pour  la  formule  (1).  D'un  autre  côté, 

la  diflerence  Ai2  —  /î|  se  calcule  aisément  en  retranchant  les  équa- 

lions  (i)  et  (2),   et  d'après  ce   qu'on    vient  de  voir    elle  repré- 

î^enle  aussi   bien  /*  —  /î|.  Interrog;eons  maintenant  Texpérience. 

rai  observé  les  valeurs  de  n  pour  un   ravon   lumineux  dont  la 

normale  d'onde  fait  un  angle  de  3o*'  avec  Taxe  du  spath  d'Islande. 

Voici  la  comparaison  de  ces  nombres  observés  avec   les  valeurs 

*!<*/»  calculées  par  la  formule  --  =  —.-,  cos-(t)  H ^  sin^io. 

'  /i^        ftr,  n:: 


■ — ^ —  - 

n 

Ituic. 

obs. 

cale. 

obs. 

—  raie. 

n  -    //,. 

i,585i. 

1,5855. 

—  0 

,0001 . 

H-  OjOOoG 

i,î4.. 

1 , jgoH. 

i,5()0(j. 

— 

1  . 

-r     O/)00O7() 

A.... 

i,<;()v»9y 

1  ,(ioJt9S 

-I  • 

01 

1).... 

I  ,r>o<)()(> 

I  ,(>0Ç)()O 

0 

H.... 

1  ,()3o3i 

1  ,G3o5i 

0 

l^cs  nombres  de  ravant-dernière  colonne  sont  de  Tordre  des 
^^''f'urs  accidentelles  ;  ils  montrent  que,  à  l' approximation  des 
**^ph'ipnves,  la  surface  de  Tonde  est  bien  un  ellipsoïde,  (^ette 
''^''  qn'aucune  observation  n'a  jamais  dénientie,  est  bien  con- 
'ornic  aux  é(|uations  de  M.  Sarrau.  D'un  autre  côté,  ces  uoînbres 
•Toutes  il  ceux  de  la  dernière  colonne  représentent  l'écart 
/î  obs. —  tix  entre  l'observation   et    les    nombres    déduits    de   la 
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théorie  de  Fresnel.  Ils  sont  évidemment  trop  grands  pour  être 
imputés  aux  erreurs  d'expérience. 

Il  est  à  remarquer  que  la  méthode  suivie  est  une  méthode  dif- 
férentielle, tant  au  point  de  vue  du  calcul  des  différences  entre  les 
valeurs  de  n  déduites  des  diverses  théories  qu'à  celui  des  expé- 
riences elles-mêmes.  Peu  importent  d'une  part,  pour  le  calcul, 
les  valeurs  des  termes  de  dispersion  négligés^  peu  importe 
aussi  que  les  erreurs  d'observation  commises  sur  n  puissent  être 
égales  aux  différences  qui  servent  de  base  à  notre  raisonnement  : 
l'essentiel  est  que  les  variations  des  erreurs,  quand  on  passe  de 
la  mesure  de  rio  et  de  îic  à  celle  de  ai,  restent  notablement  plus 
petites.  C'est  ce  que  garantissent  les  nombres  précédents  et  la  dis- 
cussion minutieuse  des  autres  nombres  de  ma  Thèse.  Notre  con- 
clusion est  donc  celle-ci  : 

i"  Le  choix  étant  à  faire  entre  les  deux  théories,  la  disper- 
sion dans  le  spath  d' Islande  est  d" accord  avec  les  équations  de 
M.  Sarrau  et  contraire  à  V hypothèse  de  Fresnel  qui  suppose 
la  rigoureuse  transversalité  des  vibrations.  2°  On  doit  rejeter 
toute  théorie  qui  entraînerait  une  déformation  sensible  de 
V ellipsoïde  d^onde. 

3.  Remarques  critiques  sur  la  théorie  de  la  lumiè:re.  — 
D'après  M.  Poincaré,  tout  phénomène  optique  expliqué  par  la 
théorie  de  M.  Sarrau  le  sera  par  celle  de  Neumann  et  aussi  par 
celle  de  Fresnel.  Voici  sa  démonstration  sous  forme  de  quater- 
nions  et  pour  un  milieu  homogène  et  isotrope. 

Milieu  homogène  et  isotrope,  —  Soient  \  le  vecteur  élonga- 
tion,  V  le  symbole  vecteur  des  quaternions, 

_,        .  d         .  d        .    d 

y  =^  l -1—  f -4-  f^ • 

dx      ''  dy  dz' 

l'équation  du  mouvement  est  dans  les  trois  théories 

Je  suppose  que   \  représente  la  vibration  de  M.    Sarrau   ou  de 
Fresnel,  ce  qui  est  la  même  chose  ici;  VVÇ  =  w  est  la  vibration 
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deNeumann;  elle  satisfait  aussi  à  Téquation  (i),  car,  ea  opérant 
par  V.V  sur  les  deux  membres  et  en  remplaçant  V.V$  par  w,  on 
obtient 

^=aV[V.VV«]. 

La  réciproque  est  d'ailleurs  vraie,  car  en  opérant  encore  par 
V.V,  on  retombera  sur  la  même  équation  en  V.Vw,  qui  est  la  vi- 
bration de  Fresnel. 

Cette  démonstration  subsiste  quand  on  introduit  le  terme  de 
Briot.  En  effet,  l'équation  (i)  devient  alors 

J'opère  par  V.V  et  je  remplace  V.VÇ  par  u.  Il  vient 

Ainsi,  dans  un  milieu  homogène  isotrope,  il  semble  qu*on  ne 
puisse  pas  distinguer  entre  les  différentes  théories.  Mais  exami- 
nons ce  que  devient  cette  démonstration  quand  les  deux  hypo- 
thèses sont  écartées. 

Milieu  homogène  anisotrope,  —  La  vibration  Ç  de  M.  Sarrau 
satisfait  à  l'équalion  suivante,  où  y  représente  une  fonction  vecto- 
rielle linéaire, 

(,)  g=^[V(V.VVO]         (Sarru). 

J'opère  par  V.V,  et  je  pose  V.VÇ  =  //,  il  vient 

(2)  ~  =  V[V.o(V  V£i)]         (Neumann). 

Opérant  encore  par  V.V  et  posant  \ Su  =  X,  on  a,  pour  la  vi- 
bration de  Fresnel, 

(3)  ^^  .-.V[V.VVcp(X)J         (Fresnel). 

Le  même  procédé  ne  permettrait  plus  ici  de  remonter  de  l'é- 
quation (3)  aux  deux  précédentes. 
Si  maintenant  on  introduit  la  réaction  de  Briot,  l'équation  de 
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M.  Sarrau  devient,  en  désignant  par  ^  une  nouvelle  fonction  vec — 
torielle  linéaire, 

(n  ^-?[V(.v.vv$)j-^(0. 

Comme  précédemment,  j'opère  par  V.V  et  j'obtiens 

(•2.)  '^  -  V[V.9(V  \u)\  ^  \[T^a)]. 

Mais  le  vecteur  V[V  »}($)]  diffère  de  J>[V(VÇ)]  = '}(//)  et  ne 
saurait  être  ramené  à  cette  forme  qui  est  nécessairement  celle  de 
la  réaction  de  Briol,  daîis  les  termes  de  mon  postulatuni. 

Ainsi,  le  postulalum  étant  admis,  la  proposition  de  M.  Poincaré 
est  en  défaut  dans  le  cas  du  spath,  où  les  composantes  de  la 
réaction  de  Briot  varient  notablement  avec  la  direction  de  la 
vibration.  C'est  là  ce  qui  m'a  permis  d'arriver  à  une  conclusion 
en  faveur  des  systèmes  Fresnel  et  Sarrau  d'abord,  puis  plus  par- 
ticulièrement ici  en  faveur  du  système  de  M.  Sarrau. 

Milieujc  hétérogènes.  —  Je  suppose  que  dans  un  milieu  hété- 
rogène isotrope  l'équation  soit  encore  celle  de  AJ.  Sarrau 

Seulement  a  doit  être  supposé  variable  avec  le  point  d'élonga- 
tion  \, 

J'opère  par  V.V  et  je  remplace  V.VÇ  par  //;  il  vient 

(•>)  ^-^--V(V.aVVi/). 

Les  dérivations  du  premier  V  portent  non  seulement  sur  //, 
mais  aussi  sur  a  qui  est  variable  avec  le  point  de  l'espace.  Le 
second  membre  se  décompose  en  deux  termes  et  l'équation  (a) 
s'écrit 

(•>.)'  '^^y/  -  a V(  V.V  Va  ..  -r-  V[V(a).V  \u\. 

Dans  le  dernier  terme,  les  dérivations  du  premier  V  portent 
sur  a  seul.  Ainsi  l'équation  de  Neumann  n'aurait  plus  la  m<îme 
forme  que  dans  un  milieu  homogène,  mais  contiendrait  en  outre 
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les  dérivées  premières  de  Télongation.  On  arrive  à  une  conclusion 
toute  pareille  pour  le  vecteur  V  Vu  =  X  qui  donne  la  vibration  de 
Fresnel.  Tandis  que  la  première  hypothèse  est  naturelle  et  con- 
forme à  nos  idées  sur  le  mouvement  d'un  milieu  élastique,  la 
deuxième  paraît  peu  vraisemblable.  Or  M.  Poincaré  a  montré  que 
Téquation  de  M.  Sarrau  rend  compte  des  lois  de  la  réflexion  et  de 
la  réfraction  sans  aucune  autre  hvpolhèse  que  la  conservation  de 
la  forme  de  l'équation  (i)  dans  la  couche  de  passage. 

Au  contraire,  dans  le  système  de  Neun)ann,  il  faudrait  admettre 
la  forme  (2)'.  Dans  le  système  de  Fresnel,  il  faudrait  une  forme 
plus  compli(juée  encore  qui  résulterait  d^ine  nouvelle  opération 
par  W.  C'est  là  un  nouvel  argument  d'autant  plus  sérieux 
en  faveur  de  l'équation  de  M.  Sarrau,  que  la  démonstration  de 
M.  Poincaré  s'applique  facilement  au  cas  où  l'on  introduit  le 
terme  de  Briot  dans  cette  équation. 

En  effet,  l'équation  ainsi  complétée 

peut  s'écrire,  en  résolvant  par  rapport  au  vecteur  soumis  à  l'opé- 
rateur '>3, 

Si  l'on  choisit  l'axe  O^  perpendiculaire  à  la  surface  réfléchis- 
sante, toutes  les  (|uantités,  suuf  les  dérivées  par  rapport  à  z^  con- 
servent des  valeurs  qui  sont  du  même  ordre  de  grandeur  que  dans 
un  milieu  homogène;  ^  *  et  <]/  varient  rapidement  dans  la  direc- 
tion Os.  Dans  ces  conditions,  il  est  très  facile  de  voir,  en  suivant 
le  raisonnement  de  M.  Poincaré,  que  V.V$  et  la  projection  dé  $  sur 
la  surface  réfléchissante  sont  deux  vecteurs  continus  quand  on 
passe  d'un  côté  à  l'autre  de  la  couche  de  passage.  Si  l'on  exprime 
ces  conditions  pour  un  système  uniradial,  d'après  la  méthode  de 
Mac  Gullagh,  on  retrouve  les  équations  de  M.  Cornu  (*).  Seule- 
ment la  lettre  IV de  M.  Cornu  représentera,  non  plus  l'amplitude 


(')  Recherches  sur  la  réflexion  cristalline   {Annales  de  Chimie  et  de  Phy- 
sique, 4*  série,  t.  XI;  1867). 


6o  CARVALLO.  -  POSITION  DE  LA  VIBRATION. 

de  la  vibration  réfractée  de  Fresnel,  mais  celle  de  la  projection 
sur  le  plan  d'onde  de  la  vibration  de  M.  Sarrau. 

En  résumé,  à  Texolusion  des  autres  systèmes  proposés  jusqu'ici, 
celui  de  M.  Sarrau  satisfait  à  la  double  condition  d'avoir  une 
interprétation  mécanique  claire  et  conforme  à  l'ensemble  de  nos 
connaissances  sur  le  mouvement  des  milieux,  et  d'autre  part  de 
satisfaire  aux.  lois  si  variées  de  la  dispersion  dans  les  cristaux  et  de 
la  réflexion. 

A.  Théorie  électromagnétique  de  la  lumière.  —  Il  est  clair 
que  si  on  n'admet  pas  le  postulatum,  ma  démonstration  tombe; 
c'est  le  cas  de  la  théorie  électromagnétique.  En  effet,  cette  théorie 
envisage  simultanément  l'existence  physique  de  trois  vecteurs  au 
lieu  d'un  seul  :  la  force  électrique  Ç  régie  par  l'équation  (i)  de 
M.  Sarrau,  puis  la  force  magnétique  w=:V.VÇ  qui  répond  à  la 
vibration  de  Neumann,  enfin  le  déplacement  électrique  X  =  V.Vw 
qui  répond  à  la  vibration  de  Fresnel.  Ces  trois  vibrations  existent 
ici  par  dé  finition,  et  il  est  impossible  de  faire  un  choix  entre 
elles.  Ma  conclusion  doit  être  alors  ainsi  énoncée  : 

La  propagation  de  la  force  électrique  obéit  à  une  équation 
différentielle  simple  du  type  du  postulatum.  Dans  les  milieux 
an  isotropes,  il  n'en  est  pas  de  même  pour  la  force  magnétique 
et  le  déplacement  électrique.  Une  conclusion  analogue  s^ap- 
plique  aux  milieux  hétérogènes. 

Mais  ne  convient-il  pas  d'éclaircir  la  théorie  de  rélcctromagné- 
tisme  par  celle  de  la  lumière,  plutôt  que  de  plonger  celle-ci  dans 
l'obscurité  de  celle-là?  D'après  notre  conclusion,  la  force  élec- 
trique est  susceptible  d'une  interprétation  mécanique  simple,  celle 
de  M.  Sarrau,  soit  qu'on  se  borne  aux  forces  élastiques  qui  four- 
nissent les  termes  du  second  ordre,  soit  qu'on  introduise  la  réac- 
tion de  Briot.  11  n'en  est  pas  de  même  de  la  force  magnétique  et 
du  déplacement  électrique.  Maintenant,  la  force  électrique  étant 
définie  par  l'équation  (i)  qui  est  celle  du  mouvement  d'un  milieu 
élastique,  les  deux  autres  vecteurs  s'en  déduisent  par  une  simple 
opération  mathématique,  l'opération  par  V.V.  Ils  peuvent  être 
commodes,  ils  n'ont  pas  une  existence  objective  nécessaire.  S'il 
est  vrai  qu'ils  représentent  certains  effets  physiques,  est-il  permis 
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pour  cela  de  dire  qu'ils  représentent  des  vibrations?  N'en  est-il 
pas  de  ces  vecteurs  comme  du  moment  de  la  quantité  de  mouve- 
inent  d'un  solide  autour  d'un  point  fixe?  L'extrémité  de  ce  vecteur 
po  lit  se  déplacer,  ce  n'est  pas  là  le  mouvement  d'w/i  être  matériel, 
mais  bien  d'une  abstraction  mathématique.  N'y  a-t-il  pas  lieu  de 
pe^iiser  dès  lors  que  la  force  électrique  a  seule  une  existence  pri- 
m  cordiale  due  aux  réactions  élastiques  d'un  milieu  et  que  la  force 
nnagnétique  n'est  qu'une  manifestation  de  cette  force  électrique? 
En  terminant,  je  tiens  à  rappeler  (')  les  très  curieuses  expériences 
dcî-  M.  Wiener.  Il  fait  interférer  deux  rayons  lumineux  rectangu- 
1  Maires.  Si  les  deux  rayons  sont  polarisés  dans  leur  plan  commun,  ils 
1  Interfèrent;  ils  n'interfèrent  pas  si  les  plans  de  polarisation  sont 
f >eïrpendiculaires  au    premier  plan.    Cette   expérience   très  con- 
cluante prouve  que  la  vibration  de   Neumann    n'intervient   pas 
F^^rson  énergie  dans  le  phénomène  lumineux.  Ce  serait  donc  bien 
^^»ie  abstraction  mathématique,  qui   peut   être,  il  est  vrai,   très 
^^  tile  à  considérer,  comme  l'a  fait  M.  Cornu  dans  son  remarquable 
^ïémoire  déjà  cité  sur  la  réflexion  cristalline;  elle  peut  aussi  re- 
l^résenter  certains  effets  physiques  comme  les  forces  magnétiques, 
^>^ais  qui  dériveraient  toujours  de  forces  électriques. 


8UB  LES  MÉTHODES  D'OBSEBYATION  DE  LA  POLABISATION  ELLIPTIQUE; 

Par  m.  BOUASSE. 

Dans  un  article  récent  (2),  M.  Meslin  a  proposé,  pour  mesurer 
le  rapport  des  amplitudes  de  deux  vibrations  rectangulaires,  une 
méthode  nouvelle  qui  consiste  à  amener  l'extinction  d'un  espace 
plus  ou  moins  large  et  nécessite  l'emploi  de  deux  compensateurs. 
M.  Meslin  obtient  des  hyperboles  de  Millier,  qui  sont  des  inter- 
férences (ïondes  planes,  avec  un  appareil  primitivement  pointé 
sur  un  compensateur  de  Babinet  qui  produit  des  franges  loca- 
lisées. L'auteur  ne  donne  pas  le  détail  de  ses  expériences,  mais 
un  oculaire  ne  peut  voir  en  même  temps  les  deux   systèmes  et 


(*)  Voir  p.  4o  de  ce  Volume.  Comptes  rendus  des  séances  de  l' Académie  des 
Sciences,  t.  CXII,  p.  186  ;  1891. 

(■)  Journal  de  Physique^  2*  série,  t.  l\,  p.  436. 
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doit  être  déplacé  quand  on  passe  de  l'un  à  l'antre;  en  cuire,  la 
direction  de  visée  n'est  plus  rigoureusement  définie.  L'étude  de 
la  polarisation  elliptique  étant  importante  dans  un  grand  nombre 
d'applications,  et  noiamment  dans  l'étude  de  la  réflexion,  il  peut 
être  utile  de  discuter  les  difTérentes  méthodes  proposées  ou  appli- 
quées. 

L'extinction  d'un  champ  se  fait  avec  précision  si  la  lumière  est 
intense.  Autant  ce  moyen  est  bon  pour  déterminer  à  la  lumière 
blanche  la  direction  et  le  rapport  des  laxes  d'une  vibration  ellip- 
tique quand  ces  éléments  sont  les  mêmes  pour  toutes  les  couleurs, 
autant  il  est  défectueux  quand  la  lumière  est  faible.  Or  les  parties 
les  plus  intéressantes  des  phénomènes  de  réflexion,  surtout  pour 
la  réflexion  vitrée,  sont  celles  où  l'intensité  de  la  lumière  qui  reste 
finalement  pour  l'observation  est  le  plus  faible. 

Dans  le  cas  «général,  c'est  une  vibration  elliptique  qu'il  s'agit  de 
déterminer  et  deux  éléments  seulement  sont  nécessaires  à  con- 
naître :  l'anomalie  de  deux  vibrations  et  le  rapport  de  leurs  am- 
plitudes; le  choix  à  faire  dépend  des  conditions  du  problème. 

L'emploi  des  compensateurs  sous  leur  forme  ordinaire  prêle  à 
de  graves  objections.  Ils  sont  en  général  trop  épais  et  le  réglage 
des  lames  qui  les  composent  est  très  difficile;  ils  sont  trop  longs 
et  leurs  faces  rarement  planes;  aucune  méthode  ne  permet  l'étude 
systématique  de  cette  cause  d'erreur  (si  ce  n'est  peut-être  l'étude 
compliquée  des  franges  de  lames  minces  obtenues  en  lumière  mo 
nochroma tique,  lorsque  les  lames  des  compensateurs  sont  appli- 
quées l'une  contre  l'autre).  Ils  ne  donnent  qu'une  ou  deux 
franges  et  il  n'est  guère  possible  d'éliminer  les  erreurs  de  pointage 
provenant  de  la  fonne  irrégulière  des  franges,  la  répétition  des 
mesures  sur  une  même  frange  n'étant  d'aucun  secours. 

Quoi  qu'il  en  soit,  admettons  que  le  compensateur  de  Babinel 
ait  donné  la  différence  de  phase  des  composantes  principales  dans 
un  phénomène  de  réflexion  et  (|ue  l'on  cherche,  à  l'aide  du  com- 
pensateur de  Bravais,  le  rapport  des  amplitudes. 

Soit  a  l'azimut  de  la  vibration  primitive  compté  vers  la  gauche 
avec  la  normale  au  plan  d'incidence,  tangy  le  rapport  des  coef- 
ficients k  et  h  par  les(|uels  il  faut  multiplier  les  amplitudes  des  vi- 
brations principales,  parallèle  et  perpendiculaire  au  plan  d'inci- 
dence pour  obtenir  les  vibrations  correspondantes  réfléchies.  La 


POLARISATION  ELLIPTIQUE.  63 

vibration  recliligne  est  restituée  dans  un  azimut  i  donné  par  la 
formule  lang/ tr=  tanga  tangv.  L'angle  /  variant  avec  Tazimut  du 
polariseur,  il  y  a  lieu  de  chercher  quelles  sont  les  valeurs  de  a  ou 
de  i  qui  permettent  de  déterminer  tangi  avec  le  plus  d'exac- 
lilt-ide.  1**  L'erreur  de  position  de  l'analyseur  di  pour  l'extinction 
ne  dépend  pas  de  la  position  absolue  de  la  vibration  dans  Tespace. 
a"    L'erreur  relative  commise  sur  le  rapport  des  amplitudes  est 

é/tan^£        olcH 
tang£         sin'2£ 

^^  La  quantité  di  dépend  de  l'éclat  de  la  lumitre  et  peut  être  sup- 
posée en  raison  inverse  de  l'intensité.  Si  l'intensité  primitive  est 
prise  pour  unité,  l'intensité  L  de  la  lumière  réfléchie  sera 

L  —  A*  cos*a  -f-  A*'  sin'a, 

Terreur  relative  de  la  forme  ^ — -. — .•  Or  sin^/  est  maximum  pour 

Lsin'it  * 

'—  io",  L  est  maximum  et  minimum  quand  la  lumière  primitive 
^sl  polarisée  dans  les  azimuts  principaux,  mais  ne  varie  pas  très 
vile  aux  environs  de  / --rr45",  qui  donne  tanga  =  coty.  La  valeur 
de  /qui  rend  l'erreur  minimum  est  en  général  voisine  de  45";  dans 
ce  cas  les  amplitudes  des  composantes  principales  sont  sensible- 
ment égales  et  l'erreur  cherchée  devient  'idi  ^=  —  •  Si  la  lumière 

est  intense,  l'angle  dine  sera  que  de  (|uelques  minutes.  Mais,  dans 
la  plupart  des  cas,  la  lumière  est  faible  et  l'erreur  de  lecture  su- 
périeure à  I"  ou  à  0.01^4?  ce  qui  donne  sur  le  rapport  des  ampli- 
tudes une  erreur  de  o,o35,  c'est-à-dire  de  jg.  Il  faut  toujours  dans 
cette  expérience  viser  le  compensateur  lui-même  pour  obtenir  une 
teinte  plate;  si  l'on  visait  à  l'infini,  on  ne  pourrait  éteindre  à  la 
fois  tout  le  champ. 

Bien  que  la  méthode  du  quart  d'onde  employée  parMac  Cullagh 
et  de  Seoarmont  ait  donné  de  bons  résultats,  elle  prête  à  plusieurs 
objections,  abstraction  faite  des  erreurs  inhérentes  à  l'appareil 
qui  sert  de  quart  d'onde. 

L'anomalie  o  et  le  rapport  lang/  des  amplitudes  des  vibrations 
principales  ne  sont  pas  déterminés  directement,  mais  déduits  de 
Tazimut  0  et  du  rapport  langl  des  axes  de  l'ellipse  par  les  for- 
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mules  (*) 

(i)  tang8=      .— ft  , 

(2)  cosat  =  cosaO  cosal. 

Ainsi  la  mesure  de  l'anomalie  qu'on  peut  obtenir  directemenl 
avec  une  exactitude  extrême  dépend  d'une  mesure  de  rapport 
d'amplitudes. 

La  discussion  complète  de  celte  méthode  offre  de  grandes  dif- 
ficultés. La  position  à  donner  au  système  quart  d'onde  est  d'autant 
mieux  déterminée  que  l'ellipse  est  plus  allongée  (car  Tanomalie 
de  deux  composantes  rectangulaires  varie  de  90**  à  2I).  La  déter- 
mination de  tangl  est  d'autant  meilleure  que  l'ellipse  est  plus  voi- 
sine d'un  cercle.  Il  en  est  de  même  de  celle  de  8  à  partir  de  tangal, 
en  supposant  une  erreur  rfô  sur  la  position  des  axes,  surtout  si 
l'anomalie  des  composantes  principales  est  voisine  de  90**.  On  a, 

vn  effet 

,^  a  COS26  tangal  6/6 

do  = .— - — X — f-  • 

sin*20  -i-  lang'al 

L'angle  1  et  l'erreur  d^  étant  donnés,  do  est  maximum  pour 
6  =  o  ou  6  =  90°  et  minimum  pour  9  =  /\d^. 

Pour  des  azimuts  0  voisins  de  0°  ou  de  90",  dû  est  d'autant  plus 
grand  que  l'ellipse  est  plus  allongée. 

La  différence  de  phase  donnée  par  le  parallélépipède  de  Fresnel 
n'a  pas  de  dispersion  appréciable,  mais  cet  appareil  n'est  pas  d'un 
emploi  commode  à  cause  du  déplacement  latéral  des  rayons.  Il 
faudrait  peut  être  ajouter  que  le  verre  est  hygrométrique  et  que  la 
moindre  couche  de  buée  peut  fausser  notablement  les  résultats. 
On  préfère  habituellement  recourir  aux  lames  de  mica;  mais  alors 
la  différence  de  phase  est  à  peu  près  en  raison  inverse  de  la  lon- 
gueur d'onde;  elles  ne  conviennent  que  pour  une  couleur  déter- 
minée et  doivent  être  choisies  avec  le  plus  grand  soin. 

Cette  difficulté  a  conduit  M.  Stokes  à  faire  usage  de  lames  voi- 
sines d'un  quart  d'onde  et  à  éliminer  la  mesure  de  leur  épaisseur 
optique.  Voici  le  résumé  de  cette  méthode  d'après  M.  Mascart 
(t.  II,  p.  G8). 


(»)  Mascart,  Optique^  t.  I,  p.  218. 
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Une  lame  voisine  d'un  quart  d'onde  restitue  la  lumière  rectili- 
l^^iiement  dans  deux  azimuts  complémentaires  Q|  et  ^21  ^^i-  sont 
expérimentalement  connus  par  leur  différence  Qo  —  ^i  î  l^i  moyenne 

*         -  correspond  à  la  bissectrice  des  axes  de  l'ellipse.  La  lumière 

étant  restituée  rectilignement,  on  détermine  l'azimut  de  la  vibra- 
tion par  rapport  à  Tune  des  sections  de  la  lame  auxiliaire  ;  l'expé- 
rioBce  fournit  deux  angles  i|  et  1*2  qui  doivent  être  complémen- 
taix-cs.  Le  rapport  des  axes  de  l'ellipse  est  donné  par  la  relation 

,       cosiit        cosîit» 

COS2I  = = ^. 

COS2O1        cos-iOj 

On  connaît  maintenant  Tazimut  Q,  par  rapport  aux  axes  de 
Tcîllipse,  des  composantes  principales  que  Ton  veut  étudier  et  l'on 
a    l'anomalie  correspondante  0  par  Téquation  (i). 

L'angle  0  résulte  de   quatre   mesures  indépendantes   d'angles 

<^l'<îxlinction,  ce  qui  exige  deux  fois  plus  de  tâtonnements  que  dans 

*a  méthode  du  quart  d'onde.  Si  le  mica  pour  la  couleur  considérée 

^st  voisin  d'un  quart  d'onde,  Ô2  —  ^^t  diffère  peu  de  90";  on  peut 

poser  O2  —  6i  =  90"  —  A  : 


COS2 


,  C'OS2t|  .    /  A*\ 

I  = -^  cos';i£i  1  i  -^         1 

.  COSA  \  2   / 


La  métliode  conserve  un  des  avantages  de  la  nîétliode  du  quart 
donde,  à  savoir  que  les  deux  positions  à  donner  aux  sections  prin- 
cipales du  mica  sont  telles  que  l'anomalie  des  composantes  rcc- 
laogulaires  y  varie  très  vite;  la  position  des  axes  de  Tellipse  est 

donc  bien  déterminée;  la  correction  —  n'est  pas  négligeable  et 

atteint  g^  pour  A  ^^  10°. 

Cependant  la  méthode  précédente  a  été  créée  afin  d'utiliser, 
pour  toutes  les  couleurs,  une  lame  rigoureusement  quart  d'onde 
pour  une  radiation  déterminée;  comme,  d'après  la  façon  dont  on 
se  procure  ordinairement  les  micas  quart  d'onde  (teinte  sensible 
sur  la  plate-forme  inférieure  d'un  Norremberg),  ils  sont  à  peu 
près  quart  d'onde  pour  une  lumière  voisine  de  la  raie  D,  ils  sont 
à  peu  près  tiers  d'onde  pour  une  lumière  voisine  de  la  raie  h. 
D'OÙ  il  résulte  plusieurs  inconvénients  : 
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1°  Pour  des  lumières  très  réfrangibles,  il  est  impossible  d'ana- 
lyser des  vibrations  presque  circulaires. 

2"  Si  la  tangente  de  la  différence  de  phase  produite  par  la  lame 
est  voisine  de  tangal,  9  est  voisin  de  45°;  Tanomalie  des  couples  de 
composantes  rectangulaires  voisins  de  6=  45°  passe  par  un  maxi- 
mum ou  un  minimum;  les  positions  du  mica  et,  par  conséquent, 
des  axes  de  Tellipse  sont  très  mal  déterminées.  En  outre,  cosal 

se  présente  sous  la  forme  -  et  l'indétermination  est  réelle,  car 

c'est  précisément  lorsque  les  positions  du  mica  sont  les  plus  dif- 
ficiles à  connaître  d'après  la  formule  (2)  qu'une  erreur  rf9  influe 
le  plus  sur  la  valeur  de  COS2I  pour  une  valeur  donnée  de  cos2i. 
3°  Si  cette  méthode  élimine  très  habilement  l'étude  directe  des 
lames  de  mica,  elle  revient  finalement  à  déterminer  leur  dispersion 
par  le  [)hénomène  lui-même. 

Il  parait  préférable  d'user  pour  toutes  les  couleurs  de  lames 
voisines  d'un  quart  d'onde,  dont  on  aura  déterminé  avec  soin 
l'épaisseur  optique;  de  chercher,  comme  avec  le  quart  d'onde 
exact,  à  restituer  la  lumière  rcctilignement;  de  déterminer  les 
éléments  de  Tellipse  par  les  formules 

sin-2f  sinô  =  sin5ïl         et         cosaz  ~  COS2I  cosaO, 

et  d'en  déduire  ceux  des  composantes  principales. 

Sans  insister  ici  sur  les  méthodes  photographiques,  qui  per- 
mettent de  trouver  l'épaisseur  optique  d'un  mica,  pour  une  lon- 
gueur d'onde  bien  déterminée,  avec  une  extrême  précision,  il  y  a 
lieu  de  rappeler  que  la  dispersion  de  double  réfraction  se  déter- 
mine très  fiicilemenl  par  la  méthode  de  Fizeau.  Tous  les  micas 
n'ont  pas  les  mêmes  indices  et  les  mesures  ne  valent  que  pour 
l'échantillon  qui  a  servi  aies  faire;  mais  on  doit  faire  porter  les 
mesures  sur  un  morceau  très  épais  (1"""  à  2'""*)  que  l'on  clivera, 
après  s'être  assuré  qu'il  est  homogène  |)ar  l'observation  des 
franges  qu'il  donne  au  microscope  polarisant.  Si  le  nombre  des 
franges  du  spectre  cannelé  n'était  pas  suffisant,  on  l'augmenterait 
par  l'adjonction  d'une  lame  cristalline  quelconque;  il  est  inutile 
de  connaître  l'épaisseur  ni  de  cette  lame  auxiliaire  ni  du  mica. 

L'épaisseur  d'un  quart  d'onde  étant  sensiblement  de  Sat*-,  i 


m  m 
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(Janne  une  différence  de  marche  de  8  franges  pour  le  rouge  et  de 
l'ji,  franges  pour  le  violet.  La  dispersion  de  double  réfraction  est 
représentée  par  4  franges  et  est  connue  au  ^  par  un  pointé  au 
J-  c3e  frange. 

La  méthode  des  réflexions  multiples,   appliquée  d'abord  par 
Fresnel  à  la  réflexion  totale,  puis  par  Brewster  à  la  réflexion  mé- 
lallicjue,  est  excellente.  L'angle  d'incidence  o  est  tel  que  la  pola- 
risation est  rétablie  dans  l'azimut  0  par  m  réflexions.  L'erreur 
d'^  est* d'autant  moindre  qu'elle  produit  un  plus  grand  change- 
luenl  dans  la  forme  de  Tellipse.  En  appelant  toujours  tangt  le 
rapport  des  composantes  principales   de  la  vibration  finale,   il 
résulte  de  l'erreur  d'f  une  variation  m  dZ  et  un  changement  de 
Torme  de  l'ellipse  qui  dépend  de  l'angle  l  variable  avec  Tazimut 
du  polariseur.  On  déduit  alors  de  l'équation 

<3)  sinîl -- sinat  sin//iô, 


,.       coso  smo.i   ,^ 

ai  — =-  ao. 

'2  cos  2 1 


On  doit  avoir  sensiblement,  au  signe  près, 

cos  9. 1  —  cos  //?  0  —  I , 
puisque  la  vibration  est  presque  rectiligne,  d'où 


,.        .      .  m  do 

'2 


Pour  une  erreur  ni  do  sur  l'anomalie,  la  variation  dV  est  maxi- 
"Him  si  l'angle  i  est  égal  à  /{^'S  ^^  q"i  entraîne  0  ::^  4^'^  d'après 
1  équation  (2).  ATémergence,  les  composantes  principales  doivent 
<lonc  être  égales;  dans  ces  conditions,  quel  que  soit  mc/o,  les 
a^^es  de  l'ellipse  restent  à  4^"j  c'est-à-dire  que  l'erreur  commise 
sur  0  n'affecte  pas  les  angles  8  et  y.  On  a  enfin 

langO  =  tanga  lang"'Yi 

1û  «  .  f/langY  id(\  ^       .    .  f.         /-.»».   1 

'C  rapport =  — ,  — r.  est  minimum  pour  U=  .4^":  c  est  la 

**  tangY  /nsin2')  * 

nieme  condition  que  plus  haut.  A  éiialité  de  lumière,  l'erreur  --  - 

^sl  m  fois  moindre  qu'avec  le  compensateur  de  Babinet. 
On  peut  adresser  à  cette  méthode  quelques  critiques  :  i"»  elle 
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suppose  rhomogénéilé  et  ridenlilé  de  deux  surfaces  néccssaî 
inent  considérables.  A  la  rigueur,  on  peut  encore  l'appliquer  si 
deux  miroirs  diffërenls,  si  les  constantes  de  l'un  ont  été  préal 
blement  déterminées,  il  suffit  d'un  seul  couple  de  miroirs  ideu 
tiques  qui  seront,  par  exemple,  en  argent  déposé  par  voi 
chimique.  '2'*  i^a  lumière  est  nécessairement  faible  après  de  nom 
breuses  réllexions.  Quant  à  Temploi  de  la  lumière  blanche  et  de 
la  teinte  sensible,  elle  est  impossible,  eu  général,  à  cause  des  phé- 
nomènes de  la  dispersion. 

Cette  méthode  est  précieuse  pour  augmenter  la  sensibilité  de 
celles  qui  sont  basées  sur  un  déplacement  de  franges  ;  par  exemple, 
pour  mettre  en  évidence  les  modifications  optiques  des  miroirs 
soumis  à  la  chaleur,  etc.  Dans  certains  cas,  où  10  réflexions  n'af- 
faiblissent pas  oulre  mesure  la  lumière,  des  changements  d'ano- 
malie de  ■■'- —  sont  nettement  perceptibles.  La  photographie  offre 

ici  un  avantage  exceptionnel,  puisque  l'intensité  du  phénomène 
importe  peu  :  c'est  une  question  de  temps  de  pose.  Je  me  propose 
de  revenir  sur  la  discussion  des  autres  méthodes. 
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L'approche  d'un  aimant  produit  dans  les  tubes  de  Geissler 
une  augmentation  de  résistance  considérable  que  M\L  Pliicker, 
de  la  Jlive  et  Trêve  ont  signalée  les  premiers,  mais  qui  n'a  pas 
encore  fait  l'objet  de  mesures  précises.  Nous  avons  entrepris  cette 
étude  à  laide  d'un  bel  éleclro,  construit  par  M.  Ducretet  pour 
notre  laboratoire  de  Lille.  Cet  instrument  permet  de  développer 
des  champs  remarquablement  intenses,  non  seulement  entre  des 
pôles  étroits  terminés  en  pointe,  mais  encore  entre  de  grosses 
têtes  polaires;  nous  avons  obtenu  ainsi  de  puissants  et  larges 
champs  uniformes,  dont  nous  avons  déterminé  l'intensité  par  la 
rotation  du  plan  de  polarisation  dans  le  sulfure  de  carbone,  et 
que  nous  avons  explorés  eu  nous  servant  de  petits  tubes  à  chlore, 
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le  procédé  nouveau   indiqué  dans  notre  Note  présentée  à 
VA^cadémie  le  12  mai  1890  (*). 

Un  tube  étant  placé  dans  le  champ  et  traversé  par  la  décharge 
d** induction  d'une  bobine  de  Ruhmkorff,  on  constate,  suivant 
V intensité  du  champ  et  l'orientation  du  tube,  des  résistances  va- 
riables, suffisantes  en  certains  cas  pour  opposer  un  obstacle  insur- 
montable au  passage  du  courant.  Pour  étudier  le  phénomène,  il 
convient  de  mesurer  à  la  fois  la  différence  de  potentiel  entre  les 
électrodes  et  les  intensités  des  courants. 

On  détermine  assez  exactement  les  différences  de  potentiel  à 
Taide  de  la  méthode  des  étincelles  équivalentes,  instituée  par 
E^a.raday  et  appliquée  heureusement  par  M.  Schultz  à  Tétude  des 
tut  les  de  Geissler  (^)  :  elle  consiste  à  placer  en  dérivation  sur  les 
électrodes  un  micromètre  à  étincelles  et  à  faire  jaillir  continu- 
nacnt  et  également  la  décharge  dans  le  tube  et  entre  les  sphères 
du  micromètre.  L'une  de  ces  sphères  est  fixe,  l'autre  peut  être 
portée  par  une  vis  à  axe  vertical,  disposée  comme  la  vis  d'un  sphé- 
romètre  et  donnant  le  millième  de  millimètre,  approximation  plus 
<^ue  suffisante  dans  l'espèce.   Les  travaux  de   MM.   Thomson, 
Mascart  et  Baille  permettent  de  déduire  les  différences  de  poten- 
tiel de  la  distance  explosive  observée.  Le  Tableau  suivant,  calculé 
pour  des  sphères  de  1*^"*  de  diamètre,  d'après  ces  travaux,  donne 
les  volts  en  fonction  des  longueurs  d'étincelle. 


CD 

folU 

cm 

TOltS 

cm 

volU 

>,0I 

804 

0,12.. .. 

5298 

0,23. . . . 

8994 

02.  .  .  . 

1422 

i3.... 

5649 

24  ...  . 

93  1-2 

o3 

1920 

14.... 

5997 

25.... 

9630 

04 

2352 

13.... 

6342 

26 ...  . 

9945 

o5. . . . 

2747 

16.... 

6684 

•27 

1 0269 

06 

3i25 

17.... 

I023 

28 

10672 

07.... 

3497 

18.... 

7359 

29 

10884 

08 

3864 

19--- 

7692 

3o 

III95 

09 — 

4227 

.20 ... . 

8022 

40 

I  4286 

10 

4587 

•AI.... 

8349 

5o. . . . 

17290 

M 

4944 

•>.1 

8673 

{')  Exploration  des  ctiamps  magnétiques  par  les  tubes  à  gaz  raréfiés: 
nous  avons  décrit  dans  cette  Note  les  cilets  lumineux  observés  quand  on  illumine 
^'^  tubes  de  Geissler  dans  un  champ  magnétique. 

(*)  Ueber  die  Bedingungen  der  Entladung  der  Electricitàt  dure  h  verdunnte 
^/HPogg.  Ann.,  t.  CXXXV;  1868). 

J'  de  Phys.f  a*  série,  t.  X.  (Février  1891.)  <i 
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On  mesure  rinlensité  du  courant  en  introduisant  dans  le  circuit 
un  galvanomètre  très  sensible,  dont  les  spires  doivent  être  parfai- 
tement isolées,  à  cause  de  Ténorme  tension  des  courants  induits; 
c'est  un  galvanomètre  à  iîl  f»ros  et  court  (diamètre  o""",8,  Ion-  . 
gueur  i5™,6o).  dont  l'étalonnage  a  pu  être  fait  grâce  à  l'emploi 
d'un  shunt  de  résistance  872^7  fois  moindre.  Voici  un  extrait  du 
barème  établissant  une  relation  entre  les  déviations  de  l'aiguille 
et  les  intensités  en  milliampères  du  courant  traversant  cet  instru- 
ment. 

o  millianip  o  mililamp  o  mflllaap 

I Oy?Ai  10 •^•jï57                  19 4i393 

2 0,424  II 2,38<)  20 i,662 

3 o,636  12 2,621        25 6,i85 

4 o,8i7  '3 2,8>i        3o 7,938 

5 1 1059  14 3,102       33 io,iS4 

6 1,^71  i'5 3,352       4o I2,85i 

7 1,483  16 3,6o3                  5o 19)962 

8 1,695  17 3,833 

9 1.927  i« 4,ia4 

Pour  échapper  à  l'influence  de  Téleclro,  il  importe  que  le  gal- 
vanomètre soit  placé  à  une  grande  distance  de  cet  instrument;  à 
3.4™,  Tcxcilatioii  du  champ  ne  produit  aucune  déviation  appré- 
ciable. 

L'excitation  des  tubes  par  une  bobine  d'induction  présente  de 
grandes  facilites  d'emploi;  mais  cet  avantage  est  racheté  dans  une 
certaine  mesure  par  les  variations  d'intensité  du  courant  induit, 
provenant  du  défaut  d'isochronismc  des  oscillations  de  l'inter- 
rupteur. Après  avoir  essayé,  comme  interrupteur,  l'appareil  clas- 
sique de  Foucault,  le  diapason  électrique  de  M.  Mercadier,  la 
sirène  de  Froment  et  divers  autres  dispositifs,  nous  avons  reconnu 
que  le  trembleur  de  Neef  donnait  les  meilleurs  résultats  quand  il 
était  convenablement  réglé,  et  nous  nous  en  sommes  servis  dans 
ces  expériences;  l'intensité  du  courant  a  toujours  pu  être  déler* 
minée  très  exactement. 

Nos  appareils  étant  décrits,  il  est  aisé  de  rendre  compte  du 
mode  opératoire  adopté  dans  ces  recherches  ;  le  tube  à  gaz  était 
placé  dans  le  champ,  dans  une  portion  déterminée  par  rapport  aux 
lignes  de  force  et  l'on  procédait  aux  expériences  en  relevant  à 
la  fois  les  volts  au  micromètre  et  les  milliampères  au  galvano- 
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mètre,  pour  des  inteDsitës  du  champ  variables  entre  o  et  20000 
unités. 

Avant  de  présenter  les  résultats  obtenus,  il  convient  de  bien 
définir  ce  qu'il  faut  entendre  par  la  résistance  d'un  tube  à  gaz. 

La  résistance  d'un  tube  ne  peut  être  évaluée  à  la  façon  ordi- 
naire, attendu  que  la  colonne  gazeuse  qu'il  renferme  se  comporte 
tout    autrement  qu'un  conducteur   métallique.    En   effet,    pour 
un  tube  donné,  l'intensité  du  courant  qui  le  traverse  est  indépen- 
dante de  la  différence  de  potentiel  établie  entre  ses  électrodes  : 
ce  fait  est  bien  connu  des  physiciens,  car  il  a  été  solidement  établi 
par  les  recherches  de  MM.  Schultz,  Wiedemann  et  Ruhlmann,  de 
la:  Rive,  Gordon,  Warren  de  la  Rue,  Lagarde,  Homén,  etc.;  il 
rassort  clairement  de  l'expérience  ci-dessous,  faîte  au  début  de 
c^s  recherches. 

Intensité  du  courant 


inducteur. 

•mp 

1,25 

induit, 
railllamp 
2,18 

Différence 
de  potentiel. 

TOlU 

2006 

o,5o 
0,40 

0,64 
0,42 

1963 
1920 

1 


Le  courant  a  pris  une  intensité  cinq  fois  moindre  alors  que  les 
volts  n'ont  baissé  que  de  o,o4- 

MM.  Warren  de  la  Rue  et  Miiller  ont  montré  de  plus  que  le 
potentiel  ne   décroît   pas   régulièrement  le   long  de   la  colonne 
gazeuse  (*);  Hittorf  a  constaté  qu'en  dessous  d'un  certain  degré 
de  raréfaction,   l'intensité   du   courant   est  indépendante  de   la 
longueur  du  tube;  M.  Schullz  a  confirmé  ce  résultat  et  tous  ces 
habiles  physiciens  sont  d'accord  pour  déclarer  que  la  loi  d'Ohm 
ne  s'applique  pas  aux  tubes  à  gaz.  Il  en  résulte  que  la  résistance 
d'un  tube  ne  peut  nullement  être  comparée  à  celle  d'un  conduc- 
teur et  qu'on  ne  saurait  l'évaluer  en  ohms;  d'après  M.  Homén,  il 
se  produirait,  au  passage  de  l'électricité  des  électrodes  dans  le 
gaz,  une  force  électromotrice  antagoniste  mesurable  en  volts,  qui 
s  ajouterait  à  la  résistance  propre  de  la  colonne  gazeuse  (^);  la 

(*)  La  chute  est  généralement  maximum  et  très  brusque  aux  environs  de  Télec- 
Irode  négative. 
(')  Afin.  Wiedemann's,  t.  XXVI,  p.  55;  Journal  de  Physique,  a*  série,  t.  IX, 
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résistance  totale  formerait  donc  une  somme  d'éléments  hétéro- 
gènes, qu'on  ne  peut  exprimer.  Le  fait  n'est  point  étonnant, 
attendu  que  le  flux  qui  traverse  les  tubes  n'est  pas  un  courant, 
mais  une  décharge  disruptive;  M.  Warren  de  la  Rue  en  rend 
compte  en  disant  qu'il  y  a  transport  de  l'électricité  par  convectioii 
et  non  par  conductibilité.  Quoi  qu'il  en  soit  de  cette  hypothèse, 
on  est  obligé  de  renoncer  à  évaluer  directement  la  résistance  d'un 
tube  et  nous  nous  sommes  décidés  à  donner,  pour  chaque  expé- 
rience, la  difi^érence  de  potentiel  entre  les  extrémités  et  Tintensih' 
du  courantyîc^i/* mesurée  au  galvanomètre,  sans  essayer  de  relier 
ces  deux  données,  qui  sont,  dans  ce  cas,  entièrement  indépen- 
dantes. 

L'action  des  champs  magnétiques  ressort  des  expériences  ci- 
dessous,  qui  ont  été  faites  en  plaçant  les  tubes  entre  les  télés 
polaires.  Le  champ  embrassait  donc  à  peu  près  toute  leur  longueur 
et  les  lignes  de  force  coupaient  orthogonalenient  leur  axe  (*). 

A.  Tube  à  air,  (Longueur  :  i •>/'".; 

Différence 
Champ.  Courant.  de  potentiel. 

mllllamp  toIU 

i5o  unités  (rémanent) 4)  12  1860 

•x'ioo  »  '2,58  2780 

3'ioo  M  '^-ï^y  4i5o 

43oo  »)  'i,'>.o  5o64 

B.  Jfydrof^ène.  «Longueur  :  ij"^'".,) 

ijo  unités  (rémanent) 1,69  34(>o 

jioo  »  0,33  G890 

4Î00  M  0;49  7^70 

G.   Chlore,  (Longueur  :  1-2"".) 

1  )0  unités  (rémanent  ) 9., 00  1*286 

3400  »  o,83  5778 

iloo  »  0,64  8994 

L'action  du  champ  a  donc  pour  premier  résultat  de  faire  aug- 
menter rapidement  la  différence  de  potentiel  en  diminuant  l'in- 
tensité du  courant;   cette  influence  est  considérable  et  variable 


(*)  Dans   chaque  sirie  d'expcricnces,   rintcnsitc  du  courant  inducteur  a  rté 
maintenue  constante. 
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avec  l'intensilé  du  champ  et  avec  la  nature  des  gaz;  elle  est  moins 
grande  sur  Thydrogène,  et  plus  grande  sur  le  chlore  que  sur  Tair. 
Un  tube  à  fluorure  de  silicium  a  marqué  une  influence  plus  con- 
sidérable encore;  pour  faire  passer  le  courant  dans  le  champ,  il 
a  fallu  employer  une  très  forte  bobine  et  les  électrodes  d'alumi- 
nium se  sont  volatilisées. 

Il  est  facile  d'augmenter  l'intensité  du  champ  en  adaptant  sur 
les  têtes  polaires  des  prolongements  cylindriques  de  2^"',5  de 
diamètre,  avec  i^™,  55  d'écartement;  le  champ  condensé  a,  dans 
ce  cas,  une  intensité  de  1 1570  unités.  Nous  voyons  alors  que  les 
difi(érents  points  d'un  tube  ne  sont  pas  également  sensibles  à 
l'action  magnétique,  car  les  résultais  varient  beaucoup  quand  on 
fait  glisser  le  tube  entre  les  pôles;  mais  cet  eflct  change  encore 
avec  la  nature  du  gaz.  Ainsi,  pour  l'air,  l'influence  est  maximum 
sur  la  naissance  du  capillaire,  vers  le  pôle  négatif;  elle  est  plus 
grande  sur  le  pôle  négatif  que  sur  le  pôle  positif  :  or  c'est  l'in- 
verse qui  se  produit  pour  le  brome,  le  chlore  et  le  fluorure  de 

silicium. 

D.  Tube  à  brome. 

,  mlillarop  toUk 

Avant  Texcitation  du  champ 6, 58  iSaS 

Pôle  positif 9., 97  446 { 

Naissance  du  capillaire  . . .  !>.,6-a  49^4  niax. 

Action  du  champ  sur  /  Milieu  du  tube 3,35  3780 

Extrémité  du  capillaire. .  'i,8u  40^^ 

Pôle  négatif 2,25  3o66  min. 

A.  Tube  à  air. 

Avant  Texcitation  du  champ i  ,33  236o 

[  Pôle  positif 1 ,  22  2860  min . 

Naissance  du  capillaire  ...  1,12  3972 

Action  du  champ  sur  {  Milieu  du  tube i  ,01  ^0%^ 

Extrémité  du  capillaire.. .  0,99  4^1^  i^^^* 

Pôle  négatif 1,16  3348 

Le  champ  peut  encore  être  concentré  davantage,  en  terminant 
les  prolongements  cylindriques  des  pôles  par  des  pointes  tronco- 
niques  de  1^^  de  base,  distantes  de  5™"*;  en  faisant  agir  le  fais- 
ceau des  lignes  de  force  sur  la  naissance  du  capillaire,  on  obtient 
ainsi  des  eflets  surprenants. 


:A  WITZ. 

A.  Tube  à  air. 

miliiamp  yoIU 

Rémanent 6,8|  i4aa 

19 foo  unités .>.,52  4^54 

(i.   Tube  à  chlore, 

Uémancnt 5,70  ii44 

19400  unités 7., 33  11216 

1>.   Tube  à  brome. 

Rémanent '2 ,90  2287 

19400  unités 0,06  34300 

E.  Tube  à  fluorure  de  silicium. 

Rémanent i ,  39  -2287 

19400  unités 2,5o  843o 

L*inlensité  du  champ  est  dans  ce  cas  d^aii  moins  iQ/foo  iinilrs. 
si  nous  la  calculons  par  la  formule  de  Stefan,  dont  nous  avons  du 
reste  vérifié  rexactitude  pour  notre  électro. 

Jusqu'ici  Taxe  des  tubes  était  disposé  perpendiculairement  à  la 
direction  des  lignes  de  force  du  champ;  quand  l'axe  est  couché 
dans  le  sens  des  lignes  de  force,  reffet  est  extrêmement  faible, 
si  même  il  n'est  pas  nul,  ainsi  que  le  prouve  l'expérience  sui- 
vante (*)  : 

n.   Tube  à  hydrof(ène. 

mllliaDip  Tulu 

Hors  (lu  cliainp 3,23  ■x'^'^l 

Normalement  aux  lij^^nes  de  force ''•}44  5 121 

Parallèlement  »  3, 18  4443 

Il  nous  reste  à  étudier  Taction  variable  du  champ  sur  un  même 
tube  et  un  même  gaz  à  des  pressions  difiérentes.  Ces  essais  ont 
été  faits  dans  un  c)'Iindre  de  verre,  de  i.o'"*"  de  diamètre,  pourvu 
de  robinets,  se  prêtant  aussi  bien  à  une  compression  du  gaz  qifà 
une  raréfaction  :  Teflluve  jaillissait  eulre  deux  éleclrodes  garnies 
de  cônes  en  aluminium.  Sous  une  pression  de  6*"'",  on  obtient  une 
effluve  violacée;  à  '>.3oi'""'  (environ  .3*'8  Je  pression),  une  étincelle 
chaude,  brillante  et  nourrie  forme   un   trait  de  feu   éblouissant 


(  ')  De  la  Rive  avait  constaté  sur  un  tube  à  hy<lrogcne  une  diminution  de  rc- 
sislance  (voir  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys..  'r  srric,  t.  II,  p.  421;  1874). 
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entre  les  pointes;  dans  Tintervalle  de  ces  pressions,  on  observe 
toute  une  série  d'états  intermédiaires.  Or  l'action  du  champ  se 
manifeste  en  même  temps  aux  yeux  d'une  manière  fort  différente; 
l'effluve  est  déviée  suivant  les  lois  de  l'électrodynamique,  l'étin- 
celle ne  l'est  pas;  l'action  est  donc  considérable  à  6""*;  elle  est 
presque  nulle  à  23oi"".  Voici,  en  elfet,  les  données  que  fournit 
l'expérience  : 

Hors  champ.  Champ  de  7Q00  unités. 

Courant.  Tension. 


Pression. 

Courant. 

Tension. 

mm 

mllliamp 

VUlU 

r>,o7... 

•>,H6 

976 

324,46... 

4,66 

2815 

746,10  ... 

^,79 

4669 

760,20  . .. 

3,5o 

5544 

1 1  i3,io... 

2,33 

8o58 

1283,3   ... 

•-*,69 

8606 

i555,i    ... 

2, 16 

8731 

23oi 

1,4^ 

12028 

milliamp 

TOl(« 

^91 

9787 

2,75 

5857 

2,04 

47'9 

2,o5 

6919 

1,44 

8097 

»,59 

8845 

»,î»7 

9487 

''w4 

ia539 

La  différence  de  potentiel  est  dix  fois  plus  grande  dans  le 
champ  que  hors  du  champ  à  la  faible  pression  de  6""*;  la  variation 
n'est  plus  que  de  4  pour  100  aux  pressions  élevées.  Il  en  résulte- 
rait que  les  champs  n^  exercent  d'action  que  sur  F  effluve  élec- 
trique, et  non  sur  Tétincelle. 

L'influence  des  champs  magnétiques,  qui  est  si  considérable 
sur  les  tubes  de  Geissler,  est  donc  particulière  à  ces  tubes  et  à 
l'état  de  grande  raréfaction  des  gaz  qu'ils  renferment,  et  elle  ne 
se  produirait  pas  sur  les  gaz  libres  dans  l'espace.  Cette  conclusion 
est  très  importante,  car,  si  elle  restreint  d'une  part  la  générali- 
sation des  actions  observées,  elle  leur  donne  d'autre  part  leur  vrai 
caractère. 

Rien  de  plus  complexe  que  les  phénomènes  constatés  dans 
l'excitation  des  tubes  de  Geissler  :  Sir  William  Thomson  n'a  pas 
hésité  à  déclarer  qu'il  «  est  difficile  de  les  expliquer,  même  par 
des  conjectures  ».  L'influence  des  champs  introduit  encore  une 
complication  nouvelle  dans  la  question. 

La  similitude  de  cette  influence,  avec  celle  qui  est  produite  par 
l'approche  du  doigt  ou  d'un  conducteur  métallique,  nous  porterait 
a  attribuer  ces  phénomènes  à  une  variation  de  la  capacité  élec- 
trique des  tubes;  ces  tubes  constitueraient  de  véritables  condeur 
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saleurs  et  leur  illumination  serait  le  résultat  d^une  décharge 
oscillatoire,  du  même  genre  que  celles  d'une  bouteille  de  Lieyde, 
dont  la  période  est  fonction  de  la  capacité  de  la  bouteille  et  du 
coefficient  de  self-induction  du  conducteur  (*).  Une  variation  de 
la  capacité  modifierait  donc  Tétat  vibratoire  du  gaz  et  serait  la 
cause  des  différences  observées  dans  les  phénomènes  lumineux 
que  présentent  les  tubes  de  Geissier,  quand  on  les  excite  dans  un 
champ  magnétique. 


EFFETS  DU  MILIEU  ISOLAHT  DAHS  LES  ÉftAUSEUBS  DE  POTElTiEL 
FOHDÉS  SUR  L'ÉCOULEMENT  DES  LlttUIDES; 

Par  m.  g.  GOURÉ  DE  VILLEMONTÉE. 

Dans  les  égaliseurs  de  potentiel  fondés  sur  l'écoulement  des  li- 
quides un  filet  liquide  se  sépare  en  gouttes  à  l'intérieur  d^une  en- 
ceinte inductrice  remplie  de  gaz.  Deux  hypothèses  ont  successive- 
ment été  faites.  Les  partisans  de  la  première,  presque  abandonnée 
aujourd'hui,  admettent  qu'aucune  différence  de  potentiel  n^existe 
entre  le  gaz  isolant  et  les  conducteurs,  les  partisans  de  la  seconde 
émise  par  Maxwell  et  généralement  adoptée  actuellement,  sou- 
tiennent qu'une  diflc;rerice  de  potentiel  existe  entre  le  milieu 
isolant  et  les  conducteurs.  Deux  conséquences  opposées  résultent 
de  ces  deux  hypothèses.  Si  un  liquide  conducteur  placé  dans  un 
tube  s'écoule,  en  se  séparant  en  gouttes  à  chacune  des  extrémités, 
dans  deux  milieux  isolants  différents  I|,  I2,  la  différence  de  poten- 
tiel rf=l4|L  +  L|l2  entre  les  extrémités  de  la  colonne  liquide 
sera  nulle  si  la  première  hypothèse  est  exacte  et  différente  de  zéro 
si  la  seconde  hypothèse  doit  être  admise.  Les  expériences  suivantes 
ont  eu  pour  objet  de  déterminer  la  valeur  de  la  différence  ûf,  lors- 
que l'isolant  I|  est  de  l'air,  l'isolant  I2  de  l'acide  carbonique. 

Deux  méthodes  ont  été  successivement  employées. 

I.  ■—  Première  méthode. 
La  première  méthode  décrite  sommairement  (2)  permet  de  dé- 

(*)  On  sait  que  T  -^  1;  v^CÎ,  quand  la  résistance  du  conducteur  est  faible. 
(")  Journal  de  Physique^  '2*  série,  t.  IX,  p.  65  et  3aG. 
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(I) 


5  =  Ii|L4-L|M-t-M|ri, 


dans  laquelle  I4  est  le  milieu  isolant  où  récoulement  est  produit, 
Lie  liquide,  M  un  métal  plongé  dans  le  liquide,  l\  le  milieu  isolant 
entourant  les  plateaux  d^un  condensateur  formé  du  même  métal  M. 
Une  seconde  expérience,  faite  après  avoir  remplacé  le  milieu  I| 
par  un  autre  I2  et  en  conservant  le  même  métal  et  le  même  liquide, 
permet  d'obtenir 


(2) 


5'=I,|L-+-L|M4-M|r,;  • 


on  déduit,  par  différence  des  équations  (i)  et  (2), 

d=s  —  s'=  IiIL-^L|î,. 

Les  expériences  ont  été  faites  avec  du  zinc  et  du  cuivre  préparés 
par  dépôts  galvaniques  et  des  dissolutions  respectives  de  sulfate 
de  zinc  et  de  sulfate  de  cuivre  contenant  lo^*"  de  sulfate  pur  par 
'itre  d'eau  distillée. 

La  valeur  de  dy  très  notable  en  employant  pour  If  de  Pair,  et 
pour  I2  successivement  du  pétrole,  une  proportion  variable  d'oxy- 
gène, une  proportion  variable  d'hydrogène,  a  été  nulle  lorsque  I2 
était  de  l'azote,  et  sensiblement  nulle  lorsque  I2  était  de  l'acide  car- 
bonique. 

Je  me  bornerai  à  rapporter  dans  cet  article  les  résultats  obtenus 
dans  le  cas  où  I2  était  un  mélange  d'air  et  d'acide  carbonique.  Je 
représenterai  dans  la  suite  par  le  symbole  D4o(M)  une  dissolution 
de  sulfate  du  métal  M  dans  l'eau  distillée  contenant  ioS''de  sulfate 
de  métal  pur  par  litre  d'eau  distillée.  Les  résultats  des  expériences 
sont  : 

Proportion  en  centièmes 

d'acide  carbonique 

contenu 

dans   100** 

du  mélange  gazeux 

entourant 
la  goutte  liquide. 

o,[4 


Métal. 
Zn 

Liquide. 
D,o(Zn) 

D  .  ■ .  • 
Cu 

» 
D,o(Cu) 

0,^9 


o,2j  a  o, jo 


Valeur  de 
t/  =  I,  I  L  -h  L  1 1,. 

o 
o 
-1-0', 018 


Les  valeurs  des  sommes  5  et  s'  sont  déterminées  à  0^,009  près; 
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les  différences  d  sont  donc  évaluées  à  0^,018  près.  La  valeur  de  d 
est  nulle  dans  les  deux  premières  expériences  et  égale  à  la  valeur 
de  l'approximation  dans  la  troisième.  Il  en  résulte  que  la  différence 
d  est  nulle,  aux  erreurs  d'observation  près,  lorsque  la  proportion 
d*acide  carbonique  est  inférieure  ou  égale  à  o,  5o. 

II.  —  Seconde  méthode. 

1.  Principe  de  la  méthode.  —  La  méthode  consiste  à  opposer 
deux  appareils  d*écoulement  identiques  en  les  réunissant  par  un 
électromètre  extrêmement  sensible  :  1°  on  fait  écouler  les  liquides 
de  chaque  côté  dans  l'air,  la  s^'métrie  étant  parfaite  par  rapport  à 
l'éleclromètre,  l'éleclromètre  reste  au  zéro;  2"  on  remplace  l'air 
par  un  autre  gaz  à  l'endroit  où  se  forment  les  gouttes  de  l'un  des 
appareils  d'écoulement:  la  symétrie  de  l'appareil  est  détruite;  si 
une  différence  de  potentiel  existe  au  contact  des  gouttes  liquides 
et  du  gaz,  l'électromètre  est  chargé  par  une  différence 

rf=ï,|L-hL|I,. 

Je  ramène  rélcclromètre  au  zéro  à  l'aide  d'une  différence  de  po- 
tentiel égale  et  contraire  à  la  première  prise  par  dérivation  sur  le 
circuit  d'une  pile  constante.  La  différence  de  potentiel  empruntée 
à  la  pile  est  égale  et  de  signe  contraire  à  la  différence  de  potentiel 
cherchée. 

2.  Description  de  V appareil,   —  Deux  vases  D',  G',  remplis 
d'un  même  liquide,  portent  vers  la  base  une  tubulure  latérale  à  la- 
quelle est  fixé  un   tube  de  verre,  long  de  i"*,  effilé  à  l'extrémité. 
Un  robinet  de  verre  permet  de  déterminer  ou  de  suspendre  l'é- 
coulement.  Lorsque  l'écoulement  est  produit,  le  filet  liquide  se 
sépare  en  gouttelettes,  à  4*^™  environ  de  la  pointe  des  tubes  placés 
respectivement  au  centre  d'une  ouverture   formant  les  sommets 
tronqués  de  deux  pyramides  G  et  D  de  métal  M.  Les  dimensions 
<les  faces  ont  été  calculées  de  manière   à  voir,  sous  le  plus  petit 
angle  possible,  le  point  où  le  filet  liquide  se  divise  en  gouttelettes. 
Les  pyramides  G  et  D  sont  reliées  aux  extrémités  O  et  S  d'un  fil 
qui  peut  être  employé  comme  dérivation  sur  le  circuit  d'une  pile 
constante.  Le  liquide  est  amené,  par  le  jeu  de  l'écoulement,  au  po- 
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tenliel  de  rintérieur  de  la  pyramide.  Deux  fils  identiques  A  et  6, 
de  même  métal  M  que  les  pyramides,  plougës  dans  les  liquides  des 
vases  D',  G\  sont  respectivement  en  communication  avec  les  deux 
pôles  d'un  électromètre  employé  comme  électroscope.  Les  change- 
ments de  Tatmosphère  autour  des  gouttes  liquides  sont  obtenus 
en  plaçant  les  pyramides  G  et  D  à  Tintérieur  de  deux  cloches  où 
il  est  possible  de  remplacer  Tair  par  un  gaz  quelconque. 
L'ensemble  de  l'appareil  est  représenté  par  la  figure  suivante. 

rig.  I. 


3.  Discussion,  —  L'exactitude  des  déterminations  est  subor- 
donnée :  1°  à  l'identité  parfaite  des  appareils  d'écoulement*,  2®  à 
la  sensibilité  de  réiectrométre;  3"  à  l'isolement  parfait  de  tout 
1  appareil;  4°  à  l'élimination  de  toute  influence  étrangère;  5®  à  la 
constance  de  la  pile  à  laquelle  est  emprunté  le  circuit  dérivé. 

r'  L'emploi,  pour  les  fils  A,  Bet  les  faces  des  pyramides  G  et  D, 
de  métaux  préparés  par  dépôts  galvaniques  réalise  l'identité  des 
métaux  (*).  L'identité  des  liquides  est  obtenue  en  employant  des 
dissolutions  d'un  sel  pur  dans  l'eau  distillée  fournie  par  la  même 


(  *)  Journal  de  Physique,  loc.  cit. 
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usine  (  *  ).  Les  effets  de  polarisation  sont  évités  en  se  servant  de  fils 
de  cuivre  plongés  dans  une  dissolution  de  sulfate  de  cuivre  pur 
contenant  lo^*^  de  sulfate  par  litre.  L^altération  des  fils  par  suite 
d^émersion  est  éliminée  en  soutenant  les  fils  par  des  flotteurs  en 
verre  qui  suivent  le  niveau  du  liquide  dans  les  vases.  Des  expé- 
riences préliminaires  ont  montré  que,  dans  le  cas  où  les  autres 
conditions  énumérées  plus  haut  sont  satisfaites,  la  différence  de 
débit  par  les  deux  pointes,  dans  les  limites  où  les  expériences  dé- 
finitives ont  été  faites,  ne  détermine  aucune  différence  de  potentiel 
entre  les  extrémités.  Dans  une  autre  série  d'expériences  prélimi- 
naires, j'ai  fait  varier  la  température  en  différents  points  des  fils  dt* 
communication,  et  j'ai  vu  que  des  variations  de  température 
beaucoup  plus  élevées  que  les  variations  accidentelles  de  tempé- 
rature de  l'air  du  laboratoire  ne  déterminent  aucune  déviation 
dans  l'électromètre. 

2"  Le  choix  de  l'électromètre  a  été  l'objet  d'expériences  assez 
nombreuses.  La  durée  des  oscillations  et  le  déplacement  du  zéro 
m'ont  amené  à  renoncer  à  l'électromètre  de  Sir  William  Thomson 
sous  la  forme  que  lui  a  donnée  M.  Mascart. 

L'emploi  d'un  condensateur  formé  du  même  métal  que  les  py- 
ramides G  et  D,  dont  les  armatures  sont  reliées  aux  fils  A  et  B  el 
dont  la  charge  est  mesurée  avec  un  électromètre  Hankel  employé 
comme  éicctroscope,  m'adonne  des  résultats  satisfaisants;  mais  la 
complication  de  l'appareil  et  l'intervention  des  couches  d'air  sur 
les  faces  du  condensateur  m'ont  déterminé  à  renoncer  à  ce  pro- 
cédé. L'électromètre  capillaire  de  M.  Lippmann  avait  l'avantage 
d'être  extrêmement  sensible,  d'arriver  instantanément  et  sans  os- 
cillation k  sa  position  d'équilibre,  mais  présentait  l'inconvénient 
d'avoir  une  très  grande  capacité.  Le  désavantage  est  en  partie 
compensé  par  la  nécessité  de  prendre  les  précautions  les  plus  mi- 
nutieuses pour  éviter  toute  déperdition. 

3°  L'isolementparfaitde  tout  l'appareil  estabsolumentnécessaire, 
tout  défaut  d'isolement  d'une  partie  quelconque  entraîne  des 
erreurs  considérables  dans  les  déterminations  et  même  dans  le  signe 
des  résultats.  Les  dispositions  suivantes  ontété  prises.  Les  vases  G' 


(')  Loc.  cil. 
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et  D'  ont  été  placés  sur  des  supports  à  acide  sulfurique  du  sys- 
tème Thomson-Mascart,  renfermés  dans  des  caisses  garnies  de 
chaux  vive  et  munies  d'ouvertures  pour  laisser  passer  les  tiges  de 
verre.  Des  supports  semblables  ont  été  disposés  pour  soutenir  les 
Gis  reliant  A  et  B  à  Télectromètre.  Une  disposition  analogue  a  été 
employée  pour  maintenir  la  tige  de  Télectromètre  capillaire.  Dans 
tous  les  points  où  l'emploi  de  pareils  supports  était  impossible, 
je  me  suis  servi  de  pièces  d'ébonile  mobiles  conservées  dans  une 
caisse  avec  de  la  chaux  vive.  Les  pièces  étaient  retirées  de  la  caisse 
et  montées  sur  l'appareil  au  moment  des  expériences.  Les  mêmes 
précautions  ont  été  prises  pour  les  plaques  d'ébonite  employées 
pour  fermer  les  cloches  dans  lesquelles  sont  disposées  les  pyra- 
mides G  et  D.  Enfin,  pour  éviter  reflet  de  Fhumidité  sur  les  sup- 
ports d'ébonite  des  pyramides  G  et  D,  j'ai  versé  au  fond  des  cloches 
une  couche  d'huile  au-dessous  de  laquelle  tombait  la  dissolution 
écoulée;  la  formation  de  vapeur  d'eau  dans  la  cloche  était  évitée. 
4®  L'influence  étrangère  était  éliminée  en  enfermant  tous  les 
appareils  dans  des  caisses  et  des  armoires  recouvertes  intérieure- 
ment de  feuilles  d'étain  maintenues  constamment  en  communica- 
tion avec  le  sol. 

5"  L'étalon  de  différence  de  potentiel  a  été  un  élément  Latimer- 
Clark  en  circuit  ouvert.  La  constance  de  la  différence  de  potentiel 
aux  pôles  d'un  pareil  élément  a  été  établie  par  M.  Pellat  et  par 
Lord  Rayleigh.  J'ai  admis,  pour  convertir  en  volts  les  mesures  di- 
rectes, que  la  différence  de  potentiel  aux  deux  pôles  de  l'élément 
I^timer-Clarkest  i"***,435  à  la  température  de  i5**C. 

'4.  Vérification  du  bon  état  de  l'appareil  avant  les  expé- 
riences. —  Les  dispositions  prises  pour  réaliser  les  trois  condi- 
tions développées  précédemment,  j'ai  vérifié  le  bon  état  de  l'ap- 
pareil avant  chaque  série  d'expériences. 

L'isolement  parles  supports  est  vérifié  :  i"  en  mesurant  la  durée 
de  la  décharge  des  conducteurs  reliés  à  un  électroscope  par  les 
isolateurs  préparés  pour  les  expériences;  a"  en  observant  l'électro- 
mctre  capillaire  relié  aux  (ils  Aet  B  sans  faire  écouler  les  liquides. 
Si  l'écoulement  est  parfait  et  l'appareil  soustrait  à  toute  influcnc(î 
rlrangère,  le  ménisque  de  l'électromètre  reste  au  zéro  pendant 
plusieurs  minutes,  lorsque  l'électromètre  est  ouvert. 

Tout  contact  des  doigts  pour  ouvrir  et  fermer  le  circuit  ou  avec 
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les  supports  doit  être  rigoureusement  évité.  J^ai  toujours  eu  soin 
de  prendre  les  fils  avec  des  plaques  d'ébonite  fixées  à  Textrémité 
de  pinces  métalliques  reliées  constamment  au  sol. 

5.  Préparation  de  la  compensation.  —  J^établis  avant  chaque 
expérience  entre  les  point  O  et  S,  distants  d'une  longueur  fixe  sur 
un  fil  de  platine  très  fin,  une  différence  de  potentiel  d'unlatimer- 
clark  en  opposant  l'élément  Latimer-Clark  à  une  dérivation  prise 
sur  le  circuit  de  trois  éléments  daniell.  Le  point  O  est  fixé,  le 
point  S  maintenu  constamment  en  communication  avec  le  sol  ap- 
partient à  un  curseur  mobile  le  long  du  fil.  Le  curseur,  amené 
pendant  les  expériences  à  des  distances  variables  de  O,  permet 
de  porter  l'une  des  pyramides  à  un  potentiel  dont  la  valeur  est 
proportionnelle  à  la  longueur  du  fîl  employé.  Après  chaque  expé- 
riencCy  je  ramène  le  curseur  à  la  position  qu'il  occupait  avant  l'ex- 
périence et  je  vérifie  que  la  différence  de  potentiel  entre  les  deux 
points  pris  au  début  sur  la  dérivation  des  éléments  Daniell  est 
encore  un  lalimer-clark. 

6.  Expériences  définitives.  —  Les  expériences  définitives  sont 
faites  de  la  manière  suivante  :  i"  les  deux  pyramides  G  et  D  sont 
entourées  d'air  :  la  pointe  de  l'éleclromèlre  est  en  communication 
avec  A,  la  cuvette  avec  B;  la  communication  de  O  avec  les  élé- 
ments Daniell  est  supprimée ,  l'électromètre  est  ouvert,  l'écoule- 
ment a  lieu  des  deux  côtés  dans  l'air  à  l'intérieur  des  pyramides 
au  potentiel  zéro,  le  ménisque  de  l'électromètre  reste  au  zéro.  Je 
déplace  alors  le  curseur  de  manière  à  porterie  point  O  et  par  suite 
la  pyramide  G  à  un  potentiel  connu.  La  plus  petite  valeur  que 
doit  avoir  le  potentiel  en  O  pour  observer  une  déviation  sensible 
du  ménisque  est  la  limite  de  sensibilité  de  l'appareil  et  la  mesure 
de  l'approximation.  J'ai  trouvé  ainsi  que  l'approximation  des  ré- 
sultats est  au  moins  égale  à  o^"^',oi  et  souvent  à  o^'^^'jOoS. 

Conservant  l'air  dans  une  des  cloches,  je  remplace  dans  l'autre 
l'air  par  une  proportion  de  plus  en  plus  grande  d'acide  carbonique. 
L'acide  carbonique  employé  était  fourni  par  un  appareil  à  produc- 
tion continue  et  purifié  par  son  passage  à  travers  :  i^  un  flacon  con- 
tenant une  dissolution  de  bicarbonate  de  soude  pour  retenir  l'acide 
chlorhydrique  entraîné;  2"  un  flacon  contenant  une  dissolution 
d'azotate  d'argent  pour  constater  rélimination  de  l'acide  chloriiy- 
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(Irique;  3*^  un  flacon  rempli  diacide  sulfurique   pour  dessécher  le 
gaz  avant  son  arrivée  dans  les  cloches  contenant  les  pyramides  G 
e(  D.  La  composition  de  Tatmosphère  dans  laquelle  a  eu  lieu  Té- 
coulcment  des  liquides  était  établie  en  dosant  Tacide  carbonique 
par  la  potasse  avant  et  après  chaque  série  d'expériences.  La  diffé- 
rence </,  nulle  au  début,  a  une  valeur  sensible  lorsque  la  proportion 
diacide  carbonique  augmente  d^un  côté.  Le  ménisque  quitte  alors 
'e  zéro  de  T électromètre,  il  y  est  ramené  en  établissant  la  dériva- 
tion sur  les  éléments  Daniell  et  en  déplaçant  le  curseur  le  long  du 
fil  OS.  La  différence  de  potentiel  ajoutée  est  égale  et  de  signe  con- 
trsiire  à  la  différence  cherchée. 

Dans  une  série  d^expériences,  j^ai  cherché  quel  est  Teffet  de  la 
raréfaction  de  Tair  d'un  côté. 

Les  expériences  ont  été  partagées  en  cin([  groupes  : 
i**  Air  des  deux  côtés; 

2"  Proportion  variable  d'acide  carbonique  du  côté  G,  air  du 
^OléG; 

3**  Acide  carbonique  des  deux  côtés  en  G  et  1). 

4"  Air  du  côté  G,  acide  carbonique  du  côtéD; 

5°  Air  raréfié  du  côté  D,  acide  carbonique  du  côté  G. 

7.  Résultats,  —  Les  résultats  des  expériences  sont  résumés  dans 
les  tableaux  suivants  : 

1°  Les  gaza  l'intérieur  des  pyramides  sont,  à  la  pression  atmo- 
sphérique : 

Proportioa  d'acide  Valeur 

carbonique  à  Tintéricur  de  la  différence 

de  la  pyramide  de  potentiel 

en  volts 
£/  =  I«IL-4-L|I„. 

T 

O 

o 
o 
o 

—  0,009 

—  0,075 

— o,i37 

— Ojlli 

—  0,091 
o 
0,137 


gauche  G. 

droite  D. 

0 

0 

0, 10  à  0,1.1 

0 

0,34 

0 

0,54 

0 

o,6> 

0 

0,77 

0 

0,99 

0 

0,99 

0,33 

0,99 

0,62 

0,99 

0,99 

0,  i3 

0,99 
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a^  Le  gaz  qui  est  à  rintéricur  de  la  pyramide  gauche  est  à  la 
pression  atmosphérique  762"'"';  le  gaz  à  F  intérieur  de  la  pyramide 
droite  est  à  une  pression  inférieure  à  la  pression  atmosphérique. 


Proportion  d'acide  carbonique 

à  l'intérieur 

de  la  pyramide 


gauche  G. 

0,98 
«,98 

droite  D. 

0 
0 

On  voit 

que 

m 
m 

Pression  de  l'air 

à  l'intérieur 

de  la 

pyramide  droite  D. 


imm 


il  2 


mm 


Valeur 

de  la  différence 

de  potentiel 

en  Tolts 

rf=I«|L-+-LlU. 

— o',i37 
—  o',i37 


I.  La  différenee  d  est  nulle  :  1^  lorsque  les  gouttes  liquides  se 
forment  des  deux  côtés  dans  Tair;  2^  lorsque  les  gouttes  se  forment 
du  côté  gauche  dans  un  mélange  d^air  et  diacide  carbonique  dont 
la  proportion  ne  dépasse  pas  o,  5o  et  du  côté  droit  dans  Tair. 

II.  La  différence  d  négative,  lorsque  Técoulement  a  lieu  du  côté 
gauche  dans  un  mélange  d'air  et  d'acide  carbonique,  et  du  côté 
droit  dans  Tair,  croît  en  valeur  absolue  de  o  volt  à  — 0^,137, 
lorsque  la  proportion  d'acide  carbonique  augmente  de  o,5o  à  0,99. 

IIL  La  différence  d  diminue  en  valeur  absolue  lorsque  Técoule- 
ment  a  lieu  du  côté  gauche  dans  l'acide  carbonique,  du  côté  droit 
dans  un  mélange  d'air  et  d'acide  carbonique  dont  la  proportion  est 
croissante. 

IV.  La  différence  d  est  nulle,  lorsque  l'écoulement  a  lieu  des 
deux  côtés  dans  l'acide  carbonique. 

V.  La  différence  rf ,  négative  dans  les  cas  précédents,  est  positive 
et  atteint  en  valeur  absolue  la  même  limite  que  dans  le  cas  I,  lors- 
que l'écoulement  a  lieu  du  côté  gauche  dans  l'air  et  du  côté  droit 
dans  l'acide  carbonique. 

VL  La  différence  ti  est  indépendante  de  la  différence  de  pression 
des  gaz  dans  lesquels  l'écoulement  a  lieu,  lorsque  la  différence  de 
pression  ne  dépasse  pas  762"" —  a  12"'*"=  55o' 


,mm 


8.  Résumé.  —  En  rapprochant  les  résultats  obtenus  par  les 
deux  méthodes,  on  voit  :  i**  que  la  différence  c/,  nulle  quand  les  mi- 
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lieaxli,  I2  sont  les  mêmes,  a  une  valeur  notable,  lorsqu'on  sub- 
stitue à  l'air  un  mélange  d'air  et  d'acide  carbonique  dont  la  pro- 
portion est  comprise  entre  o,5o  et  0,99;  2°  que  le  signe  de  d 
dépend  du  côté  où  est  placée  l'atmosphère  d'acide  carbonique; 
3®  que  l'eflet  cesse  lorsqu'on  retire  l'acide  carbonique  et  lorsqu'on 
replace  l'air. 

1°  J'ai  constaté  en  outre  qu'aucune  altération  chimique  des  mé- 
taux placés  dans  l'atmosphère  d'acide  carbonique  n'est  sensible. 
a°  En  formant  un  condensateur  successivement  avec  les  différentes 
faces  de  la  pyramide  retirée  de  la  cloche  où  avait  été  l'acide  carbo- 
nique et  un  plateau  de  cuivre  qui  n'avait  pas  été  exposé  au  même 
gazje  n'ai  trouvé,  par  la  méthode  développée  dans  \e  Journal  de 
Physique^  2*  série,  t.  IX,  p.  65  et  320,  aucune  différence  de  po- 
tentiel entre  les  faces  de  la  pyramide  et  le  plateau  \  par  conséquent, 
aucune  altération  permanente  n'est  appréciable. 

9.  Conclusions,  —  Je  conclus  de  l'ensemble  de  ces  expériences 
que  la  symétrie  de  l'appareil  est  détruite  par  la  substitution  de 
l'acide  carbonique  à  l'air,  que  par  suite  le  milieu  isolant  a  une 
action  propre  dépendant  de  la  nature  de  ce  milieu  et  que  l'hypo- 
thèse de  Maxwell  est  vérifiée  dans  ses  conséquences  :  tout  se 
passe  comme  si  une  différence  de  potentiel  existait  au  contact  du 
liquide  et  du  milieu  isolant  (^). 


S.-P.  LWCLEYet  F.-W.  VERY.  —  On  tlie  cheapest  form  of  liglit  (Sur  la  forme 

de  lumière  la  plus  économique). 

On  sait  que,  dans  tous  les  procédés  industriels  de  production 
de  lumière,  une  grande  partie  de  l'énergie  est  dépensée  en  pure 
perte,  sous  forme  de  chaleur,  et  que  cette  déperdition  est  d'autant 
plus  grande  que  la  température  de  la  source  est  plus  basse.  Dans 
un  Travail  antérieur  (^),  M.  Langley  a  montré  que,  dans  les 
sources  à  basse  température,  telles  que  les  bougies,  les  lampes  à 

(*)  Les  recherches  ont  été  faites  au  Laboratoire  de  Physique  de  l'École  Nor- 
male supérieure. 

(•)  Science,  t.  I,  p.  481;  i883. 

/.  de  Phy$.,  a*  série,  t.  X.  (Février  1891.)  7 
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huile  ou  à  gaz,  plus  de  99  pour  100  de  Ténergie  radiante  soDt 
perdues  en  tant  que  lumière  et  que,  quoique  plus  faible,  celle 
proportion  est  encore  considérable  dans  les  sources  à  température 
élevée  comme  les  lampes  à  arc  et  à  incandescence. 

Tous  les  physiciens  qui  ont  étudié  la  lumière  émise  par  les 
animaux  phosphorescents  ont  admis  que,  contrairement  à  ce  qui 
a  lieu  dans  les  sources  artificielles,  cette  lumière  est  produite 
sans  chaleur  obscure.  Mais  ces  observateurs  ont  employé  des  ap- 
pareils tels  que  le  thermomètre  et  la  pile  thermo-électrique,  dont 
la  sensibilité  est  insuffisante. 

MM.  Langley  et  Verj  ont  fait  une  longue  et  intéressante  série 
d^observa lions  au  moyen  du  bolomètre  et  du  spectroscopc  sur  la 
lumière  émise  par  le  Pyrophorus  noctiliiciis  que  l'on  trou\e 
abondamment  à  Cuba. 

Ces  recherches  se  divisent  en  deux  parties  : 

1**  Recherches  photomélriques; 
2"  Recherches  thermiques. 

Dans  les  observations  photométriques,  MM.  Langley  et  Very, 
après  avoir,  au  moyen  de  diaphragmes  convenables,  diminué 
l'éclat  de  la  lumière  solaire  jusqu'à  la  rendre  sensiblement  égale 
à  celle  du  Pyrophorus,  ont  comparé  les  spectres  contigus  produits 
par  ces  deux  sources.  Ils  ont  trouvé  que  le  spectre  solaire  s'étend 
plus  loin  vers  le  rouge  et  le  violet  que  le  spectre  de  la  lumière 
émise  par  l'insecte,  mais  que  l'intensité  de  cette  dernière  lumièn* 
est  beaucoup  plus  grande  dans  le  vert  que  l'intensité  de  la  lumière 
du  Soleil.  Le  fait  important  à  signaler,  c'est  que,  si  l'on  forme  I<s 
spectres  de  deux  quantités  égales  de  lumière  provenant,  l'une  du 
Soleil,  l'autre  de  l'insecle,  le  spectre  de  cette  dernière  se  termine 
bien  avant  le  rouge  en  un  point  où  le  spectre  solaire  est  encore 
très  visible.  La  lumière  de  l'insecte  est  donc  dépourvue  de  rayons 
rouges  et  l'on  est  conduit  à  admettre  qu'elle  est  également  dé- 
pourvue de  rayons  infra-rouges,  c'est-à-dire  que  l'on  a  affaire  à 
de  la  lumière  sans  chaleur  obscure. 

Les  auteurs  ont  ensuite  cherché  à  fixer  ce  dernier  point  par  des 
mesures  thermiques  ofTectuées  avec  le  bolomètre.  Pour  cela,  ils 
ont  pris  une  flamme  artificielle  moins  brillante  que  la  portion  lu- 
mineuse du  corps  de  l'animal  et  occupant  la  même  surface,  sll  ont 
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trouvé  qu'on  ne  pouvait  constater  aucune  trace  sensible  de  cha- 
leur dans  la  partie  infra-rouge  du  spectre  de  Tinsecte,  tandis  que 
la  chaleur  existait  d'une  façon  notable  dans  la  portion  infra-rouge 
du  spectre  de  la  flamme. 

Les  résultats  ont  été  représentés  par  des  courbes  d'aires  égales 
montrant  une  unité  de  chaleur  répartie  successivement  dans  le 
spectre  calorifique  du  gaz  d'éclairage,  de  l'arc  électrique,  du  So- 
leil et  du  Pyrophorus  noctilucus.  Les  longueurs  d'onde  sont 
portées  en  abscisses,  les  énergies  calorifiques  en  ordonnées. 

Ces  courbes  font  voir  nettement  que,  dans  les  trois  premiers 

spectres,  presque  toute  l'énergie  existe  à  l'état  de  chaleur  obscure 

et  que  la  portion  de  chaleur  lumineuse,  c'est-à-dire  celle  qui  est 

comprise  entre  oH-,  4  et  0^-,^,  est  très  faible.  Au  contraire,  dans 

le  spectre  du  Pyrophorus,  toute  la  chaleur  est  à  l'état  de  chaleur 

lumineuse. 

Les  auteurs  concluent  en  disant  que  cette  lumière  des  insectes 
phosphorescents  est  plus  économique  que  celle  de  toutes  les  autres 
sources,  puisqu'elle  ne  contient  aucun  rayon  calorifique  obscur; 
ils  ajoutent  qu'on  peut  espérer  trouver  un  procédé  industriel  per- 
mettant de  produire  de  la  lumière  dans  des  conditions  beaucoup 
plus  avantageuses  que  celles  que  nous  connaissons  actuellement. 

R.  Paillot. 


G.  MELANDER.  —  De  la  dilatation  des  gaz  à  des  pressions  inférieures 
à  la  pression  atmosphérique.  Ilelsingfors,  1889. 

Les  coefficients  de  dilatation  des  gaz  sont  fonction  de  la  pres- 
sion; seul,  l'hjdrogène  semble  faire  exception,  du  moins  dans  les 
limites  restreintes  entre  lesquelles  il  a  été  étudié.  Pour  tous  les 
autres  gaz,  depuis  les  pressions  les  plus  basses  sous  lesquelles  on 
ait  opéré,  le  coefficient  de  dilatation  croit  constamment  avec  la 
pression,  mais  il  peut,  dans  certains  cas,  présenter  un  maximum 
pour  des  pressions  très  considérables.  Andrews  l'a  montré  en 
opérant  sur  l'acide  carbonique. 

Les  seules  expériences  relatives  aux  pressions  inférieures  à  la 
pression  atmosphérique  sont  celles  de  Regnault;  elles  n'ont  porté 
que  sur  l'air  et  ne  s'étendent  pas  au  delà  d'une  pression  de  109^ 


.mm 
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De  plus,  à  ce  moment,  les  divergences  entre  les  diverses  séries 
d'expériences  deviennent  notablement  plus  grandes  que  sous  la 
pression  atmosphérique. 

M.  Melandcr  s'est  proposé  de  reprendre  et  de  poursuivre  beau- 
coup plus  loin  l'étude  de  la  dilatation  des  gaz  raréfiés.  Il  a  mis  en 
œuvre  une  méthode  dont  l'originalité  consiste  à  ne  plus  nécessiter 
la  mesure  précise  des  pressions  de  la  masse  de  gaz  soumise  à 
Texpérience.  Le  manomètre,  pièce  essentielle  dans  les  appareils 
de  Regnault,  n'existe  plus.  Les  pressions  s'éliminent  dans  le 
calcul;  dès  lors,  il  n'est  plus  nécessaire,  ni  d'appliquer  la  loi  de 
Mariotte,  ni  de  connaître  la  véritable  loi  de  compressibîlité  du 
gaz  considéré. 

L'auteur  a  imaginé  d'équilibrer  rigoureusement  la  pression  de 
la  masse  de  gaz  soumise  à  l'expérience  au  moyen  d'une  masse 
gazeuse  auxiliaire  dont  le  volume,  variable  à  volonté^  et  la  tem- 
pérature, maintenue  constante,  sont  toujours  exactement  connus. 
Ces  deux  masses  de  gaz  sont  reliées  chacune  avec  l'une  des 
branches  d'un  tube  en  U,  contenant  du  mercure.  On  est  assuré 
que  leurs  pressions  sont  égales  lorsque  le  mercure  s'élève  rigou- 
reusement au  même  niveau  des  deux  côtés.  L'observation  des  ni- 
veaux se  fait  au  moyen  de  pointes  de  verre  noir  soudées  à  l'inté- 
rieur de  chaque  branche  et  observées  suivant  le  procédé  du  Bureau 
international  des  Poids  et  Mesures. 

L'appareil  pour  l'étude  de  la  dilatation  sous  pression  constante 
échappe  à  la  principale  critique  formulée  contre  l'appareil  de  Re- 
gnault. Ce  n'est  plus  dans  une  cavité  maintenue  à  la  température 
ordinaire  que  vient  se  loger  l'excès  de  gaz  provenant  de  l'accrois- 
sement du  volume.  En  se  dilatant,  le  gaz  se  rend  dans  un  second 
ballon  primitivement  rempli  de  mercure  et  prolongé  par  un  tube 
calibré  relié  à  une  cuve  à  mercure  mobile.  Ce  ballon  est  contenu 
dans  une  étuve  à  double  enveloppe,  montée  sur  la  même  chau- 
dière que  l'étuve  du  ballon  principal.  De  la  sorte  la  masse  de  gaz 
se  trouve  toujours  tout  entière  portée  à  la  température  de  la  chau- 
dière. De  plus,  l'accroissement  de  volume  du  gaz,  en  passant  de  o*' 
à  100",  n'est  plus  une  quantité  déterminée  à  l'avance  par  la  position 
de  deux  repères  fixes;  le  jeu  de  la  cuvette  mobile  permet  de 
faire  varier  ce  volume  et  d'amener  ainsi  le  mercure  dans  le  tube 
en  U  rigoureusement  au  même  niveau  qu'au  début.  On  peut  donc 
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obtenir  à  100*^  exactement  la  même  pression  qu'à  o^,  puisque  dans 
les  deux  cas  cette  pression  est  équilibrée  par  celle  d'une  masse 
gazeuse  dont  on  peut  maintenir  invariables  le  volume  et  la  tem- 
pérature. 

Dans  la  méthode  à  volume  constant,  on  supprime  le  second 
ballon  et,  pour  équilibrer  la  pression  croissante  de  la  masse  gazeuse 
soumise  à  réchauffement,  on  réduit  progressivement  le  volume  de 
la  masse  auxiliaire. 

Pour  ces  deux  méthodes,  le  mode  de  calcul  est  le  même  que 
celui  de  Regnault.  Mais  comme  on  a  deux  masses  gazeuses,  on  ob- 
tient deux  équations.  En  les  divisant  membre  à  membre,  les  pres- 
sions s^éliminent.  L'équation  finale  se  résout  encore  par  approxi- 
mations successives. 

M.  Melander  publie  le  journal  complet  de  ses  observations.  La 
méthode  sous  pression  constante  n'a  pas  donné  des  résultats  très 
concordants,  aussi  sont-ils  cités  pour  mémoire  seulement. 

Il  en  est  tout  autrement  de  la  méthode  sous  volume  constant. 
Les  recherches  ont  porté  sur  l'air  et  l'acide  carbonique;  elles  s'é- 
lendent  depuis  la  pression  atmosphérique  jusqu'à  une  pression  de 
fi"*"  pour  l'air  et  de  18""  pour  l'acide  carbonique.  Des  détermi- 
nations nombreuses  et  bien  concordantes  montrent  que  le  coeffi- 
cient de  dilatation  sous  volume  constant  présente  pour  ces  deux 
gaz  un  minimum;  il  a  lieu  pour  l'air  à  la  pression  de  i-jo""  et 
pour  l'acide  carbonique  à  celle  de  55"". 

En  terminant,  Tauteur  s'appuie  sur  ce  résultat,  qu'au  delà  du 
minimum,  aux  pressions  très  faibles,  le  coefficient  de  dilatation 
croît  lorsque  la  pression  diminue,  pour  proposer  une  explication 
(le  la  rotation  des  palettes  dans  un  radiomètre. 

EoGARn  HAuniÉ. 
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John  TROWBRIDGE  et  Samuel  SIIELDON.  —  Neutralisation  de   l'induction, 

p.  I. 

Il  est  difficile  de  faire  de  la  balance  d'induction  de  Hughes  (*) 
un  inslrunienl  de  mesure  quantitative,  parce  qu'il  est  difficile  de 
réduire  le  téléphone  au  silence  absolu.  On  y  parvient  en  n'intro- 
duisant dans  le  circuit  du  téléphone  que  des  bobines  dépourvues 
de  self-induction  (par  exemple,  on  n'a  qu'une  self-induction  né- 
gligeable avec  une  spirale  plate  de  fil  de  cuivre,  dont  les  spires 
sont  éloignées  Tune  de  l'autre  de  4"*"i  le  diamètre  du  fil  étant  2"", 
et  qui  a  huit  tours  de  spire).  Une  de  ces  bobines  plates  est  mobile 
autour  d'un  axe  situé  dans  son  plan,  en  regard  d'une  des  bobines 
du  circuit  principal.  Quand  les  deux  bobines  sont  à  angle  droit, 
l'induction  mutuelle  est  nulle;  elle  est  en  général  proportionnelle 
au  cosinus  de  l'angle  des  plans  des  bobines. 

On  arrive  avec  ces  précautions  au  silence  parfait;  on  rétablil 
le  silence  troublé  par  l'interposition  d'un  disque  métallique,  par 
exemple,  entre  les  bobines  d'un  des  côtés  de  la  balance,  par  une 
rotation  d'un  angle  convenable  donnée  à  la  bobine  mobile. 

On  peut  appliquer  ce  dispositif  a  la  neutralisation  des  effets 
d'induction  produits  dans  un  circuit  téléphonique  par  un  circuit 
voisin  :  on  intercale  dans  ce  dernier  un  shunt,  en  regard  duquel 
on  met  une  bobine  plate  mobile  intercalée  sur  le  circuit  du  télé- 
phone; on  .'peut  régler  la  position  de  cette  bobine,  de  manière  à 
maintenir  constamment  le  téléphone  au  silence. 

Ai.FHKD-C.  LVNli.  —  Kvaluation  de  l'angle  des  axes  optiques  par  des  observations 

en  lumière  parallèle,  p.  53. 

La  coloration  d\ine  lame  cristalline  mince  en  lumière  parallèlr 
permet,  quand  on  connaît  son  épaisseur,  de  calculer  la  différence 
des  indices  relatifs  aux  deux  rayons  qui  l'ont  traversée.  On  peut 


(')  Mascaut  et  JounKUT,  lUeclricitc  cl  Magnétisme,  t.  II,  p.  432. 


AMERICAN  JOURNAL.  91 

ainsi  déduire  l*angle  des  axes  optiques  de  la  formule 

o  — e  =  o(y  — a)sin6sin6'  (»), 

({uW  appliquera,  par  exemple,  à  une  lame  perpendiculaire  à  la 
fcïssectrice  aiguë  et  à  une  autre  perpendiculaire  à  la  bissectrice 
obtuse.  L*auleur  discute  le  cas  des  systèmes  orthorhombique  et 
C'inorhombique  et  fait  des  applications  à  divers  minéraux. 

tl.-W.  WILLSON.  —  Le  champ  magnétique  dans  le  laboratoire  de  Physique 

de  Jefferson,  p.  87  et  4^6. 

Ces  Mémoires  contiennent  une  étude  de  la  distribution  du  ma- 
f^^étisme  dans  tout  un  bâtiment  du  laboratoire,  dans  la  construc- 
*  1. on  duquel  on  écarte  soigneusement  toute  pièce  en  fer.  Les  tuyaux 
^^  gaz,  les  étuves,  apportent  des  perturbations  très  importantes  à 
^^clle  distribution.  Et  le  briquetage  lui-même  influe  d'une  manière 
«beaucoup  plus  grande  qu'on  ne  pouvait  s'y  attendre.  Comme  con- 
crlusion,  l'auteur  recommande  l'usage  exclusif  du  bois  dans  le  par- 
c^uelage  et  dans  les  piliers  d'un  observatoire  magnétique. 

A.-A.  MICHELSON.  —  Mesures  en  longueurs  d'onde,  p.  11 3. 

En  comparant  les  instruments  d'optique  géométrique,  tels  que 
le  télescope  et  le  microscope,  au  réfractomètre  interférenciel,  on 
trouve  des  analogies  remarquables,  et  l'on  en  conclut  que  dans 
l)ien  des  cas  ce  dernier  instrument  peut  remplacer  les  autres,  et 
avec  avantage,  tant  qu'on  ne  recherche  que  la  précision  du  pointé. 

Une  étoile  donne  dans  un  télescope,  dont  le  miroir  est  supposé 
parfait,  une  image  consistant  en  une  série  d'anneaux  concen- 
triques alternativement  brillants  et  obscurs;  en  couvrant  tout  le 
niiroir  sauf  deux  fentes  situées  aux  deux  extrémités  d'un  même 
diamètre,  on  produit]des  franges  d'interférence;  l'image  de  l'étoile 
correspond  à  la  frange  centrale;  la  position  de  celle-ci  peut  être 
iixée  avec  beaucoup  plus  de  précision  que  le  centre  des  cercles 
dans  le  cas  précédent,  et  de  plus  l'on  n'a  pas  besoin  ici  d'avoir  un 
miroir  (ou  un  objectif)  complètement  dépourvu  d'aberrations. 


(')  Mallard,  Cristallographie^  t.  II,  p.  iiG. 
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On  répéterait  pour  le  microscope  ce  qui  vient  d'être  dit  du  té- 
lescope. On  peut  encore  remplacer  par  un  réfractomètre  le  spec- 
troscope  à  réseau  destiné  à  la  mesure  des  longueurs  d'onde. 

Si  deux  rajons  obliques,  provenant  de  deux  points  différents  du 
réseau,  arrivent  à  l'œil  avec  la  même  phase,  c'est  qu'ils  ont  entre 
eux  une  différence  de  marche  qui  est  un  multiple  entier  deX  :  c'est 
sur  ce  principe  qu'est  fondée  la  mesure  de  X.  On  conçoit  qu'on 
puisse  dans  un  réfractomètre  séparer  un  rayon  en  deux  autres 
qui  ne  reviennent  à  l'œil  qu'après  avoir  suivi  des  chemins  de  lon- 
gueurs différentes,  et  mesurer  les  longueurs  d'onde  par  ce  procédé. 

W.  FERREL.  —  Loi  du  refroidissement  de  Weber,  p.  137. 

Weber  a  proposé  pour  exprimer  la  quantité  totale  d'énergie 
émise  par  une  surface  F  à  une  température  absolue  T,  la  formule 

S  =  CFTe«T. 

La  constante  a  a  été  déduite  des  expériences  de  Schleiermacher, 
qui  a  opéré  au  mojen  de  mesures  électriques,  évaluant  la  tempé- 
rature par  la  résistance  de  fils  tendus  dans  le  vide,  et  chauffés  par 
le  courant.  Dès  qu'on  essaye  d'appliquer  la  formule  à  d'autres  ex- 
périences, comme  celles  de  Rosetti,  on  trouve  qu'elle  ne  convient 
plus;  il  faut  prendre  a  d'autant  plus  grand  que  la  température  esl 
plus  basse.  La  raison  du  désaccord  peut  être  attribuée  en  partie  à 
ce  fait  que  dans  les  expériences  de  Schleiermacher  on  n'avait  pas  un 
vide  absolu,  et  que  le  rapport  de  la  chaleur  perdue  par  conducti- 
bilité à  la  chaleur  perdue  par  rayonnement  n'était  pas  négligeable  ; 
la  conductibilité  extérieure  des  fils  métalliques  dans  Tair,  même  à 
très  basse  pression,  croît  en  effet  beaucoup  avec  la  température. 

Albert-A.  MICHELSON.  —  Une  expérience  d'interférence  très  simple,  p.  216. 

C'est  une  modification  de  l'expérience  des  miroirs  de  Fresnel. 

Un  prisme  rectangle  de  bois  repose  par  une  des  faces  du  dièdre 
droit  sur  une  lame  de  verre  argenté,  et  sur  Tautre  face  est  fixée 
une  seconde  lame  de  verre  argentée.  On  met  un  peu  de  cire  molle 
sous  le  prisme  de  bois,  de  telle  sorte  qu'il  soit  légèrement  incliné 
sur  la  première  lame;  les  deux  miroirs  font  alors  un  angle  un  peu 
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Inférieur  à  90*^.  Un  rayon  tombant  sur  Tun  des  miroirs  sous  un 
angle  dVnviron  4^^  ^st  réfléchi  sur  Tautre  et  deux  rayons  qui, 
tombant  sur  les  deux  miroirs,  arrivent,  après  une  double  réflexion, 
à  converger  en  un  point  situé  dans  le  plan  qui  contient  le  point 
lumineux  et  la  ligne  d'intersection  des  miroirs,  y  arrivent  dans  la 
même  phase.  Ce  plan  contiendra  donc  la  frange  centrale.  M.  Mi- 
chcison  emploie  une  lampe  électrique  à  arc  comme  source  lumi- 
neuse; cette  disposition  a  l'avantage  de  n'exiger  aucun  réglage 
délicat. 

JoHN-T.  STODDARD.  —  Un  appareil  à  oncles  perfeclionué,  p.  3 18. 

Une  série  de  chevilles  de  bois  noir,  d'inégale  hauteur,  reposant 
sur  une  traverse  horizontale,  dessinent  par  leurs  parties  supé- 
rieures sur  un  cadre  blanc  la  courbe  représentative  d'une  onde  de 
longueur  déterminée.  On  a  découpé  une  planche  suivant  une 
courbe  dessinant  une  onde  difi*érente  de  la  première  :  si  l'on 
amène  les  extrémités  inférieures  des  chevilles  à  reposer  sur  cette 
ligne  courbe,  leurs  sommets  dessineront  la  courbe  figurant  la 
combinaison  des  deux  ondes. 

Charle»-S.  COOK.  —  Étude  en  montagne  du  spectre  de  la  vapeur  d'eau,  p.  a58. 

L'appareil  employé  est  un  spectroscope  destiné  à  évaluer  l'inlen- 
silé  des  raies  obscures.  On  compare  une  des  raies  du  spectre  de  la 
vapeur  d'eau  avec  les  franges  de  ditlraction  que  donne  un  fil  de 
soie  tendu  dans  la  lunette  au  delà  du  foyer  de  l'oculaire  ;  une  vis 
permet  de  déplacer  le  long  du  tube  le  diaphragme  qui  porte  le  fil 
de  soie,  et  de  faire  varier  ainsi  d'une  façon  continue  l'intensité  des 
franges  de  difl^raction;  on  a  de  la  sorte  une  échelle  d'intensité  arbi- 
traire. Des  observations  comparatives  ont  été  faites  au  sommet  du 
mont  Blanc  (un  des  pics  des  Moosilankee  Mountains)  à  4B1 1  pieds, 
cl  à  une  station  située  à  une  altitude  de  3ooo  pieds  de  moins,  du- 
rant plusieurs  étés.  L'appareil  de  la  station  supérieure  donne  tou- 
jours des  raies  moins  intenses  que  l'autre  ;  la  diflerence  entre  les 
deux,  presque  nulle  quand  le  temps  est  à  la  pluie,  peut  devenir 
1res  grande,  par  exemple  au  moment  où  le  temps  s'éclaircit  à  la 
suite  d'un  orage,  surtout  si  l'on  vise  horizontalement.  Alors  le  spec- 
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iroscope  supérieur  n'indique  plus  de  vapeur  dans  l'atmosphère,  le 
spectroscope  inférieur  en  indique  encore.  Les  observations  faites 
sous  divers  angles  montrent  en  définitive  que  le  spectroscope  donne 
dans  ces  conditions  la  hauteur  à  laquelle  s'élève  la  vapeur  dans 
l'air,  plutôt  que  l'humidité  au  point  où  l'on  opère;  et  si,  par  un 
temps  brumeux,  on  a  une  différence  très  faible  entre  les  appareils 
placés  aux  deux  stations,  c'est  que  la  hauteur  où  monte  la  vapeur 
est  assez  grande  pour  qu'auprès  d'elle  la  distance  verticale  de  3ooo 
pieds  soit  négligeable. 

Alfued-A.  MÀYER.  —  Expériences  avec  un  pendule  électrique  servant  à  la  dê- 
moDstration  des  mesures  électrostatiques  en  valeur  absolue,  p.  337. 

Sur  le  potentiel  électrique  considéré  comme  la  mesure  d'un  travail,  p.  SSj. 

Une  sphère  de  liège  de  i*^""  de  rayon,  dorée,  est  suspendue  par  un 
système  de  deux  Gis  dont  la  longueur  est  3",  64;  si  elle  est  attirée 
par  un  corps  électrisé,  ce  pendule  s'écarte  de  la  position  verticale 
(les  deux  fils  empêchent  qu'il  y  ait  torsion),  et  l'on  observe  le  dé- 
placement sur  une  échelle  horizontale.  On  peut  répéter  et  rendre 
visibles  à  un  nombreux  auditoire  les  expériences  classiques  d'élec- 
trostatique, et  l'appareil  donne  une  précision  voisine  de  celle  de 
la  balance  de  Coulomb. 

Dans  une  seconde  Note,  l'auteur  remarque  que,  si  une  sphère 
électrisée,  d'abord  située  à  l'infini,  se  rapproche  d'une  autre  sphère 
électrisée  en  suivant  une  droite  Ox,  on  n'a  qu'à  porter  en  chaque 
point  de  celte  droite  une  ordonnée  égale  à  la  force  exercée  quand 
la  sphère  mobile  est  en  ce  point,  pour  avoir  une  courbe  dont  l'aire 
représente  le  potentiel  (*). 

Geo-G.  BECKER.  —  Preuve  élémentaire  de  de  la  rigidité  de  la  Terre,  p.  336. 

Sir  W.  ïhomson  a  soumis  au  calcul  le  problème  de  la  déforma- 
tion d'un  solide  élastique  ayant  la  forme  de  la  Terre,  sous  l'action 


(  *  )  L'auteur  cite  une  lettre  du  professeur  B.-O.  Pcirce  qui  lui  dit  :  «  ...  Votre  façon 
de  représenter  ce  fait  que,  dans  le  cas  de  deux  sphères  électrisées,  la  fonction  poten- 
tielle est  la  mesure  d'un  travail,  est  nouvelle  pour  moi;  et  je  suis  convaincu 
qu'elle  rendra  service  aux  personnes  qui,  déjà  familières  avec  les  diagrammes  in- 
dicateurs, se  cassent  la  tète  pour  arriver  à  se  faire  une  idée  de  l'emploi  de  la 
fonction  potentielle  »,  et  il  ajoute  :  «  c'est  cette  opinion  du  professeur  Peirce  qui 
m'a  déterminé  à  publier  cette  Note  ». 


AMERICAN  JOURNAL.  gS 

de  la  Lune  et  du  Soleil,  cl  en  a  tiré  des  conclusions  au  sujet  de  la 
rigidité  de  la  Terre.  Ce  Mémoire  a  été  mal  compris  par  les  géo- 
logues, dont  quelques-uns  même,  peu  familiers  avec  les  termes  de 
la  théorie  de  Télectricité,  se  sont  fondés  sur  le  titre  seul  du  Mé- 
moire de  Thomson  pour  lui  reprocher  de  dire  que  la  Terre  n'étaî  l 
susceptible  d'aucune  déformation,  ce  qui  est  si  loin  de  la  pensée  de 
Thomson  qu'au  contraire  il  a  précisément  prétendu  apprécier  lu 
grandeur  de  ses  déformations.  L'auteur  se  propose  donc  de  donner 
un  aperçu  élémentaire  de  l'analyse  de  Thomson,  afin  de  la  mettre 
à  la  portée  des  géologues. 

Le  problème  de  la  déformation  d'une  sphère  élastique  sous  l'in- 
fluence d'un  corps  extérieur  tel  que  la  Lune  est  entièrement  ana- 
logue au  problème  des  marées  :  on  sait  que,  pour  traiter  ce  problème, 
on  substitue  à  la  Lune  réelle  deux  demi-lunes  fictives  situées  à  une 
dislance  de  la  Terre  égale  à  la  distance  de  la  Lune  réelle  et  de  part 
t*l  d'autre  sur  un  même  diamètre  équatorial.  Dans  le  problème 
actuel,  la  résistance  à  la  déformation  est  supposée  uniquement 
due  à  des  forces  élastiques  au  lieu  d'être  due  à  la  gravitation.  On 
trouve  aisément  que  la  sphère  doit  devenir  un  ellipsoïde  dont  l'el- 

lipticité  I a  pour  expression 

<^ù  M  est  la  masse  de  la  Lune,  D  sa  distance,  a  le  rajon  terrestre, 
♦'^' la  densité  moyenne  de  la  Terre  et  u  son  module  de  rigidité.  Cs 
t^slTellipticité  calculée  en  supposant  la  Terre  sphérique,  incom- 
pressible, et  en  admettant  que  la  tension  exercée  en  un  point 
«(ueiconque  du  plan  diamétral  normal  à  la  ligne  joignant  les  deux 
ilemi-lunes  est  constante. 

On  a  ainsi  une  première  approximation.  En  supposant  la  tension 
constante  dans  ce  plan  diamétral,  on  a,  il  est  aisé  de  le  voir,  dimi- 
nué la  valeur  de  e,  et  le  nombre  Cr  obtenu  par  Thomson,  en  tenant 
compte  de  la  variation  de  la  tension,  est 

En  outre  la  Terre  est  compressible;  de  là  une  série  de  forces  di- 
ngées  suivant  les  rayons,  extensives  dans  l'intérieur  d'un  cône 
ayant  pour  axe  le  diamètre  équatorial  désigné,  et  compressives  sur 
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le  reste  de  la  sphère  ;  leur  effet  est  encore  d'augmenter  Telliptici 
et  en  en  tenant  compte  on  arrive  à  une  valeur  plus  correcte 


«c=  iioge,. 


Jusqu'ici,  on  a  laissé  de  côté  l'attraction  réciproque  des  dîverst 
parties  de  la  Terre.  Si  la  Terre  était  une  sphère  fluide  incompre: 
sible,  mais  dont  les  parties  s'attirent  mutuellement,  l'attracticzz»£ 
lunaire  développerait  une  ellipticité 

5a   3M         ^         ,3M 
e^= ¥^i  =162.10^— =-• 

Si  la  sphère  devient  compressible,  l'ellipticité  est  réduite  par 
là-même, mais  elle  n'est  réduite  que  d'une  fraction  assez  faible 
de  sa  valeur  dans  la  supposition  extrême  où  la  sphère  devient 
infiniment  compressible. 

Comparons  l'ellipticité  de  sphéroïdes  élastiques  ayant  respec- 
tivement la  rigidité  du  verre,  du  cuivre  et  de  l'acier,  mais  non 
pesants,  à  celle  d'un  sphéroïde  liquide  pesant,  dont  la  constante 
de  gravitation  est  l'accélération  g.  Nous  trouvons  que  l'ellipticité 
est  la  même  pour  la  sphère  élastique  de  cuivre  et  pour  ce  liquide, 
qu'elle  est  moindre  pour  l'acier  et  plus  grande  pour  le  verre. 

La  Terre  étant  à  la  fois  pesante  et  élastique,  elle  opposera  à  la 
déformation  une  double  résistance  :  l'inverse  de  l'ellipticité  vraie 
suivant  le  diamètre  équatorial  dirigé  vers  la  Lune  sera  la  somme 

des  inverses ! ;    quantité    dont    nous    pouvons     prendre 

ec       e^ 

— I pour  valeur  approchée. 

Or  cette  ellipticité  vraie  nous  sera  donnée  par  l'étude  des  ma- 
rées. Si  la  Terre  était  une  masse  fluide  pesante  sur  laquelle  serait 
répandue  une  couche  d'eau  constituant  la  mer,  il  n'y  aurait  pas 
de  marée;  si  elle  était,  au  contraire,  infiniment  rigide,  il  y  aurait 
des  marées  lunaires  normales  de  4  pieds  |  environ.  On  constate 
dans  rOcéan  des  marées  moyennes  de  »  à  3  pieds  :  cela  prouve 
une  certaine  rigidité;  mais  il  ne  faut  pas  comparer  immédiate- 
ment ces  nombres  à  ceux  de  la  marée  normale  calculée  pour  l'état 
d*équilibre;  car  nous  observons  en  fait  des  marées  dynamiques, 
troublées  par  la  rotation  de  la  Terre,  les  inégalités  du  fond  de  la 
mer,  et  la  présence  des  continents.  Darwin  a  fait  une  discussion 
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approfondie  de  ces  causes  perturbatrices,  et  en  a  conclu  que  les 
marées  à  longues  périodes,  qui  seraient  très  voisines  des  marées 
statiques  pour  une  rigidité  infinie,  atteignent  seulement  les  |  de 
leur  valeur.  On  en  déduit  que  la  Terre  a  une  rigidité  voisine  de 
celle  de  l'acier. 

Les  roches  que  nous  trouvons  à  la  surface  ont  sans  doute  une 
rigidité  beaucoup  moindre,  mais  il  ne  faut  pas  oublier  qu'on  a 
affaire  à  des  forces  énormes,   sous  l'action  desquelles  les  corps 
les  plus  mous  dans  les  conditions  ordinaires,  tels  que  la  paraffine, 
arrivent  à   acquérir,   comme  l'ont   montré  les   expériences  du 
D**  William  Hallockj  une  élasticité  supérieure  à  celle  de  l'acier. 
<^uant  à  l'objection  provenant  des  grands  bouleversements  géolo- 
giques, il  est  aisé  de  répondre  que  si  la  Terre  doit  être  assez  élas- 
tique pour  résister  à  des  forces  énormes  changeant  en  direction 
constamment  et  tournant  de  36o°  en  vingt-quatre  heures,   cela 
n'empêche  pas  une  grande  plasticité  sous  l'action  de  forces  infini- 
tésimales agissant  pendant  des  siècles. 

C.-C.  HUTCHINSON.  —  L'énergie  radiante  de  la  bougie-étalon 

et  la  masse  des  météores,  p.  393. 

De  la  quantité  d'énergie  provenant  de  la  radiation  d'une  bou- 
gie étalon,  on  peut  déduire  la  masse  d'un  météore  dont  on  con- 
naît la  vitesse  et  dont  on  a  mesuré  l'éclat,  si  l'on  admet  qu'il 
se  déplace  avec  une  vitesse  constante  et  que  sa  force  vive  est  à 
chaque  instant  dépensée  pour  vaincre  le  frottement  contre  l'air  et 
transformée  intégralement  en  chaleur  lumineuse.  Un  météore 
ayant  l'éclat  d'une  étoile  de  première  grandeur  comme  Véga,  et 
durant  deux  secondes  (parcourant  par  conséquent  environ  vingt- 
cinq  milles  par  seconde),  a  une  masse  de  29°^*'. 

Edward-L.  NICHOLS.  —   Résistance  électrique  des  alliages  de  ferro- manganèse 

et  de  cuivre,  p.  47>* 

Le  ferro-manganèse  (contenant  79  pour  100  de  manganèse), 
allié  au  cuivre,  diminue  son  coefficient  de  variation  de  résistance 
avec  la  température.  Les  alliages  ainsi  formés,  chauff'és  à  100®  et 
refroidis  à  20"  un  certain  nombre  de  fois,  deviennent  chaque  fois 
plus  conducteurs,  en  même  temps  que  leur  coefficient  de  variation, 


98  AMERICAN  JOURNAL. 

de  négatif  qu'il  étail  d'abord,  devient  positif.  Dans  les  condilions 
ordinaires,  ils  ont,  en  effet,  la  propriété  d'avoir  une  conductibi- 
lité croissante  avec  la  température  comme  les  életrolytes,  mais 
croissant  d'une  quantité  très  faible.  M.  Blood  a  reconnu  la  même 
|)ropriété  à  certains  alliages  de  nickel  et  de  fcrro-manganèse. 

Carl  RARUS.  —  Volume  d'un  fluide  et  sa  relation  avec  la  pression 

et  la  température,  p.  47^* 

De  très  nombreuses  expériences  ont  été  faites  sur  la  compres- 
sibilité  de  divers  liquides  :  on  les  enfermait  dans  un  tube  ayant 
les  dimensions  d'un  tube  tliermométrique,  entouré  d'une  enceinte 
à  température  variable  et  où  l'on  pouvait  exercer  une  pression 
«'norme  avec  une  pompe  Caillelet. 

La  compressibilité  paraît  croître  en  raison  inverse  du  binôme 
I  +  ap^  ce  qui  donne  pour  la  relation  entre  le  volume  cl  la  pres- 
sion 

Celte  formule  parait  mieux  représenter  les  courbes  isotbermes 
qu'une  formule  hyperbolique  telle  que 

•^  =.u/?(i-t-i>/?;; 

mais  les  deux  formules  cessent  d'être  applicables  au  delà  de  3io°. 
Dans  les  mêmes  limites,  la  relation  entre  la  pression  et  la  tempé- 
rature est  linéaire,  c'est-à-dire  que  les  lignes  isométriques  sont 
des  droites. 

Alfrkd-jM.  MAYEH.  —  Sur  un  grand  électromètre-balance  à  anneaux  pour  mesurer 
les  pouvoirs  inducteurs  spécifiques  et  les  potentiels,  p.  di3. 

C'est  un  appareil  de  cuivre,  formé  d'un  disque  de  mica  argenté 
suspendu  par  une  hélice  de  cuivre,  à  l'intérieur  d'un  anneau  de 
garde,  à  quelque  distance  au-dessus  d'un  autre  plateau  de  cuivre 
en  communication  avec  le  sol.  En  introduisant  un  plateau  diélec- 
trique entre  les  deux,  on  voit  le  plateau  de  mica  se  rapprocher 
du  plateau  inférieur*  Bernard  Brukhes. 
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POTIER.  —  EXPÉRIENCES  DE  WIENER.  loi 

0B8ERTATI0I8  8ÏÏR  LES  EXPÉBIEHGE8  DE  M.  0.  WIENER; 

Par  m.  a.  POTIER. 

Ge  journal  a  publié  une  analyse  d'un  très  intéressant  Mémoire 
Je  M.  O.  Wiener  (  *  ),  dans  lequel  est  traitée  la  question  de  l'orien- 
tât ion  de  la  vibration  dans  la  lumière  polarisée;  sujet  qui  à  ce 
propos  a  été  l'objet  de  Communications  importantes  de  M.  Poin- 
caré  et  de  M.  Cornu  (^)  à  l'Académie  des  Sciences.  On  a  cru  utile 
de  résumer  ces  discussions  pour  les  lecteurs  du  journal,  en  y 
«ajoutant  quelques  éclaircissements. 

I.  Les  expériences  de  M.  Wiener  montrent  qu'au  voisinage 

d"*une   surface   réfléchissante  Tonde  stalionnaire  résultant  de    la 

superposition  de  l'onde  incidente  et  de  l'onde  réfléchie,  sous  une 

incidence  de  45",  a  une  action  photographique  constante,  c'est- 

^-dire  indépendante  de  la  distance  au  miroir,  quand  la  lumière  est 

polarisée  perpendiculairement  au  plan  d'incidence,  tandis  qu'elle 

présente  des  maxima  et  minima  lorsque  le  plan  de  polarisation  est 

parallèle  à  ce  plan  d'incidence. 

En  cherchant  a  remonter  des  eflcts  aux  causes,  on  est  naturelle- 
mont  porté  à  attribuer  l'action  photographique  à  la  vibration  de 
IV'lher,  et  à  admettre,  comme  on  a  tout  droit  de  le  faire  quand  on 
photographie  un  phénomène  d'interférence  ordinaire,  entre  deux 
ondes  pseudo-parallèles,  que  l'impression  est  constante  quand  la 
valeur  moyenne,  pendant  une  période,  du  carré  de  l'amplitude  est 
fclle-méme  constante,  tandis  que  cette  impression  présente  des 
maxima  et  m-Inima  lorsque  cette  valeur  moyenne  varie  avec  la 
distance  au  miroir. 

Ceci  admis,  la  perpendicularité  de  la  vibration  au  plan  d'inci- 
dence est  démontrée;  mais  a-t-on  des  raisons  suffisantes  de  Tad- 
mellre? 

A  ra|)pui  de  cette  manière  de  voir,  on  peut  invoquer  une  antre 
expérience  de  M.  Wiener,  qui  montre  que  sur  la  surface  même  du 


(')  Voir  p.  /|0  de  ce  volume. 

{^)  Comptes  rendus  des  séances  de  l'Académie  des  Sciences,  t.  CXII,  p.  ihO, 
3^>,  30j  et  456. 
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miroir  l'action  photographique  est  nulle,  lorsque  rincidence  est 
normale  ;  en  faisant  encore  la  même  hypothèse,  ceci  démontrerait 
que  la  surface  réfléchissante  est  un  nœud  ou  plan  d'amplitude  mi— 
nima;  réciproquement,  si  Ton  admet  que  cette  surface  est  un 
nœud,  on  devra  conclure  que  l'impression  photographique  est, 
comme  on  l'a  supposé,  liée  à  l'amplitude;  d-t-on  des  raisons  suf- 
fisantes de  l'admettre? 

Pour  tirer  de  ces  très  remarquables  expériences  une  conclusion 
relative  à  la  direction  de  la  vibration,  il  est  donc  nécessaire  d'être 
fixé  sur  l'un  ou  l'autre  de  ces  points;  et  la  réponse  à  ces  questions 
n'est  pas  évidente  a  priori. 

Une  comparaison  empruntée  à  l'Acoustique  fera  ressortir  la  dif- 
ficulté. Lorsqu'une  série  périodique  d'ondes  se  propage  dans  un 
tuyau  indéfini,  ou  dans  l'espace,  on  peut  mettre  en  évidence  la 
propagation  par  deux  moyens  :  ou  bien  constater  (par  la  membrane 
de  Savart)  l'existence  du  mouvement  de  l'air,  ou  bien  constater 
(par  une  capsule  de  Kœnig)  l'existence  de  variations  delà  pression; 
bien  que  ces  deux  appareils  aient  des  fonctions  tout  à  fait  diffé- 
rentes, ils  donnent  l'un  et  l'autre  une  idée  de  l'intensité  du  son, 
leurs  indications  croissent  et  décroissent  en  même  temps;  le  dé- 
placement et  les  variations  de  la  pression  n'ont  pas  la  même  phase, 
mais  leurs  amplitudes  restent  proportionnelles.   Lorsqu'au  con* 
traire  on  étudie  une  onde  stationnaire,  ou  l'état  de  l'air  dans  un 
tuyau,  les  deux  appareils  cessent  d'être  d'accord  :  l'un  ne  marque 
qu'aux  ventres,  l'autre  aux  nœuds.  Leurs  indications  ne  sont  pas 
en  effet  déterminées  par  l'intensité  du  son,  ou  quantité  d'énergie 
transmise  par  unité  de  surface,  mais  par  un  seul  des  facteurs  de 
celle  énergie,  et  ce  facteur  n'est  pas  le  même  pour  les  deux  appa- 
reils. On  conçoit  donc  qu'une  distinction  analogue  puisse  être 
faite  en  Optique,  et  la  possibilité  de  deux  genres  d'appareils,  J'un 
sensible  aux  déplacements  de  l'élher,  l'autre  aux  variations  des 
forces  éhisliques  qui  déterminent  la  propagation  de  ces  mouve- 
ments; si  ces  appareils  reçoivent  Tonde  provenant  d'une  source, 
ils  accuseront  tous  deux  l'intensité,  tandis  que,  placés  dans  un 
milieu  siège  d'une  onde  stationnaire,  ils  subiront  des  actions  dif- 
férentes; et  la  véritable  question  à  résoudre  est  celle-ci  :  la  pelli- 
cule de  M.  Wiener  est-elle   impressionnée   aux  nœuds   ou    aux 
ventres?  est-elle  sensible  aux  déplacements,  ou  aux  variations  de 
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la  force,  ou  a  un  autre  élément?  Si  elle  est  impressionnée  aux 
nœuds,  la  seconde  expérience,  sous  l'incidence  normale,  prouvera 
<\ue  la  surface  réflécHissante  est  un  ventre,  et  la  première  ne 
donnera  pas  d'indication  sur  l'interférence  des  déplacements, 
puisque  la  plaque  y  est  insensible;  sa  signification  sera  autre, 
hH  sera  même  que  la  vibration  est  dans  le  plan  d'incidence,  comme 
il  sera  expliqué  plus  tard. 

H.  Il  faut  donc  s'adresser  à  des  considérations  tout  à  fait 
étrangères  aux  expériences,  pour  en  tirer  une  conclusion,  et 
trouver  ailleurs  une  réponse  aux  questions  posées.  Fresnel  Ta 
cherchée  dans  la  théorie  de  l'aberration,  dans  celle  de  la  double 
réfraction,  et  enfîn  dans  celle  de  la  réflexion.  L'argument  tiré  de 
la  théorie  de  l'aberration,  la  confirmation  éclatante  par  M.  Fizeau 
(les  idées  de  Fresnel  sur  l'entraînement  de  la  matière  pondérable 
ont  déterminé,  en  France  au  'moins,  une  adhésion  unanime  à  la 
doctrine  de  Fresnel,  c'est-à-dire  à  l'inégalité  de  densité  de  l'éther 
du  vide  et  du  milieu  vibrant  dans  les  corps  transparents,  à  Téga- 
iité  d'élasticité,  entraînant  la  perpendicularité  de  la  vibration  au 
plan  de  polarisation;  et  les  travaux  des  savants  les  plus  éminents, 
de  Cauchj,  de  Stokes,  de  M.  Sarrau,  de  M.  Boussinesq,  de  Lo- 
renz,  de  Lord  Rajieigh,  et  tout  récemment  de  Sir  William 
Thomson,  tendent  tous  à  prouver  que  si  l'on  doit  chercher  à  per- 
fectionner l'œuvre  de  Fresnel,  en  rendant  plus  rigoureux  ses  rai- 
soonements  et  en  tenant  compte  des  progrès  faits  dans  la  théorie 
de  l'élasticité,  les  grandes  lignes  doivent  en  être  conservées. 
Malgré  tous  ces  travaux,  une  démonstration  directe  de  la  perpen- 
dicularité manque,  et  on  peut  même  supposer  qu'elle  manquera 
toujours;  mais  il  est  permis  de  croire  que  la  théorie  de  la  densité 
uniforme  pourra  être  prise  en  défaut,  comme  Ta  été  celle  de  l'é- 
mission, et  sera  par  là  éliminée;  pour  beaucoup  de  physiciens, 
l'expérience  de  M.  Fizeau  reste  inexplicable  dans  la  théorie  de 
iNeumann  et  Mac  Cullagh,  et  le  choix  ne  peut  être  douteux. 

Malgré  cela,  j'ai  cru  que  l'étude  de  la  réflexion  métallique 
pouvait  fournir  un  argument  utile.  Considérons  le  cas  simple  de 
l'incidence  normale;  les  principes  communs  à  toutes  les  théories 
demandent  d'abord  la  continuité  des  déplacements,  de  sorte  que 
le  mouvement  réfracté  est,  à  la  surface  même,  la  résultante  des 


io4  POTIER. 

mouvements  réfléchi  et  incident,  et  le  carré  de  son  amplitude  <Zf 
est  donné  par  la  formule  bien  connue 

où  a  et  d  sont  les  amplitudes  incidente  et  réfléchie,  et  ^  la  difl^é- 
rence  de  phase. 

Lorsque  le  pouvoir  réflecteur  du  métal  est  grand,  les  ampli- 
tudes a  et  ol  sont  très  voisines  en  valeur  absolue  ;  la  grandeur  du 
mouvement  réfracté  dépend  presque  uniquement  de  la  différence 
de  phase.  Un  phénomène  analogue  se  présente  dans  la  réflexion 
totale.  Soit  une  vibration  parallèle  à  la  surface;  pour  Tangle  d'in- 
cidence tel  que  sin/ =:^  /i,  les  deux  expressions  de  Pamplitude  ré- 
fléchie —  -!^^— — ^  (théorie  de  Fresncl)  et  ^^^,—~l  (théorie  de 

Neumann)  deviennent  égales  à  l'unité;  l'amplitude  réfractée  est  le 
double  de  l'incidente;  cette  amplitude  diminue  jusqu'à  zéro  quand 
l'incidence  augmente  jusqu'à  être  rasante;  la  différence  de  phase 
varie  donc  de  zéro  à  *  ;  pendant  ce  temps  l'exposant 


«"   / 


k  =  -<-  V  sin*  i  —  /i* 

de  l'exponentielle  e~*^,  qui  représente  le  décroissement  de  l'am- 
plitude réfractée  avec  la  distance  à  la  surface,  va  en  augmentant. 

On  pourrait  donc  concevoir  une  réflexion  métallique  énergique, 
toujours  pour  la  vibration  perpendiculaire  au  plan  d'incidence, 
avec  une  amplitude  réfractée  et,  par  suite,  une  différence  de 
phase  271'^  très  variable;  mais,  dans  la  réflexion  métallique,  la 
cause  de  l'affaiblissement  de  l'amplitude,  à  mesure  que  le  mou- 
vement pénètre  dans  le  métal,  est  différente  de  ce  qu'elle  est  dans 
la  réflexion  totale  ;  sous  l'incidence  normale  en  particulier,  on  ne 
peut  l'attribuer  à  l'absence  d'enveloppe  des  ondes  élémentaires 
d'Huygens  ;  il  semble  évident  que  le  métal  s'échauffe  aux  dépens 
de  la  force  vive  de  l'éther,  et  la  rapide  diminution  de  la  lumière 
transmise  par  des  lames  minces  d'épaisseurs  croissantes  prouve, 
notamment  pour  l'argent,  que  le  pouvoir  extincteur  (tout  à  fait  dif- 
férent du  pouvoir  absorbant  qui  est  défini  en  chaleur  rayonnante 
par  a*  —  a'^)  est  considérable,  et  que  dans  un  temps  très  court  le 
métal  convertit  en  chaleur  la  plus  grande  partie  de  l'énergie  qui 
est  transmise  à  sa  surface.  Quand  le  pouvoir  réflecteur  est  très 
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£^nd,  comme  pour  l'argent,  le  métal  s'échauffe  peu,  malgré  son 
çrand  pouvoir  extincteur  :  il  semble  donc  nécessaire  que  l'ampli- 
tude réfractée  à  la  surface  soit  une  faible  fraction  de  l'amplitude 
incidente. 

Ces  considérations  me  semblent  des  arguments  sérieux  en  fa- 
veur de  ridée  acceptée  par  M.  Wiener,  que  la  surface  de  l'argent 
est  un  nœud  sous  l'incidence  normale.  Mais  il  faut  remarquer  que, 
ce  point  une  fois  admis,  les  faits  antérieurement  connus  suffi- 
saient pour  faire  rejeter  la  théorie  de  Neumann. 

En  effet,  les  anneaux  colorés  produits  sur  l'argent  (Arago)  ont 
le  même  caractère  que  ceux  produits  sur  une  lame  de  verre  et 
présentent  une  tache  centrale  noire;  si  la  surface  de  l'argent  est 
un  nœud,  il  en  est  de  même  de  la  surface  du  verre  dans  la  ré- 
flexion de  l'air  sur  le  verre.  Or  la  théorie  de  Neumann  conduit 
au  résultat  opposé^  dans  cette  théorie  l'équation  de  continuité 
ai=za-\-  a'  est  la  même  que  dans  celle  de  Fresnel,  mais  l'équa- 
tion dite  des  forces  vices  devient 

X(a«— «'«)  =  Xiaî         ou         /i(a«— a'«)  =  aj 

à  cause  de  l'égalité  des  densités  ;  il  en  résulte  une  valeur  positive 
pour  af  quand  n  est  plus  grand  que  i,  c'est-à-dire  un  ventre  à  la 
surface  du  verre,  contrairement  au  principe  admis. 

Il  y  a  plus  :  en  dehors  de  totite  théorie  de  la  réflexion,  l'expé- 
rience des  trois  miroirs  de  Fresnel  est  la  contrepartie  de  celle  de 
M.  Wiener;  la  présence  d'une  frange  centrale  noire  montre  en 
effet  que,  pour  la  lumière  polarisée  dans  le  plan  d'incidence,  la 
vibration  doit  être  perpendiculaire  ou  parallèle  à  ce  plan,  suivant 
que  sa  composante  parallèle  à  la  surface  du  miroir  intermédiaire 
change  ou  non  de  signe  par  réflexion  sur  ce  miroir;  en  admet- 
tant, d'après  le  raisonnement  ci-dessus,  le  changement  de  signe 
par  réflexion  sur  le  verre  (dans  les  expériences  de  Fresnel,  l'inci- 
dence a  varié  de  lo®  à  75°),  la  perpendicularité  de  la  vibration 
au  plan  de  polarisation  en  résulte  nécessairement. 


{*)  Il   oe  s'agit,  pas  plus  ici  que  dans  la   théorie  des  tuyaux,   de  ventres  ou 
oœuds  absolus. 

(»)  Voir  Mascart,  Journal  de  Physique,  2«  série,  t.  Vil. 
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III.  Quant  à  la  signification  de  ces  expériences,  dans  l'hypo- 
ihèse  où  la  surface  de  Targent  est  un  ventre,  elle  est  facile  à 
saisir;  les  franges  obtenues  montrent  que  la  pellicule  est  impres- 
sionnée aux  nœuds,  sous  l'incidence  normale;  dans  la  question 
d'Acoustique  correspondante,  on  en  déduirait  que  la  plaque  est 
impressionnée  aux  points  où  la  dilatation  est  maximum,  et  que  ce 
sont  les  changemenls  de  pression  qui  déterminent  Paclion^  dans 
le  langage  employé  par  M.  Poincaré,  ce  serait  la  valeur  de  l'énergie 
potentielle  localisée  qui  serait  à  considérer.  Pour  faire  com- 
prendre ce  terme,  une  digression  sera  utile. 

Lorsqu'une  onde  se  transmet  d'une  partie  d'un  milieu  à  l'autre 
à  travers  une  surface  S',  on  peut  considérer  le  mouvement  à  l'ex- 
térieur de  S  comme  résultant  des  forces  élastiques  développées 
sur  cette  surface.  Le  travail  de  ces  forces  par  unité  de  temps  est 
l'équivalent  de  l'énergie  cédée  par  la  source  et  donne,  en  le  rap- 
portant à  l'unité  de  surface,  l'intensité  du  son  ou  de  la  lumière; 
dans  le  cas  d'un  mouvement  périodique,  il  est  la  valeur  moyenne 
de  la  somme  de  la  demi-force  vive  ou  énergie  cinétique  d'un  vo- 
lume ayant  l'unité  de  surface  comme  base  et  la  longueur  d'onde 
comme  hauteur,  et  du  travail  nécessaire  pour  amener  de  Tétat  de 
repos  à  son  état  actuel  de  déformation,  mais  sans  vitesse,  la  sub- 
stance qui  occupe  ce  volume,  c'est-à-dire  de  l'énergie  potentielle; 
quand  on  a  afl'aire  à  une  onde  stationnaire,  la  somme  de  ces  deux 
quantités  d'énergie  est  la  même  pour  tous  les  points  du  milieu: 
aux  ventres,  l'énergie  potentielle  est  nulle,  l'énergie  cinétique  est 
maximum,  l'inverse  a  lieu  aux  nœuds;  on  interprétera  donc  l'ex- 
périence de  M.  Wiener  en  supposant  que  l'action  photogra- 
phique dépend  de  la  valeur  moyenne  de  l'énergie  potentielle  au 
point  où  la  pellicule  est  placée.  Il  ne  reste  plus  qu'îi  rechercliei 
comment  varie  cette  énergie  ou  valeur  moyenne  de  déforniatior 
dans  Texpérience  sous  Tincidence  à  /JS'*;  un  calcul  (*)  qu'il  esl 
impossible  de  reproduire  ici  montre  que,  pour  des  vibrations  pa- 
rallèles au  plan  d'incidence,  cette  énergie  reste  constante  et  qu'elh 
présente  au  contraire  des  niaxinia  et  niinima  quand  la  vibratioi 
est  dans  le  plan  d'incidence. 


(•  )  Le  lecteur  désireux  d'apprtjfonilir  la  question  devra  se  reporter  à  la  Thcord 
mathématique  de  la  lumière,  par  M.  Poincaré. 
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iV.  Une  autre  inlerprétatioD  a  été  présentée  par  M.  Cornu;  on 
sait  que,  lorsqu'un  solide  se  déforme,  on  peut  représenter  la  dé- 
formation en  imaginant  que  chacun  de  ses  éléments  soit  comprimé 
ou  dilaté  suivant  trois  directions  rectangulaires,  puis  tourne  autour 
d'un  axe(*);  on  peut  porter  sur  cet  axe  une  longueur  égale  à  la 
rotation,  et  Ton  aura  ainsi  en  chaque  point  du  solide  une  droite 
représentative,  par  sa  grandeur  et  sa  direction,  de  la  rotation; 
dans  le  cas  où  la  déformation  est  un  simple  glissement  suivant  des 
plans  parallèles,  comme  dans  la  propagation  des  ondes  planes. 
Taxe  de  rotation  est  dans  le  plan  de  Tonde,  perpendiculaire  à  la 
vibration,  et  sa  grandeur  est  proportionnelle  au  glissement  relatif, 
ou  dérivée  du  déplacement  par  rapport  à  la  normale  à  Tonde  prise 
dans  le  sens  de  sa  propagation  ;  lorsque  deux  ondes  coexistent,  on 
obtient  Taxe  de  rotation  résultant,  en  grandeur  et  en  direction,. eYi 
composant  comme  des  forces  les  rotations  dues  à  chacune  d'elles, 
comme  Poinsot  Ta  montré.  Par  exemple,  dans  le  cas  d'uue  onde 
stationnaire  produite  par  réflexion  normale,   si  la  surface  réflé- 

(')  Lame  a  le  premier  introduit  les  quantités  a,  6,  c  dans  la  théorie  de  TKlas- 
ticilc  sans  indiquer  leur  signification  physique.  Von  Helmholtz  {Journal  de 
Creile,  t.  V,  p.  55;  i8j8)  a,  je  crois,  le  premier  donné  le  nom  de  rotation  à 
la  grandeur  dont  elles  sont  les  composantes.  Voici  la  justification  de  ce  nom; 
les  composantes  du  déplacement  relatif  de  deux  points  dont  les  coordonnées 
diiïcrcnt  de  oj:,  g/,  Bz  sont  respectivement 

au  ^         du  ^         Ou  ^ 

-■-  <jU  h-  ■—  qv  -t-    -  cZf 
Ox  Oy  -^        dz      ' 

et  les  expressions  semblables  en  i'  et  tv.  On  peut  toujours  considérer  la  défor- 
mation du  milieu  comme  résultant  de  dilatations  A,,  /«^  //,  suivant  trois  droites 
perpendiculaires  entre  elles,  et  ayant  pour  cosinus  directeurs  /,,  //i,,  «,,  /^,  ///,,  w,, 
/,,//!,,  /?,,  et  d'une  rotation  d'un  angle  u,  autour  d'un  axe  parallèle  à  la  direction 
2,  Jj,  y;  en  effet,  la  différence  primitive  Sx  des  abscisses  de  deux  points  devient 
par  ces  déformations  successives 

6j7  -f-  h^ /, ( /,  Sx   I   ///,  oy   ;-  n^oz)  -+-  h^ l^{l/^x   \-  //i,  ly  -h  n.^  Zz ) 
-f- /!,/,(/,  007 -t-  m,  6^-:-n,  05)  -r-  «(fl  05  —  y  oy). 

En  égalant  ces  deux  expressions  «les  variations  de  6j7,  5^'  et  ô^ 

-        du       div  dv        du  dw       dv 

dz        dx  dx       Oy  dy       oz 

o'cst-à-dire  les  équations  (1),  (2)  et  (3),  en  appelant  a,  6,  c  les  composantes 
suivant  les  axes,  d'une  longueur  2ci>  portée  sur  la  direction  (a,  ?,  y). 

Quant  aux  équations  (4),  (5)  et  (6)  elles  se  trouvent  dans  tous  les  Traités 
«l'Elasticité,  et  dans  le  Traite  de  Physique  de  M.  Violle,  comme  équations  dilfc- 
reoticlies  <le3  mouvements  sans  dilatation. 
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chissante  csl  un  Dœud,  les  deux  rotations  s'ajoutent  simplement 
(à  cause  du  renversement  de  la  direction  de  propagation)  sur 
cette  surface;  si  elle  est  un  ventre,  elles  se  retranchent;  et  d'une 
manière  générale,  le  long  d'une  normale  à  cette  surface  la  rotation, 
toujours  perpendiculaire  à  la  vibration,  parallèle  à  la  surface,  est 
encore  proportionnelle  à  la  dérivée  par  rapport  à  la  normale  de 
la  vibration  résultante. 

Si  une  onde  incidente  et  l'onde  réfléchie  sous  une  incidence  de 
45**  se  superposent,  deux  cas  sont  à  distinguer  :  1°  vibrations 
parallèles  au  plan  d'incidence,  à  angle  droit  l'une  sur  l'autre,  non 
susceptibles  d'interférer;  les  rotations  sont  de  même  direction, 
perpendiculaires  au  plan  d'incidence  et  interfèrent,  elles  sont 
maxima  et  niinima  sur  des  plans  parallèles  à  la  surface;  2^  vibra- 
tions perpendiculaires  au  plan  d'incidence,  susceptibles  d'inter- 
férer; les  axes  de  rotation  dirigés  dans  le  plan  d'incidence  sont  à 
angle  droit,  et  la  rotation  résultante  a  une  valeur  moyenne  con- 
stante dans  tout  l'espace. 

Si  la  pellicule  est  sensible  aux  rotations,  et  non  aux  déplace- 
ments, les  expériences  de  M.  Wiener  donneront  un  ventre  à  la 
surface  de  l'argent,  et  les  vibrations  parallèles  au  plan  de  polarisa- 
tion; on  retombe  sur  les  conséquences  qu'on  peut  tirer  de  la 
manière  de  voir  de  M.  Poincaré,  ou  du  moins  d'une  des  hypo- 
thèses présentées  parce  savant. 

Dans  les  interférences  ordinaires,  ondes  pseudo-parallèles,  ces 
axes  font  le  même  angle  que  les  vibrations;  on  peut  dire  que  les 
rotations  interfèrent  comme  les  vibrations,  et  rien  n'empêcherait 
de  prendre  comme  mesure  de  l'intensité  une  quantité  proportion- 
nelle au  carré  de  la  valeur  moyenne  des  rotations.  L'extrémité  de 
Taxe  décrit  une  ligne  droite  quand  la  vibration  est  rectiligne,  une 
ellipse  quand  elle  est  elliptique;  les  rotations  se  propagent  avec 
la  même  vitesse  et  suivant  les  mêmes  lois  que  les  vibrations,  et  le 
calcul  montre  que  dans  les  milieux  isotropes  elles  satisfont  aux 
mêmes  écpiations  différentielles  que  les  vibrations  transversales. 
On  pourrait  donc  refaire  une  théorie  de  la  lumière,  en  attribuant 
aux  rotations  seules  les  phénomènes  lumineux,  se  baser  sur  la 
constance  de  la  vitesse  du  rayon  ordinaire  et  sur  les  propriétés 
de  la  tourmaline  pour  prétendre  que  la  rotation  doit  conserver 
une  orientation  constante  par  rapport  à  l'axe  et  lui  être  perpen- 
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(iiculairc,  ce  qui  mettrait  la  vibration  dans  le  plan  de  polarisation. 
Ce  ne  serait  qu^un  exercice  d'Analyse  roulant  sur  des  équivalences 
cinématiques;  on  s*explique  ainsi  comment  il  est  possible  de  se 
rendre  compte  d'un  très  grand  nombre  de  phénomènes  sans  spé- 
cifier la  direction  delà  vibration.  Mais  les  deux  hypothèses  cessent 
d'être  équivalentes  dès  que  l'on  introduit  des  considérations  mé- 
caniques et  qu'on  recherche  les  forces  mises  en  jeu  par  la  défor- 
mation du  milieu,  cejqui  est  indispensable  pour  édifier  une  théorie 
mécanique  de  la  réflexion  ou  de  l'influence  du  mouvement  de  la 
mati(Te  pondérable. 

V.  Pour  préciser  .le  sens  de  ces  expressions,  examinons  les 
formules  de  Fresnel  et  de  Neumann  pour  la  réflexion  ;  dans  les 
unes  (F),  la  continuité  est  admise  pour  la  composante  de  la  vibra- 
tion parallèle  à  la  surface;  dans  les  autres  (N),  pour  la  vibration 
elle-même.  C'est  ce  dernier  point  qui  a  séduit  quelques  esprits; 
mais,  si  l'on  examine  les  conséquences  de  ces  formules  pour  les 
rotations,  on  trouve  que  les  formules  (F)  établissent  la  continuité 
pour  la  rotation,  les  autres  (N)  pour  la  composante  normale  de 
cette  rotation  seulement;  l'équivalence  au  point  de  vue  cinéma- 
tique est  rétablie.  On  peut  établir  ce  point  par  vérification  directe, 
mais  la  démonstration  suivante  a  l'avantage  de  montrer  la  néces- 
sité de  cette  équivalence.  Si  a,  t,  c  sont  les  composantes  de  la 
rolalion  (doublée),  on  a  par  définition 

(I) 


(•>. 


)  I 


dw 

dv 

a  —   T— 

Oz' 

du 

dw 

^^  ôz 

dx 

âv 

du 

dx 

""^' 

<'t  en  même  temps,  pour  chaque  milieu, 

^  /  j  ^"tz^u  _  db        de 

*  X^  ~~  dl"  dy  ' 

,•  4*^'^  _  àc        da 

X*      ~~  dx       dz' 


(( 


)  I 


4  7:*  w       da        dû 


X*  dy        dx 

Soit  ^  rz:  o  la  surface  réfléchissante;  si  u  et  i^  sont  continus,  les 
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rotations  a,  b  restent  finies  et  c  est  fini  et  continu  des  deux  côtés 

de  la  surface;  si  de  plus  w  est  continu,  t-j  est  discontinu  et  a  et  & 

le  sont  aussi  (6)  (formules  de  Neumann),  tandis  que  si  w  est 

discontinu,  mais  ^  ou  n^w  continu,  a  et  b  seront  également  con- 
tinus. 

La  difficulté  du  problème  de  la  réflexion  est  la  suivante.  Les 
physiciens  répugnent  à  toute  théorie  dans  laquelle  interviennent 
des  ondes  longitudinales,  soit  ordinaires  (Thomson),  soit  évanes- 
centes  (Gauchy),  et  d'un  autre  côté  les  conditions  mécaniques 
(égalité  des  déplacements  et  des  forces  élastiques)  de  la  réflexion 
ne  peuvent  être  remplies  si  l'on  ne  fait  pas  intervenir  ces  ondes; 
cette  difficulté  disparaît  si  l'on  admet  que  les  propriétés  du  milieu 
vibrant  ne  changent  pas  brusquement,  mais  rapidement  au  voisi- 
nage de  la  surface  réfléchissante. 

Cette  hypothèse  mécanique  faite,  les  w,  i^,  tr,  *«,  6,  c  doivent 
rester  finis,  mais  peuveïit  éprouver  des  variations  rapides  dans 
l'épaisseur  de   la   couche  de   passage.  Les  équations  (i)  et  (2) 

1  dv    Ou  ^   .  i-»    •        ï        »    1* 

montrent  alors  que   -  »  t-  doivent  rester  nnis,  c  est-a-dire  que  u 

et  p  doivent  être  continus  [et  par  suite  c  à  cause  de  (3)],  mais 

aucune  condition  nV*n  résulte  pour  -  -  ;  rien  ne  s'oppose  donc  à  la 

discontinuité  de  (V  admise  par  Fresnel;  les  équations  (4),  (5)  et 
(6),  qu'on  suppose  s'appliquer  dans  la  couche  de  passage,  exigent 
que  a  et  b  soient  aussi  continus;  on  retrouve  ainsi  les  valeurs  de 
Fresnel,  et,  en  les  introduisant  dans  l'équation  des  forces  vives, 
on  voit  que  celle-ci  ne  peut  être  vérifiée  qu'en  supposant  la  den- 
sité proportionnelle  à  n^  ou  l'élasticité  la  même  dans  les  deux 
milieux.  Cette  hypothèse  a  d'autant  plus  de  valeur  que,  en  suppo- 
sant à  la  couche  de  passage  une  épaisseur  finie,  mais  très  petite  par 
rapport  à  la  longueur  d'onde,  on  en  conclut  les  formules  de  la 
réflexion  elliptique,  avec  un  coefficient  d'ellipticité  inversement 
proportionnel  à  la  longueur  d'onde. 

Les  équations  (4),  (5),  (6)  ne  sont  que  la  transformation  des 
équations  des  petits  mouvements  des  solides  élastiques  dans  les- 
quelles on  suppose  (A -H  2[jl)  r^r  o  (•);  dans  ce  cas  les  équations 


(*)  On  écrit  A  pour  qu'il  n'y  ait  pas  de  confusion  avec  la  longueur  d'oncle. 
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générales  prennent  Ja  forme 

,   ,  d^u  fàb       ùc\ 

Supposer  qu'elles  s'appliquent  encore  dans  la  couche  de  passage, 
c'est  supposer  implicitement  que  les  réactions  élastiques  y  sont 
régies  par  les  mêmes  lois  que  dans  un  milieu  homogène  et  iso- 
trope, que  le  coefficient  [x  y  est  constant,  et  que  si  la  longueur 
d'onde  X  varie  dans  (4),  (5),  (6),  c'est  la  variation  de  p  seule  qui 
en  est  cause  ;  il  est  donc  naturel  de  retrouver  explicitement  l'éga- 
lité de  l'élasticité,  et  la  variation  de  la  densité,  quand  on  examine 
les  conséquences  tirées  de  ces  équations. 

On  pourrait  retrouver  les  formules  de  Neumann,  en  admettant 
que  dans  la  couche  de  passage  les  équations  à  satisfaire  sont 

^     ^  ^  dt^     "      àz  ày     ' 

Aials  ces  équations  ne  sont  pas  celles  qui  conviendraient  à  un  mi- 
lieu dont  l'élasticité  serait  variable  et  la  densité  constante,  ainsi 
qu'on  peut  s'en  convaincre  en  remontant  à  l'origine  de  ces  équa- 
tions et  faisant  dans  les  expressions  des  N|,  ï/  (*),  A  -I-  2[jl  =  o, 
^t  UL  variable. 

On  conclut  de  là  que  les  équations  (8)  n'ont  pas  de  raison 
d'hêtre  mécanique  dans  la  théorie  de  l'éther  élastique;  l'hypothèse 
de  la  couche  de  passage  ne  donne  de  résultats  conformes  à  l'expé- 
rience qu'à  la  condition  de  l'appliquer  à  l'éther  de  Fresnel,  c'est- 
à-dire  à  un  fluide  dont  l'inertie  apparente  seule  est  modifiée,  dans 
les  corps  transparents,  par  la  présence  de  la  matière  pondérable. 
C'est  encore  par  des  considérations  mécaniques,  tirées  des 
conditions  à  remplir  à  la  surface  de  deux  milieux  transparents, 
que  Ton  peut  arriver  comme  au  §  II  à  faire  un  choix  entre  les 
deux  directions  admissibles  a  priori  pour  la  vibration  dans  la 
lumière  polarisée. 

Dans  la  théorie  électromagnétique  de  la  lumière,  les  relations 
entre  les  courants  dans  le  diélectrique  et  la  force  magnétique 
sont  de  la  même  forme  que  les  relations  entre  la  vibration  et  la 
rotation  dans  la  théorie  actuelle  des  ondulations;  et  s'il  n'y  a  pas 


(')  Voir  Lamé  ou  Vioîlo  {loc.cit.). 
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la  même  ambiguitc'»,  c'est  qu'on  esl  fixé  par  les  hypothèses  fonda- 
mentales aussi  bien  sur  le  rôle  des  appareils  récepteurs  que  sur 
les  conditions  à  la  surface  des  conducteurs. 

Pendant  l'impression  de  cette  Note,  M.  Poincaré  a  fait  à  l'Aca- 
démie une  Communication  où  il  conteste  la  valeur  des  raisonne- 
ments employés  ci-dessus,  §  II. 

Il  montre,  en  complétant  le  second  membre  de  l'équation  (8), 
par  des  termes  impliquant  un  frottement  intérieur  ou  une  \îs- 
cosité  dans  le  milieu  vibrant,  que  l'on  peut  concilier  la  présence 
d'un  ventre  à  la  surface,  avec  un  pouvoir  réflecteur  énergique;  en 
effet,  les  forces  mises  on  jeu  par  la  viscosité  dépendent  des  vitesses 
relatives  des  points  du  milieu,  et  non  plus  de  leurs  vitesses  ab- 
solues (ou  relatives  à  la  matière  pondérable);  si  ces  vitesses  rela- 
tives sont  faibles,  ce  qui  aura  lieu  si  la  longueur  d'onde  ou  la 
vitesse  de  propagation  dans  le  milieu  est  grande,  on  comprend  que 
l'énergie  absorbée  par  cette  viscosité  puisse  être  faible.  D'où  une 
conception  tout  à  fait  différente  de  l'ensemble  des  phénomènes 
lumineux  :  au  lieu  d'un  élhcr  unique,  gêné  dans  ses  mouvements 
par  l'inertie  de  la  matière  pondérable  qu'il  entraîne  partiellement 
et  le  frottement  (ju'elle  exerce  sur  lui,  il  faudrait  concevoir  autant 
de  fluides  différant  par  leur  élasticité  et  leur  viscosité  qu'il  existe 
de  corps  différents. 

Aussi,  tout  en  contestant  la  valeur  démonstrative  absolue  des 
arguments  présentés  à  l'appui  de  la  théorie  de  Fresnel,  M.  Poin- 
caré reconnaît  qu'elle  est  plus  simple  et  plus  satisfaisante. 


SUR  LA  BESISTANGE  ÉLECTRIQUE  Dïï  BISMUTH  DAHS  UV  CHAMP 

MAGNÉTIQUE  (  i  )  ; 

Pau  m.  a.  LEDUC. 

.T'ai  montré,  il  y  a  quelques  années,  que  la  résistance  électrique 
du  bismuth  se  trouve  considérablement  augmentée  quand  on  place 
ce  métal  dans  un  champ  magnétique  puissant. 


(')  Voir  Journal  de  Physique,  mars  1886  et  avril  1887,  et  Comptes  rendus 
des  séances  de  l'Académie  des  Sciences  y  17 -novembre  1890. 
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L'accroissement  z  que  présente  l'unité  de  résistance  en  péné- 
trant dans  un  champ  de  valeur  M  est  donné  par  Téquation 

(i)  z^-^^z  —  aM'  — o, 

dans  laquelle  a  et  ^  sont  des  constantes,  du  moins  si  la  tempéra- 
ture ne  varie  pas.  Cette  conclusion  fut  le  résultat  de  nombreuses 
expériences  faites  à  la  température  ordinaire,  c'est-à-dire  à  des 
températures  pouvant  différer  de  io°  d'un  jour  à  l'autre  suivant 
la  saison,  mais  à  peu  près  constantes  pendant  une  série  de  me- 
sures. 

Ce  n'est  qu'en  juillet  1887  qu'une  nouvelle  expérience,  faite 
sur  un  échantillon  déjà  étudié  en  février  1886,  me  fît  soupçonner 
l'influence  de  la  température,  que  M.  van  Aubel  a  mise  en  évi- 
dence en  1888.  J'ai  dû  interrompre  mes  expériences  à  cette 
époque,  pour  ne  les  reprendre  qu'en  1890. 

J'ai  étudié  des  échantillons  préparés  de  trois  manières  diffé- 
rentes : 

1°  Les  lames  destinées  à  l'étude  du  phénomène  de  Hall  dont  il 
a  déjà  été  question  dans  ce  Journal  ; 

2**  Des  filaments  obtenus  par  l'électrolyse  du  nitrate  acide  ou 
du  citrate  ammoniacal  ; 

3°  Des  fils  obtenus  en  coulant  le  bismuth  dans  des  tubes  de 
verre  contournés  en  double  spirale  et  portés  au  bain  d'huile  à 
280°  environ. 

Un  intérêt  tout  particulier  s'attache  à  l'étude  de  ces  deux  der- 
nières sortes  parce  qu'elles  se  prêtent  parfaitement  à  la  mesure 
des  champs  magnétiques.  Je  ne  reviendrai  pas  cependant  sur  les 
détails  de  leur  préparation  (  Thèse  de  Doctorat,  \  888,  et  Bulletin 
des  Sciences  physiques,  1889).  Je  vais  passer  rapidement  en  revue 
les  résultats  qu'elles  m'ont  fournis. 

1.  Bismuth  électrolytique.  —  J'ai  étudié  à  la  température 
ordinaire  une  vingtaine  de  filaments  {Jig.  i)  obtenus  dans  des 
conditions  presque  identiques.  Le  bain  galvanoplastique  était 
préparé  en  dissolvant  loos""  de  nitrate  de  bismuth  cristallisé  dans 
2006^  d'eau  acidulée  par  iS^*^  à  i8s'"  d'acide  azotique  pur.  Le  cou- 
rant était  produit  par  un  ou  deux  éléments  de  Daniell  et  le  dépôt 
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reçu  par  une  plaque  médiocrement  conductrice  formée  de  |  d^a 
plombagine  et  ^  de  stéarine,  partiellement  recouverte  de  vernis  à 
la  gomme  laque. 

Le  dépôt  est  d'autant  plus  grenu  et  aussi  d'autant  plus  sensible 
à  l'action  du  cliamp  magnétique  qu'il  s'est  effectué  plus  rapide- 
ment. Il  devient  très  lisse  et  brillant,  mais  l'action  du  magnétisme 
est  30  à  22  fois  moindre  si  l'on  électrolyse  le  citrate  au  moveo 
d'un  seul  élément  de  Danicit.  Il  faut  dans  ce  cas  plus  de  vingt- 
quatre  heures  pour  obtenir  un  Clament  maniable,  c'est-à-dire 
ajant  au  moins  o°"°,i  d'épaisseur. 
Fig.  I. 


On  aura  une  idée  de  la  grandeur  du  phénomène  en  examinant 
les  nombres  suivants  extraits  d'une  expérience  faite  à  t6°  sur  un 
échantillon  dont  la  résistance  à  celte  température  était  de  ©""""jâgi 
hors  du  champ  (s  est  exprimé  en  millièmes)  : 

M.  abservé.  calculé.  DilTércnce. 

1800  -ii                 ai, 6                       -1-1,4 

3770  Ho               80                            o 

59,70  i3î  |3C,2                     — I  ,a 

«700  196  194,3                     -^-'i7 

6960  y.oi  '205,1                     —1,1 

La  courbe  qui  relie  ces  résultais  est  bien  représentée  par  l'é- 
quation (i)  si  l'on  donne  aux  coefficients  les  valeurs 


On  voit  en  cflet  que  les  valeurs  de  s,  calculées  au  moyen  de  la 
formule 


■=va/- 
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diffèrent  en  général  de  la  valeur  observée  de  moins  de  1,4?  ce  qui 
correspond  à  une  erreur  de  jj^  d'ohm  sur  la  mesure  de  la  varia- 
tion de  résistance.  Je  ne  pouvais  désirer  mieux,  car  je  ne  me- 
surais les  résistances  qu'à  ^ôVô  d'ohm  près.  Nous  y  reviendrons 
ultérieurement.  • 

11  n'est  pas  possible  d'obtenir  deux  échantillons  identiques;  il 
faut  donc  s'attendre  à  voir  varier  ces  coefficients  d'un  échantillon 
à  l'autre.  J'ai  trouvé  en  effet  pour  des  filaments  préparés  de  la 
même  manière  des  valeurs  des  coefficients  dont  la  différence  attei- 
gnait 20  pour  100. 

Influence  de  la  température.  —  Plus  récemment  j'ai  examiné 
l'influence  de  la  température  sur  l'un  de  ces  filaments;  mais, 
comme  celui-ci  était  fixé  sur  ébonite  au  moyen  de  gomme  laque, 
je  n'ai  pas  pu  dépasser  la  température  de  45°. 

Pour  cet  échantillon,  le  rapport  —  des  valeurs  de  5  à  /°  et  o® 

pour  un  même  champ  magnétique  varie  fort  peu  avec  l'intensité 
<le  ce  dernier,  et  pour  M  =  7000  C.G.S.  la  variation  de  z  entre  o" 
^t  45**  est  bien  représentée  par  la  formule 

(^)  Zt  =  Zfi{i  —  OjOiogi -+-o,oooo35/*). 

On  voit  qu'au  voisinage  de  i5**  z  varie  de  i  pour  100  par  degré 
^Onligrade. 

Remarque.    -  Je  n'ai  pas  cherché  à  comparer  entre  eux  à  ce 
I^cinl  de  vue  les  divers  échantillons  électrolytiqucs  que  j'avais  à 
*^a  disposition,  à  cause  des  limites  par  trop  resserrées  entre  les- 
quelles je  pouvais  faire  varier  la  température.  Toutefois  on  sera 
J^orté  à  admettre  par  ce  qui  va  suivre  que  la  formule  (2)  repré- 
sente bien,  avec  des  coefficients  peu  différents  de  ceux  qui  s'y 
t-rouvent,  l'influence  de  la  température  sur  la  valeur  de  z  pour  le 
Lismuth  électroly tique  en  général.  Cela  présente  un  certain  intérêt 
5IU  point  de  vue  de  la  mesure  des  champs  au  moyen  de  la  variation 
de  la  résistance  du  bismuth;  car  il  suffira  de  déterminer  les  para- 
mètres a  et  3  par  deux  expériences  faites,  à  i5°  par  exemple,  dans 
deux  champs  connus,  puis  de  calculer  la  valeur  du  champ  étudié 
par  la  formule 


dans  laquelle 

Bien  que  l'on  puisse  faire  mieux,  ainsi  que  nous  le  verrons  plus 
loin,  les  erreurs  qui  résulteront  de  l'application  de  cette  formule 
entre  io°  et  2u°  ne  dépasseront  pas  en  général  quelques  mil- 
lièmes, 

II.  Spirales.  —  J'ai  pu  étudier  beaucoup  plus  longuement  les 
spirales  (Jiff.  2)  obtenues,  comme  je  l'aî  dit,  en  coulant  du  bis- 
mulh  fondu  dans  un  tube  neuf  porté  à  -iSo",  puis  le  laissant  se 
refroidir  lentement. 

Fig.  a. 


Le  fil  métallique  ainsi  préparé  a  un  diamètre  de  o""",  5  à  1"""; 
sa  longueur  peut  atteindre  80™  sans  que  la  largeur  de  la  spirale 
dépasse  5'^™.  On  obtient  facilement  une  résistance  de  plusieurs 
ohms  qui  peut  se  loger  dans  un  champ  de  faibles  dimensions  et 
par  suite  d'une  grande  intensité. 

J'ai  examiné  en  juin  1886  trois  spirales  préparées  au  moyen 
d'un  môme  lingot  de  bisniutb  du  commerce. 

]..es  valeurs  de  ::  sont  toujours  données  par  l'équation  (1);  mais 
les  coefiiîcients  a  et  ^  n'ont  plus  les  mêmes  valeurs  que  pour  les 
échantillons  électrolyliques,  et  d'ailleurs  ces  coefficients  diffcrcni 
d'un  échantillon  à  l'aulre. 

En  moyenne, 

X  -■  OjOuogS,  fi  -   108. 
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Ces  fils  de  bismiilli  sont  notablement  moins  sensibles  que  les 
Glaraenis  électrolj'tiques  à  l'aclion  des  champs  magnétiques 
élevés.  On  en  peut  juger  par  la  valeur  du  coerficîent  angulaire  de 
l'asj'mptote  (v''*)  q"'  mesure  à  peu  pn'S  la  sensibilité  ^^  pour  ces 
derniers. 

La  moyenne  des  valeurs  de  y^x  est  ici  o,o3 1 ,  tandis  qu'elle  était 
o,oj2  pour  les  filaments  électroljliques. 

11  convient  d'ajouter  qu'au  contraire  dans  un  champ  inférieur 
ï  {000  C.G.S.,  la  valeur  de  z  est  à  peu  près  la  même  pour  les 
échantillons  des  deux  sortes  et  quelquefois  supérieure  pour  les 
fils  en  spirale  ;  les  hyperboles  n'ont  pas  la  même  forme. 

Influence  de  la  température.  —  J'ai  étudié  longuement  sur 

Fig.  X 


CCS  spirales  rinfliiencc  de  la  lempéraiure.  A  cet  elTet  je  les  ai  en- 
fermées dans  une  éiuve  à  double  enveloppe,  une  sorte  de  boite 
divisée  en  trois  compartiments  par  deux  cloisons  perpendiculaires 
à  la  plus  petite  dimension.  Cetlc  boîte  {Jig-  3),  enveloppée  dans 
/.  de  Phx$.,  a*  série,  l.  X.  (Mars  1891.)  9 
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un  double  manchon  de  flanelle,  peut  se  placer  entre  les  sarfaces 
polaires  de  Télectro-aîmant  de  Faraday  rapprochées  à  a*". 

On  voit  sortir  par  les  tubulures  A  et  B  les  fils  de  platine  soudés 
au  bismuth  par  fusion  qui  servent  à  introduire  celui-ci  dans  un 
pont  de  Wheatstone.  Le  courant  d'eau  ou  de  vapeur  (*)  destiné  à 
maintenir  le  métal  à  température  constante  est  introduit  par  la 
tubulure  supérieure  C  et  sort  en  D. 

La  température  est  mesurée  par  un  thermomètre  introduit  par 
la  tubulure  E.  Son  indication  subit  une  correction  quelquefois 
importante  à  cause  de  la  portion  de  tige  sortant  de  la  boîte;  d'ail- 
leurs un  deuxième  thermomètre  placé  dans  l'eau  ou  la  vapeur 
avant  leur  introduction  dans  l'éluve  n'est  pas  toujours  d'accord 
avec  le  premier;  j'ai  ajouté  arbitrairement  à  la  première  tempé- 
rature le  tiers  de  la  difl'érence. 

Causes  d'erreur,  —  En  somme  je  considère  les  températures 
comme  connues  à  o",  a  près  au-dessous  de  100°,  et  à  i**  près  au 
voisinage  de  160®,  limite  de  mes  expériences.  Celte  précision  est 
largement  suffisante;  elle  correspond  à  une  approximation  supé- 
rieure au  5^  sur  la  valeur  de  z. 

Une  erreur  assez  considérable  sur  la  résistance  du  bismuth 
(o"'*™,oi  par  exemple)  peut  provenir  de  ce  que  les  connexions 
subissent  plus  ou  moins  l'influence  de  l'étuve;  car  on  ne  peut 
faire  à  ce  sujet  qu'une  correction  approximative.  Mais  il  n'en  ré- 
sulte pour  la  valeur  de  z  qu'une  erreur  relative  sensiblement  con- 
stante et  qui  n'atteint  pas  ^  aux  températures  élevées. 

Les  résistances  sont  mesurées  au  moyen  d'une  boîte  à  pont 
(d'Elliot)  qui  ne  peut  donner  que  les  millièmes  d'ohm;  l'équilibre 
du  pont  est  constaté  au  moyen  d'un  électromètre  capillaire.  A  la 
rigueur  on  peut  apprécier  les  -^^  et  connaître  la  variation  z  à 
j^  d'ohm  près.  Une  précision  plus  grande  serait  illusoire,  car  la 
résistance  totale  varie  souvent  de  plus  de  -~ôq  ^'ohm  pendant  une 
expérience,  tant  à  cause  des  refroidissements  accidentels  que  de  la 
chaleur  dégagée  dans  le  fil  par  le  courant  de  j^  d'ampère  environ 
qui  le  traverse  pendant  les  mesures  de  résistance,  c'est  à-dire 
d'une  manière  intermittente. 


(•)  J'ai  employé  l'eau  à  diverses  tempéra  lu  rcs  et  les  vapeurs  d'alcool,  d'eau, 
d'alcool  amylique,  d'essence  de  térébenlliine  et  d'huile  lourde  de  houille. 
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Enfin  certaines  erreurs  peuvent  entacher  la  valeur  du  champ. 
Celui-ci  a  été  bien  étudié  autrefois  au  moyen  de  l'appareil  mano- 
iïïélrique  antérieurement  décrit.  Les  courbes  que  j'ai  relevées 
font  connaître  sa  valeur  à  10  unités  près. 

Je  détermine  avec  une  précision  plus  que  suffisante  (o*"'p,oi) 

'e  courant  excitateur  en  mesurant  la  différence  de  potentiel  qu'il 

produit  entre  deux  points  d'une  barre  cylindrique  de  maillechorl 

'ïiie  de  6™™  de  diamètre  et  dont  la  résistance  entre  ces  deux  points 

est  o'-^^^joS. 

«Mais  la  température  du  noyau  et  par  conséquent  sa  perméabilité 
"Magnétique  varient  d'une  manière  inconnue;  d'où  une  incertitude 
sur  la  valeur  de  M.  Pour  atténuer  cet  inconvénient,  j'ai  évité 
^^ifant  que  possible  de  faire  passer  pendant  longtemps  des  cou- 
''^nis  de  grande  intensité  (20  ampères)  et  j'ai  opéré  en  faisant 
^^ginenter  d'abord,  puis  diminuer  le  champ.  Jl  suffit  de  repré- 
senter les  résultats  par  une  courbe  pour  obtenir  une  moyenne  en 
S^néral  très  bonne,  ainsi  qu'on  le  verra  plus  loin. 

La  valeur  du  champ  dans  les  conditions  ci-dessus  est  à  peu  près 
^n  raison  inverse  de  la  distance  des  surfaces  polaires;  elle  varie 
't^gèrement  quand  on  s'approche  des  bords;  mais  j'ai  maintenu 
^es  surfaces  à  une   distance   invariable  au   moyen  de  cales  qui 
^Servent  à  cet  usage  depuis  1884,  et  chaque  échantillon,  qui  n'oc- 
rupait  d'ailleurs  que  Ja  partie  centrale  et  sensiblement  uniforme 
du  champ,  est  resté  exactement  dans  la  même  position  pendant 
toute  la  durée  des  expériences  qui  le  concernaient.  Les  résultats 
obtenus  sur  un  même  échantillon  sont  donc  absolument  compa- 
rables entre  eux. 

Loi  dit  phénomène,  — Je  donne  ces  détails  afin  de  montrer  que 
la  formule  hyperbolique  (1),  malgré  son  origine  purement  empi- 
rique, représente  le  phénomène  exactement  et  non  d'une  manière 
approximative,  et  j^insiste  d'autant  plus  que  cette  loi  a  été 
contestée  (sans  preuves,  il  est  vrai)  et  que  d'autres  lois  non  moins 
«Mnpiriques  ont  été  formulées  depuis  que  j'ai  fait  connaitr*  celle-là. 

Ainsi,  M.  (joldhammer  ('),  dont  les  expériences  ont  été  faites 
au-dessous  de  i5oo  C.G.S.,  trouve  que  «  z  est  proportionnel  au 


(')  Annalen  cier  Physik  und  C hernie,  Vol.  \XXVI;  1889. 
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carré  de  la  valeur  du  champ  ».  Les  nombres  observés  présenlen  i. 
d'ailleurs  couramment  des  écarts  de  4  ^  ^  pour  loo  de  part  et 
d'autre  des  nombres  calculés,  et  l'écart  dépasse  quelquefois 
10  pour  loo. 

Il  faut  observer  que  celle  loi 

(3)  -3  =  KM«, 

quand  même  elle  serait  bien  vérifiée  pour  les  faibles  valeurs  du 
champ,  doit  être  considérée  comme  un  cas  particulier  de  la  for- 
mule (i).  En  effet,  si  l'on  développe  celle-ci,  on  trouve 

(  î  )  ;;  =  I  Mî  —  |-  M^-\-  2  ^  M«  — .  .  . , 

qui  pour  les  faibles  valeurs  de  M  peut  se  réduire  à  (3),  avec  une 
valeur  de  R  voisine  de  ?j  (M. 

Les  résultats  de  M.  Goldhammer,  ceux  du  moins  pour  lesquels 
l'erreur  relative  n'est  pas  trop  considérable,  c'est-à-dire  qui  cor- 
respondent à  des  champs  compris  entre  5oo  et  i5oo  C.G.S.,  sont 
mieux  représentés  par  la  formule  hyperbolique  que  par  la  para- 
bole (3). 

Les  expériences  de  WM.  Lenard  et  Howard  (^)  sont  bien  re- 
présentées par  notre  formule  entre  4ooo  et  17000  G. G. S.  avec  les 

valeurs 

a  =  0,009.88,        p  =  2j8. 

L'écart  des  valeurs  de  z  dans  ces  limites  reste  <C  i;  mais  poul- 
ies faibles  valeurs  du  champ  il  atteint  dix  unités.  Les  données  me 
manquent  pour  rechercher  les  causes  de  celle  imporlante  diver- 
gence. 

Résultats  :  i"  Bis/nui  h  purissimuni.  —  Je  vais  maintenant  in- 
diquer les  résultats  que  j'ai  obtenus  en  juillet  dernier  sur  une 
spirale  dont  le  bismuth  a  été  préparé  spécialement  pour  moi  au 


(')  Ainsi,  pour  a  --  0,001  el  p  —  100,  soit  ^  —  lO"*,  et  pour  M  —  1000, 

K  —  rT,  —  10-»—  io-«  -i-  ">■  X  io-\  .  .=  0,9»  X  I0-^ 
(")  Electrotecfriische  Zeiischri/t,  BJ.  I\,  juillet  1^83. 
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moyen  du  sous-nîtrate  pharmaceutique.  Ce  sel  a  été  repris  j>ar 
Tacide  nitrique  pur;  puis  l'oxyde  précipité  par  rammoniaque  pure 
a  été  réduit  par  le  cyanure  de  potassium  pur;  mais  cette  réduc- 
tion a  été  opérée  dans  un  creuset  de  terre  réfractaire  auquel  le  mé- 
tal a  emprunté  une  quantité  appréciable  de  fer;  l'analyse  spectrale 
m'y  a  fait  reconnaître  des  traces  de  plomb.  Je  n'}'  ai  pas  trouvé 
trace  d'étain,  et  cependant  la  résistance  électrique  de  cet  échan- 
tillon présente  un  minimum  à  aS"  (*).  Elle  est  bien  représentée 
entre  0"  et  i5o°  par  la  formule 

Ce  métal  est  plus  ])ur  que  le  bismuth  du  commerce;  il  est  aussi 
))lus  sensible  au  magnétisme  que  les  échantillons  précédemment 
«'•Indiés. 

Ainsi  j'ai  trouvé  que  y/a  =  o,o'{7  à  18".  Celle  valeur  se  rap- 
proche beaucoup  de  celle  obtenue  par  MM.  Lenard  et  Howard 
(o,o536;  la  température  n'est  pas  précisée  :  elle  est  comprise  entre 
lo-'et  25«). 

Je  donne  ci-dessous  les  résultats  de  deux  expériences  faites, 
l'une  à  18**,  l'autre  à  loo**. 

I"  Expérience  à  iS**  : 


a  r=  o,oo22î, 

p  —  HJÔ 

• 

M. 

observé. 

calcule. 

Différence. 

680 

4,0 

3,8 

+0,2 

i5oo 

18,7 

17,8 

-f  0,9 

235o 

40,0 

40,4 

—0,4 

3o8o 

64,4 

G4:3 

-^0,1 

3750 

89,0 

88,7 

-ho,3 

45i3o 

106,0 

107,2 

-1,2 

5o8o 

139,2 

i1i,4 

—2,2 

G070 

182,0 

i83,o 

1,0 

G43o 

•;ioo,o 

198,4 

-,,6 

6770 

212,7 

2l3,  I 

-0,4 

7290 

237,3 

235,8 

hi,5 

7970 

'265,6 

265,8 

-0,2 

8470 

289,4 

288,0 

-M,4 

9000 

3ii,3 

3fi,7 

-0,4 

(*)  Ce  qui,  diaprés  M.  Righi,  serait  un  indice  certain  de  la  ]:rés:nce  de  l'élain. 
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2"  Expérience  à  loo" 

a  =  o,ooo55,         3  =  3oi. 

M.  observé.  calculi'.  Diiïcrcncc. 

2680                  i3,9.              12,5  -^-Oj7 

4620                 34,'^  34,7  — <>»'^ 

5730                5i,o  5i,o  0 

6910  70, ()  70.4  -!-(),>. 

7860  86, ()  87,0  -0,4 

Ainsi  que  je  Tai  dit  plus  haut,  la  variation  de  la  résistance  dans 
le  champ  est  tout  au  plus  connue  à  j^  d'ohm  près.  On  ne  peiil 
donc  connaître  la  valeur  de  z  qu'à  une  demi-unité  près,  et  les  ré- 
sultats obtenus  à  100"  coïncident  aussi  parfaitement  que  possible 
avec  ceux  que  donne  la  formule.  Les  diverses  causes  d'erreur  si- 
gnalées plus  haut  n'ont  pas  eu  d'influence  appréciable.  11  n'en  est 
pas  de  même  dans  l'expérience  faite  à  18";  mais  la  plus  grande 
erreur  absolue  ( — 9., 2  qui  ne  constitue  qu'une  erreur  relative  de 
1,5  pour  100)  s'explique  parfaitement  par  un  concours  fâcheux  de 
circonstances  et  particulièrement  par  une  élévation  fortuite  de 
température  ne  dépassant  pas  o",  f).  Il  faut  remarquer,  en  eflet, 
que  la  température  d'un  courant  d*eau  de  la  Ville  est  loin  d'être 
constante. 

J'ai  examiné  comme  plus  haut  les  valeurs  que    prennent  les 

quotients  ^  dans  des  champs  variés.  Pour  cet  échantillon,  ainsi 

que  pour  les  autres  spirales  que  j'ai  étudiées,  ■—  augmente  sensi- 

blcment  avec  la  valeur  du  champ.  On  peut  donc  dire  que  l'in- 
fluence de  la  température  diminue  à  mesure  que  le  champ  aug- 
mente. 

J'ai  exprimé  encore  z  en  fonction  de  z^. 

Dans  les  limites  de  température  où  j'ai  opéré,  la  formule  (2) 
s'applique  assez  bien,  si  l'on  donne  aux  coefficients  les  valeurs 

0,0101,  et  0,000029,  pour  un  champ  de  85oo  C.G.S. 
0,0107,  et  o,oooo32,  pour  un  champ  de  6)00  C.G.S. 
0,0114,         et        o,oooo35,       pour  un  champ  de  4000  C.G.S. 

au  lieu  de 

0,0109,         et        o,oooo35, 

qui  convenaient  à  Téchantillon  éleclrolvtiquc. 
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Les  courbes  de  la  fig,  4  montrent  les  vari<ations  de  z  avec  la 
température  pour  ces  diverses  valeurs  du  champ.  Mais,  comme  les 
coefficients  de  la  formule  (a)  changent  avec  la  valeur  du  champ, 
il  m'a  paru  plus  avantageux  de  déterminer  les  variations  des  coeffî- 
cienls  a  et  p  de  l'hyperbole  (i)  avec  la  température. 


J'indiquerai  d'abord  les  valeurs  de  ces  coefficients  pour  cinq 
températures  auxquelles  les  expériences  ont  élé  fort  prolongées. 


t.  i8«. 

aïo' 221 

y/aio' 47 

\ 263 


44%  7  ■ 
i43 

38 


273 


10 1°. 
55 

23 

3oi 


i3o«,8. 

33 

18 
3i8 


22 

i5 
342 


Les  valeurs  de  ^  sont  données  avec  une  approximation  suffi- 
sante par  la  formule 


(6) 


P  =  258 (l  H- 907. 10-*^  H- 723.  10-*/*). 


Un  plus  grand  intérêt  s'attache  au  paramètre  a,  parce  que,  d'une 
part,  il  est  mieux  déterminé,  et  que,  d'autre  part,  z  s'annule  en 
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même  temps  que  lui,  comme  on  le  voit  par  la  formule 


(7)  ^-/(jy -'"•-!• 

Les  valeurs  de  a.  lo'  sont  fournies  à  une  demi-unilé  près,  c'est- 
à-dire  au  degré  de  précision  que  comporte  la  détermination  même 
de  a  par  la  formule 

(8)  a.io«=  288,5(1—0,01455/-+-  808.  io-'<>—iG3. 10-3 /3). 

Mais  la  courbe  représentée  par  cette  équation  offre  vers  i65" 
une  inflexion  que  l'expérience  ne  justifie  pas  et  qui  paraît  peu 
probable.  D'après  cette  équation  a  s'annulerait  vers  209**. 

Nos  résultats  sont  tout  aussi  bien  représentés  par  l'équation  du 
quatrième  degré 

(9)  a.io5=  288,5(1  —  o,oiî5/-f-8i9.io-'/2-    194.10-9/^-r- i4'i.io-»*/^), 

qui  a  l'avantage  de  n'indiquer  de  point  d'inflexion  ni  de  maxima 
ou  minima  qu'au-dessus  de  i5oo**  ou  à  très  basse  température. 

D'après  cette  équation,  a  s'annulerait  vers  261**  de  mon  thermo- 
mètre à  mercure. 

Malgré  le  caractère  tout  à  fait  empirique  de  cette  fonction  et 
l'incertitude  qui  règne  sur  la  détermination  de  ses  coefficients 
(les  valeurs  de  a  n'étant  connues  elles-mêmes  qu'approximalive- 
ment),  je  considère  comme  certain  que  a  s'annule  et  que,  par 
conséquent,  V influence  du  magnétisme  s^ évanouit  au  point  de 
fusion  du  bismuth. 

Quoi  qu'il  en  soit,  la  résistance  Rjif  de  noire  échantillon  placé 
dans  un  champ  de  valeur  M  (le  plan  de  la  spirale  étant  normal 
aux  lignes  de  force),  à  la  température  t  comprise  entre  o"  et  itio*', 
peut  être  calculée  au  moyen  de  la  formule 

*  L      *^^"^      '  **^^  V    \  '^  /  J 

dans  laquelle  Rq  désigne  la  résistance  à  o"  hors  du  champ,  \  [x,  v 
sont  les  coefficients  de  la  formule  (5),  a  et  3  les  paramètres  cal- 
culés au  moyen  des  formules  (6)  et  (8). 

Il  est  probable  que  cette  formule  conviendrait  à  toute  tempéra- 
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lure  inférieure  au  point  de  fusion,  à  la  condition  de  remplacer  la 
formule  (8)  par  la  formule  (9)  et  de  faire  subir  aux  coefficients 
Je  légères  modifications. 

'2'*  Bismuth  ordinaire.  —  J'ai  examiné  plus  sommairement  les 
autres  spirales.  Les  courbes  qui  représentent  les  variations  de  z 
avec  la  température  pour  diverses  valeurs  du  champ  ont  le  même 
aspect  que  celles  de  la  Jiff,  4,  mais  ne  leur  sont  pas  identiques. 

Il  serait  sans  intérêt  de  donner  ici  les  équations  de  ces  courbes 
ou  d*examiner  comme  plus  haut  les  variations  de  a  avec  la  tempé- 
rature. 

Les  conclusions  générales  sont  d'ailleurs  les  mêmes;  les  difie- 
renées  ne  portent  que  sur  les  valeurs  des  coefficients. 

Je  remarquerai  seulement  que  l'infériorité  relative  de  ces  spi- 
rales de  bismuth  moins  pur  s'atténue  à  mesure  que  la  température 
s'élève,  de  telle  sorte  que  vers  i5o"  elles  ne  sont  guère  moins  sen- 
sibles à  l'action  du  magnétisme  que  la  première. 

Application  à  la  mesure  des  champs.  —  La  mesure  des 
champs  magnétiques  au  moyen  de  la  résistance  du  bismuth  exige- 
rait, pour  être  exacte,  d'après  ce  que  nous  venons  de  voir,  le  cal- 
cul des  valeurs  de  a  et  ji  au  moyen  des  formules  (6)  et  (8),  et  par 
suite  la  détermination  des  coefficients  de  ces  formules  par  toute 
une  série  d'expériences  à  des  températures  variées. 

Mais  dans  les  applications  techniques,  où  cette  méthode  peut 
surtout  rendre  des  services,  une  aussi  grande  j)récision  est  fort 
inutile.  D'ailleurs  les  mesures  se  feront  généralement  à  des  tem- 
pératures comprises  entre  des  limites  assez  étroites,  de  10"  à  20** 
par  excMuple. 

Dans  ces  conditions,  les  variations  de  a  rt  ji  peuvent  s'exprimer 
par  des  formules  binômes. 

Ainsi,  il  suffira  de  prendre  pour  la  spirale  ci-dessus  étudiée 

a  --  o , oo'i'J  I  [  I  —  u  ,0 1 53  i  /  —  I  "O I , 
3--     uG-2     [i-i-o,ooiM/  —  ï5)], 

(le  sorte  que  la  tare  d'un  fil  de  bismuth  destiné  à  cet  usage  ne  né- 
cessitera que  quatre  bonnes  mesures  de:;  faites  dans  deux  champs 
connus,  à  10"  et  à  20"  par  exemple. 
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Application  au  phénomène  de  Hall  (*).  —  J'ai  dû  me  pré- 
occuper dans  Tétude  de  ce  phénomène  de  rinfluence  du  magné- 
tisme et  de  la  température  sur  la  résistance  du  bismuth.  J'ai 
admis  provisoirement,  au  début,  Tindépendance  des  deux  eOfets; 
il  est  facile  de  faire,  d'après  ce  qui  précède,  la  correction  conve- 
nable. J'écrivais,  en  effet,  l'expression  de  la  déviation  des  lignes 
équipotentielles 

_  KM(r  —  «M  -^  3M«)ri  -4-  mt  —  nt^) 

dans  laquelle  cp(M,  t)  ^rr  -rr^-  Celle  expression  est  fournie  par  la 

Ko 

formule  (lo),  et  l'on  peut  écrire 

KM(i  — gM  -4-pM^)(i-^P/-Q^M 


2000 


\iO  lOOO  \      \  2  / 


Les  coefficients  K,  a,  p,  P  et  Q  du  numérateur  ont  élé  déter- 
minés antérieurement.  Mais  j'avais  écrit  provisoirement  au  déno- 
minateur un  développement  parabolique  du  troisième  degré  qui  re- 
présentait assez  bien  mes  expériences  dans  certaines  limites.  La 
correction  consistera  donc  à  remplacer  ce  développement  par  celui 
qui  précède,  et  l'on  ne  devra  pas  oublier  que  les  coefGcienls  a, 
et  ji|  sont  les  paramètres  de  l'hyperbole  étudiée  plus  haut,  va- 
riables avec  la  température. 

Cela  n'infirme  aucun  des  résultats  que  j'ai  obtenus  dans  cette 
étude  du  phénomène  de  Hall  à  la  température  ordinaire. 


HOTE  SUR  LA  PHOTOMÉTRIE; 
Par  m.  L.  HOULLEVIGUE. 

Les  actions  qui  s'exercent  en  raison  inverse  du  carré  des  di- 
stances peuvent  toujours  donner  naissance  à  la  considération  d'un 
potentiel,  qui  permet  de  traiter  simplement  un  certain  nombre  de 


(')  Voir  Journal  de  Physique,  mars  i88<». 
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problèmes.  Celte  notion,  introduite  en  photométrie,  peut  égale- 
ment V  rendre  quelques  services,  comme  nous  allons  le  montrer. 
Soient  un  point  P  de  l'espace,  et  un  certain  nombre  de  sources 
lumineuses  d'intensités  I,  F,  F,  ...,  situées  à  des  distances  r,  r\ 
/, ...  du  point  P.  Nous  définirons  le  potentiel  lumineux  au  point  P 
par  la  relation  (  *  ) 

Immédiatement,  nous  établirons  la  proposition  suivante  : 

Véclairemcnt  sur  un  élément  plan  mené  par  un  point 
donné  P  perpendiculairement  à  une  direction  donnée  PN  est 
ègaly  au  signe  près^  à  la  dérivée  par  rapport  à  cette  direction 
du  potentiel  lumineux  au  point  P. 

En  effet,  on  a,  P  et  P'  étant  des  points  infiniment  voisins  sur  Li 

direction  PN, 

SoitPFr^d^/i 

dn  "~      JU  /•-  du 

Or  -~  est  l'éclairemenl  sur  un  élt^nenl  perpendiculaire  a  la  di- 

dr 
reclion  PI  qui  va  du  point  P  à  l'un  des  fo}'ers  lumineux  et  —.- 

n'est  autre  que  cosa,  a  étant  l'angle  de  ce  dernier  élément  avec 
l'élément  perpendiculaire  à  PN.  Donc,  d'après  la  loi  du  cosinus, 

—  cosa  représente  l'éclairement  envoyé  par  I  sur  ce  dernier  élé- 
ment. E  =  —  -j—  sera  donc  l'éclairement  total. 

an 

Si  donc  l'on  a  une  surface  quelconque,  éclairée  par  un  nombre 

quelconque  de  points  lumineux,  la  distribution  de  l'éclairement 

dS 
sur  cette  surface  sera  donnée  par  la  valeur  de  la  dérivée  —  -r- 


(')  Remarquons,  en  passant,  que  celle  fonction  V  (Jiiïèrc  essentiellement  du  po- 
tentiel véritable  en  ce  sens  qu'elle  a  les  dimensions  d'une  force  et  non  pas  d'un 
travail. 
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prise  par  rapport  à  la  normale  en  chacun  de  ses  points.  D^ailleurs 
on  sait  que 

an  ôx       ^   ôy        •  ôz 

a,  ji,  Y  étant  les  cosinus  directeurs  de  la  normale  à  la  surface  con- 
sidérée au  point  xyz. 

Proposons-nous,  comme  application,  de  trouver  la  répartition 
de  l'éclairement  sur  un  ellipsoïde  de  révolution  éclairé  par  un 
de  SCS  foyers.  Il  suffira,  bien  entendu,  de  traiter  le  problème  pour 
Tellipse  qui  constitue  la  section  méridienne  :  soit  donc 

b   , 

^        a^ 

Téquaiion  de  Tellipse  rapportée  à  ses  axes. 

Si  l'on  appelle  o>  Tangle  de  la  normale  au  point  xy  avec  l'axe 

Ox,  on  a 

I 

a  =  cos  0)  =  - -^==  < 

s/ \  -h  lang'to 
et  comme 

dx       a  Ja^  —  X* 
tango)  — —  = , 

"  dy  Ox 

bx 

De  même 


o         .  ai/a*  —  x^ 

p  =  sino)  =  — ^ 


La  fonction  V  a  pour  expression 

ï 


V=-- 


L'éclairement  au  point  xy  sera 

Ox        '  Oy 
expression  qui  se  réduit,  tous  calculs  faits,  ù 

E*  = , 

(a* — cj?)(a*-f-  car)* 
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L'étude  de  la  foDclion  E^  met  en  lumière  un  fuit  assez  inattendu. 

La  parlie  variable  de  sa  dérivée  est  — : r^  et  s*annule  pour 

x=  ~.  Donc  tant  que  -r—  <<''?  c'est-à-dire  quand  l'excentricité 

oc  oc 

de  Tellipsc  -  est  y>lj  l'éclairement,  maximum  aux  deux  extrémités 

de  grand  axe,  diminue  progressivement  à  mesure  que  l'on  s'aj)- 

proclie  de  la  région  définie  par  .r  =  -  —•  Si  au  contraire  l'excen- 

tricilé  est  <C  f ,  ce  minimum  ne  se  présente  pas,  et  l'éclairement 
varie  régulièrement  de  l'un  à  l'autre  sommet. 

Dans  le  cas  où  l'on  aurait  plusieurs  foyers  éclairants,  il  est  en 
général  plus  commode  de  former  la  valeur  de  E  pour  chacun 
d'eux,  et  d'ajouter  ensuite  ces  valeurs.  Ainsi,  pour  un  ellipsoïde 
éclairé  par  ses  deux  foyers,  la  répartition  de  l'éclairement  serait 
donnée  par  la  relation 

L/a* — ex  v/(a5-4-  cx)^        /(a*-H  cx)(a^ —  cxy 

La  méthode  que  nous  avons  exposée  permet  de  résoudre  une 
autre  catégorie  de  problèmes  : 

Etant  donnés  n  points  lumineux  définis  par  leurs  positions 
et  leurs  intensités,  tromer  les  surfaces  éclairées  suivant  une 
loi  donnée. 

On  résoudra  les  questions  de  ce  genre  en  exprimant  E  et —  -r- 

en  fonction  des  coordonnées  de  la  surface,  et  en  égalant  leurs 
valeurs. 

Exemple  :  Trouver  les  surfaces  de  révolution  uni/or mé ment 
éclairées  par  un  foyer  d^ intensité  \, 

Pour  trouver  la  courbe  méridienne  de  ces  surfaces,  prenons  des 
axes  rectangulaires  menés  par  le  point  en  question.  On  a 

V=:  ' 
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ri 


^-^-7---=T'  P  = 


dx 


En  remplaçant  les  quantités  par  leurs  valeurs  dans  l'expression 

a h  3^ h  E  =  o,  où  E  est  une  constante,  on  a«  tous  calculs 

ôx         ^   ojy 

faits, 

X  dy  —  y  dxy  =  -^{dx^-^  dy^)(x^'\- y^)^. 

Passons  aux.  coordonnées  polaires 

X  :•--  rcosO,         dx  —  cosO  dr  —  /•  sinO  rf6, 
j'  =  rsinO,         «?/ ==  sinO  rfr  ^  rcosô  rfO. 

On  a,  en  reniplacanl, 

/•»c/0«-^  -^  r^dr^ -\- r^  d^^ ), 

d^-    ^'  '•^'* 


0  -I-  C  -= 


1         /  li'.i 

r  dr 


\/'-l 


0    ;-  C  —  -  arc  siii  4  '"'^ 
jt  I 


t\ 


/îrr 


ï      . 


„  sin2(0  4-  C  ). 

Va 


C'est  l'équalicn  d'une  houcle  qui  se  ferme  au  point  considéré. 
Il  y  a  une  infinité  de  ces  boucles,  toutes  pareilles,  qui  correspon- 
dent aux  différentes  valeurs  de  C.  Les  surfaces  d'égal  éclairement 
sont  engendrées  par  la  rotation  de  ces  courbes  autour  d'un  axe 
mené  par  le  point  lumineux  considéré;  ces  courbes  ont  une  enve- 
loppe qui  est  le  cercle  de  rayon  r  =  l/|,;  cette  enveloppe   fait 

aussi  partie  du  lieu  cherché;  c'est  le  cercle  qu'on  considère  ordi- 
nairement comme  formant  la  solution  du  problème. 


BATELLI.  —  ÉVAPORATION  DE  L'EAU.  i3i 

An'ûelo  BATELLI.  —  Suli'   evaporazione  delF  acqua  c  del  terreno  uinido  (Sur 
l'cvaporalion  de  l'eau  cl  d'un  terrain  humide)  ;  Roma,  tipographia  Metastasio, 

1889. 

Dans  le  but  de  contribuera  réclaircissemenl  d'un  grand  nombre 
tlephénomènes  naturels,  Tauteura  institué  une  série  d'expériences 
pour  comparer  les  quantités  qu'évaporent,  pendant  le  même  temps 
et  à  surface  égale,  un  évaporomètre,  une  eau  stagnante  exposée  au 
soleil,  une  eau  stagnante  maintenue  à  l'ombre,  un  terrain  humide. 
Il  a  installé  a  la  campagne  plusieurs  grandes  cuves  de  3™  de  dia- 
mètre, enfoncées  dans  le  sol  et  placées  dans  diverses  conditions  : 
les  unes  renfermaient  de  l'eau  pure;  dans  les  autres,  également 
pleines  d'eau,  on  avait  tendu  vers  la  partie  supérieure  une  toile 
soutenue  par  un  réseau  de  flls  métalliques,  qui  portait  de  la  terre 
parfaitement  mouillée.  On  relevait  quatre  fois  par  jour  les  niveaux 
(le  l'eau  dans  les  diverses  cuves  au  mojen  de  dispositifs  faciles  à 
concevoir.  L'état  hygrométrique  était  déterminé  à  l'aide  d'un 
psychromètre,  et  la  vitesse  du  vent  enregistrée  par  un  anémo- 
mètre très  simple.  Les  observations  ont  été  poursuivies  pendant 
les  mois  d'août,  de  septembre  et  d'octobre  et  ont  conduit  l'auteur 
à  des  conclusions  que  nous  pouvons  résumer  de  la  façon  suivante  : 

i*'  Le  rapport  entre  la  quantité  d'eau  qu'évapore  un  terrain 
humide  et  celle  qu'évapore  une  surface  libre  stagnante  est  plus 
grand  que  l'unité  quand  la  température  de  l'air  est  croissante;  il 
est  plus  petit  que  l'unité  quand  la  température  est  décroissante. 
Ce  rapport  augmente  avec  la  vitesse  du  vent,  et,  toutes  choses 
égales  d'ailleurs,  avec  l'état  hygrométrique. 

2"  Le  rapport  entre  la  quantité  évaporée  par  une  surface 
libre  exposée  au  soleil  et  la  quantité  évaporée  par  une  surface 
libre  maintenue  à  l'ombre  est  plus  grand  que  l'unité,  non  seule- 
ment pendant  le  temps  que  dure  l'exposition  au  soleil,  mais  encore 
pendant  toute  la  durée  de  la  nuit  qui  suit;  ce  rapport  augmente 
rapidement  avec  la  température  de  l'air,  mais  diminue  quand 
croît  la  vitesse  du  vent.  Lucien  Poincaré. 
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,  Anoelo  BAITELLT.  —  Sullc  propricla  tcrmiclic  dci  vapori.  Parte  I  (Sur  les 
propriétés  thermiques  des  vapeurs.  !'•  Partie);  Mcmorie  délia  JReale  Acca- 
demia  délie  Scienze  di  Torino,  t.  XL;  iK()o. 

Il  Y  aurait  grand  intérêt  à  comparer  les  nombres  fournis  par 
Texpérience,  dans  les  mesures  relatives  aux  propriétés  des  va- 
peurs, et  les  valeurs  calculccs  par  la  Thermodynamique.  Celle 
comparaison  n*a  jamais  été  faite  bien  complètement,  comme  Tau- 
leur  s'atlache  tout  d'abord  à  le  démontrer  dans  un  historique  très 
complet  et  très  soigné.  Trop  rarement  on  a  cherché  à  opérer 
avec  des  corps  parfaitement  purs,  ou  tout  au  moins  avec  un 
échantillon  toujours  identique  de  la  substance  étudiée.  M.  Bal- 
lelli  rappelle  cependant  les  recherches  de  M.  Perot  et  les  beaux 
travaux  de  MM.  Cailletet  et  Mathias,  qui  ont  permis  des  vérifica- 
tions très  exactes  de  la  formule  de  Clapeyron. 

Pour  avoir  tous  les  éléments  nécessaires  à  une  étude  complète 
d'une  vapeur,  il  est  nécessaire  de  déterminer  : 

1°  La  loi  de  compressibilité  de  la  vapeur  depuis  l'état  gazeux 
jusqu'à  l'état  saturr; 

u"   La  loi  de  dilatation  ; 

.'V*  La  densité  de  la  vapeur  saturée  aux  diverses  températures; 
4"  La  tension  à  l'état  saturé  aux  diverses  températures; 
5"  La  densité  du   liquide  aux   diverses  températures  sous   la 
pression  de  sa  propre  vapeur; 

6"  La  chaleur  spécifique  de  la  vapeur  aux  diverses  tempéra- 
tures ; 

7"  La  chaleur  de  vaporisation  aux  diverses  températures; 
8"  La   chaleur   spécifique   du   liquide   aux    diverses    tempéra- 
tures. 

L'auteur,  qui  se  propose  de  déterminer  successivement  toutes 
ces  quanlités,  a  jusqu'à  présent  mesuré  les  quatre  premiers  élé- 
ments pour  de  l'éther  éthylique  très  soigneusement  rectifié;  cl 
c'est  le  résultat  de  ces  recherches  qu'il  a  consigné  dans  la  pre- 
mière Partie  de  son  Mémoire. 

Ces  mesures  se  ramènent,  en  somme,  à  l'évaluation  du  volume 
occupé  par  une  quantité  déterminée  de  vapeur,  sons  une  pression 
connue,  à  une  température  connue.  La  vapeur  est  contenue  dans 


PROPRIÉTÉS  THERMIQUES  DES  VAPEURS.  i33 

un  réservoir  en  verre  ;  ce  réservoir  est  formé  par  une  cloche  à 
parois  très  résistantes,  longue  de  65*^"  et  dont  le  diamètre  inté- 
rieur est  égal  à  i^™,5;  elle  est  divisée  en  millimètres  dans  le  sens 
de  sa  longueur,  et  est  soudée  à  son  extrémité  à  un  tube  de  verre 
de  6"*°*  de  diamètre,  long  de  75^",  qui  vient  s'emboîter  dans  un 
support  creux  en  bois  de  noyer.  Des  précautions  nombreuses, 
dans  le  détail  desquelles  il  est  impossible  d'entrer,  sont  prises 
pour  porter  la  vapeur  à  une  température  bien  déterminée  ;  on  se 
sert  à  cet  effet  de  courants  de  vapeur  de  divers  liquides  ou  de 
mélanges  réfrigérants.  Pour  obtenir  de  bons  résultats  et  avoir  une 
sensibilité  qui  n'aille  pas  en  diminuant  trop  rapidement  quand  la 
pression  croîtra,  il  sera  utile  de  pouvoir  à  volonté  augmenter  la 
quantité  de  vapeur  sur  laquelle  on  effectuera  les  mesures;  dans 
ce  but,  M.  Battelli  a  imaginé  un  ingénieux  système  de  fermeture 
permettant  de  donner  accès,  au  moment  opportun,  à  la  vapeur  du 
liquide  contenu  dans  des  ampoules  de  verre.  On  détermine 
exactement  le  moment  précis  où  la  saturation  de  la  vapeur  se 
produit,  grâce  à  un  système  de  petits  miroirs  d'acier  éclairant 
le  niveau  du  mercure  qui  sert  à  transmettre  la  pression^  Cette 
pression  est  produite  par  le  manomètre  même  qui  permet  de  la 
mesurer,  et  qui  est  formé  par  une  série  de  tubes  en  siphon,  de 
manière  à  former  un  seul  tube  plusieurs  fois  recourbé  ;  chaque 
siphon  contient  du  mercure  jusque  vers  le  milieu  de  sa  hauteur; 
les  branches  supérieures  sont  remplies  d'eau  ou  de  glycérine.  On 
sait  que,  dans  ces  conditions,  le  déplacement  de  la  hauteur  de 
l'extrémité  libre  de  la  dernière  colonne  sera  réduit,  comparative- 
ment à  celui  d'un  manomètre  à  air  libre,  dans  une  proportion 
facile  à  calculer;  Tauteur  a,  bien  entendu,  fait  toutes  les  correc- 
tions relatives  à  la  compressibilité  du  mercure,  de  l'eau  ou  de  la 
glycérine.  L'évaluation  du  volume  occupé  par  la  vapeur  dans  la 
cloche  se  fait  en  tenant  exactement  compte  du  ménisque  du  mer- 
cure. Toutes  les  lectures  ont  été  relevées  au  cathétomètre. 

Les  mesures  effectuées  ont  été  très  nombreuses;  M.  Battelli  a 
pris'soin  de  comparer  les  nombres  qu'il  a  trouvés  aux  principales 
formules  proposées  par  Herwig,  Van  dcr  Waais,  Clausius,  etc.; 
les  résultats  obtenus  sont  importants,  et  nous  croyons  ne  pouvoir 
mieux  faire  que  de  traduire  ici  textuellement  les  principales  con- 
clusions du  Mémoire  : 

y.  de  Phyt.,  a*  série,  t.  X.  (Mars  1891.)  10 
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1°  La  tension  de  la  vapeur  d'éther  dans  le  premier  moment  di* 
la  condensation  est,  à  toutes  les  températures,  plus  petite  que  la 
tension  maxima  de  la  même  vapeur  ;  le  rapport  entre  les  deux 
tensions  reste  presque  constant  quand  varie  la  température  ;  le 
rapport  entre  la  différence  des  deux  mêmes  tensions  et  la  diminu- 
tion correspondante  du  volume  de  la  vapeur  croît  rapidcmenl 
quand  la  température  augmente. 

'2.^  Les  tensions  maxima  de  la  vapeur  d'élher  entre  —  28® C.  et 
î>.  io"C.  satisfont  bien  à  la  formule  de  Biot. 

3"  Les  valeurs  des  produits /?r  de  la  pression  par  le  volume, 
relatifs  à  l'état  saturé,  vont  (Fabord  en  augmentant  quand  la  tem- 
pérature croît  jusqu'à  lOo^C,  et  à  partir  de  celle  température 
ils  diminuent  constamment. 

4^  Les  coefficients  de  dilatation  sous  pression  constante  aug- 
mentent d^autant  plus  rapidement,  quand  la  température  diminue, 
que  la  vapeur  se  rapprocbe  davantage  de  Tétat  de  saturation;  et 
la  vitesse  de  cette  augmentation  croît  beaucoup  au  fur  et  à  mesure 
que  l'on  opère  à  des  températures  plus  élevées. 

5°  Les  courbes  d'égal  volume,  décrites  en  prenant  les  tempé- 
ratures comme  abscisses  et  les  pressions  comme  ordonnées,  se 
confondent  loin  de  la  saturation  avec  une  ligne  droite,  mais  dans 
le  voisinage  de  la  saturation  elles  sont  légèrement  concaves  vers 
l'axe  des  abscisses. 

fy*  Les  coefficients  d'augmentation  de  pression,  pour  un  volume 
donné,  vont  tout  de  suite  en  diminuant  quand  la  température 
augmente.  Ces  variations  sont  plus  rapides  quand  les  volumes 
sont  plus  [)etits.  Au  fur  et  à  mesure  que  les  volumes  vont  en 
croissant,  la  valeur  de  ces  coefficients  diminue. 

"''  Le  coenicientrf=  — i  (/^iCi  étant   relatif  à   l'état  de 

vapeur,  qI pv  à  Tétat  de  gaz)  à  chaque  température  va  rapidement 
(»n  augmentant  quand  la  vapeur  s'approche  de  Télat  de  saturation; 
et,  en  outre,  les  valeurs  de  cette  différence  augmentent  quand'  la 
température  s'élève. 

8'*  Les  produits  pv  relatifs  à  l'état  gazeux  vont  continuelle- 
ment en  croissant  avec  la  température  et  n*atteignent  pas  un 
maximum  à  partir  duquel  ils  diminuent,  comme  il  semblait  résul- 
ter des  expériences  d'IIerwig. 
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9'  La  température  critique  de  Télher  est  égale  à  i97",oC.  La 
pression  critique  est  égale  à  27  iS.}""  =^  3r)"'",^6().  Le  volum^î 
critique  est  égala  4*^*^,8  pour  1^'". 

10**  La  conclusion  tirée  par  Avenarius  de  quelques-unes  de  ses 
expériences  que  les  densités  de  la  vapeur  et  du  liquide  ne  sont 
pas  les  mêmes  au  point  critique  doit  être  rejelée. 

II"  La  formule  de  Ilcrwi":  — - — —.  =  const.  (/>r  étant  relatif  à 

pv  yjl 

IV'tal  (le  gaz  et/;V  à  l'état  de  vapeur)  ne  se  vérifie  pas.  Les  valeurs 
(lu  premier  membre  pour  l'éther  vont  en  diminuant  depuis  —  î>.8" 
jusqu'aux  environs  de  60",  et  vont  ensuite  en  croissant  continuel- 
lement au  delà  de  cette  température;  de  —  20"  à  i7i**C.  la  for- 
mule suivante  représente  suffisamment  les  résultats 

-Z;^,  .-r/f  (aP:    _,*-   ): 
p  V  ^  T  —  a:  / 

''.  iu  b  et  a  sont  des  constantes. 

r.4"  Les  formules  de  Rankine,  de  Recknagel,  de  Zeuner  et  de 
Iliru  représentent  assez  bien  les  expériences  dans  les  limites  res- 
irelnies  de  température  et  de  pression. 

13**  La  formule  de  Van  der  Waals  ne  s'accorde  pas  avec  les  ré- 
sultais expérimentaux  au  voisinage  de  Fétat  de  saturation,  et  ce 
tlésaccord  va  en  croissant  (|uand  la  température  s'élève. 

I  i"  La  formule  de  Clausius  donne  des  nombres  très  voisins  des 
^«ileurs  trouvées,  à  condition  de  la  modifier  légèrement  de  façon 
i<  lui  donner  la  forme  suivante 


LuCIEK     PoiACAKL. 


^"  \  -"-a  (V-i-fi)^ 


^^otLo  n.VTTELLI.  —  Sullc  propriclà  tcrmiclic  ilci  vupori.  Tartr  II  :  Tenipcra- 
lurd,  prcssiunc  c  volume  crtlict  liel  solfuro  dt  curbonto  c  ell'  ac<|ua  (Sur 
le>  propriélés  ibcriuiques  des  vupcurs.  Il*  Parlic  :  Ti'nii)ératurc,  pression  cl  vo- 
lume (  ritif|uc>  du  sulfure  de  carbone  et  de  l'eau  )  ;  Memorie  délia  Heale  Acca- 
(ii'miii  délie  Scicnze  di  ToririOf  Série  II,  tome  XLI;  1890. 

baiis  cette  seconde  Partie  de  ses  remarquables  recherches  sur 
^<-s  propriétés  thermiques  des  vapeurs,  M.  Batlelli  rend  compte  des 
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expériences  qu'il  a  entreprises  pour  déterminer  la  température,  la 
pression  et  le  volume  critiques  du  sulfure  de  carbone  et  de  l'eau. 

Les  mômes  appareils  ne  sauraient  convenir  à  l'élude  de  ces 
deux  liquides  :  il  y  a  donc  lieu  d'examiner  séparément  les  dispo- 
sitions employées  par  l'auteur  dans  les  deux  cas. 

I.  L'appareil  qui  sert  pour  l'étude  du  sulfure  de  carbone  se 
compose  d'une  cloche  A  soigneusement  graduée  qui  renferme  le 
corps  en  expérience,  d'une  étuve  E  dans  laquelle  la  cloche  esl 
placée  et  qui  permettra  de  la  porter  et  de  la  maintenir  à  diverses 
températures,  d'un  dispositif  particulier  pour  reconnaître  exacte- 
ment les  premiers  instants  où  la  saturation  de  la  vapeur  vient  à  se 
produire,  enfin  d'un  système  destiné  à  exercer  sur  la  vapeur  telle 
pression  que  l'on  voudra  et  d'un  manomètre  qui  mesurera  cette 
pression. 

La  cloche  est  on  verre,  haute  de  35*^^"',  ayant  i5"'™  de  diamètre: 
on  a  déterminé  directement  le  coefficient  de  dilatation  du  verre 
dont  elle  est  formée,  et  l'on  connaît  très  approximativement 
l'augmentation  qu'éprouve  son  volume  sous  Tinfluence  d'un 
accroissement  de  pression.  Cette  cloche  a  été,  dans  toute  sa 
hauteur,  soigneusement  divisée  en  millimètres,  et  on  a  étudié  le 
volume  de  chaque  division  par  un  procédé  analogue  à  celui  que 
l'on  utilise  aujourd'hui  pour  calibrer  la  tige  d'un  thermomètre. 

1/étuvc  se  com[)Ose  de  trois  récipients  cubiques  en  laiton  R, 
II'  et  IV.  La  cloche  est  placée  dans  le  récipient  intérieur  R,  entre 
le  récipient  extérieur  l\"  et  le  récipient  intermédiaire  R',  puis 
entre  R'  el  R  circule  un  courant  de  vapeur  qui  porte  R  et  la  cloche 
qu'il  renferme  à  une  température  bien  constante.  Les  vapeurs 
sont  des  vapeurs  de  naphtaline  ou  de  pétroles.  Les  pétroles  ont 
été  obtenus  par  distillation  fractionnée,  et  l'on  peut  obtenir  avec 
eux  des  températures  variant  de  aHii^  à  2-^**  par  fraction  de  degré. 

Los  températures  qui,  tout  d'abord,  avaient  été  déterminées  au 
moyen  d'un  thermomètre  à  air,  ont  été  mesurées  à  l'aide  d'un 
couple  thormo-éloctrique  zinc  et  malllechort,  dont  l'auteur  a  fait 
une  étude  spéciale  très  soignée;  les  trois  récipients  de  laiton  por- 
tent chacun  sur  doux  de  leurs  faces  rectangulaires,  et  en  regard  les 
unes  des  autres,  deux  séries  de  fenêtres  closes  par  des  lames  de 
verre  soudées  sur  le  laiton  avec  un  mélange  de  minium  et  de 
céruse. 
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Avant  de  calibrer  la  cloche,  on  a  inlroduil  un  petit  miroir 
d'acier  qui  est  maintenu  dans  Uintérieur  à  une  position  bien  fixe 
par  deux  petites  plaques  d'acier  faisant  ressort.  On  envoie  sur  ce 
miroir  la  lumière  d'un  bec  de  gaz  réfiéchie  par  un  miroir  sphc'î- 
rîque  ;  celte  lumière  traverse  une  des  séries  de  fenêtres  ménagées 
sur  les  étuves,  se  réfléchit  sur  le  miroir  d'acier,  et  ressort  par 
l'autre  série  de  fenêtres  pour  tomber  ensuite  dans  une  lunette 
convenablement  disposée.  Grâce  à  ce  procédé  d'éclaircmcnt,  l'ob- 
servateur saisit  avec  facilité  et  précision  le  moment  où  dans  lu 
cloche  apparaissent  les  premières  traces  de  liquide. 

Il  est  nécessaire  dans  les  expériences  de  produire  une  forte  com- 
pression, mais  il  est  nécessaire  en  outre  de  pouvoir  à  volonté  faire 
varier  la  pression  de  quantités  très  faibles  ;  pour  arriver  à  ce  résultat, 
l'auteur  met  la  cloche  A  en  communication,  par  un  tube  de  verre 
recourbé  a,  avec  l'une  des  extrémités  d'un  long  tube  en  verre  G 
plusieurs  fois  contourné  sur  lui-même,  dont  l'autre  extrémité  sera 
en  relation  avec  un  manomètre  M.  Le  tube  G  rei)Ose  sur  un  réci- 
pient V,  de  forme  conique,  soutenu  dans  l'intérieur  d'un  second 
récipient  V  de  forme  semblable,  mais  de  dimensions  plus  grandes, 
entouré  lui  même  d'un  vase  parallélépipédique  V;  entre  V  et  V", 
on  place  un  bain  d'huile.  On  peut,  à  l'aide  d'une  vis,  rapprocher 
V^  du  svslème  V'V",  de  façon  à  chaufler  plus  ou  moins  le  tube  G. 
Ge  tube  renferme  de  l'éther  sulfuriquedont  ladilatation  va  exercer 
sur  le  mercure  contenu  dans  le  tube  a  une  pression  qui  se  trans- 
met à  la  vapeur  enfermée  dans  la  cloche  A.  Un  régulateur  parti- 
culier inventé  par  l'auteur  maintient  la  température  bien  con- 
stante et  par  suite  la  pression;  la  vis  permet  de  faire  varier  cette 
pression  d'une  quantité  aussi  ])elite  que  l'on  voudra. 

Le  manomètre  M  est  un  manomètre  à  air  comprimé;  l'auteur 
s'est  servi,  pour  calculer  la  pression,  des  Tables  publiées  par 
M.  Amagat;  il  a  eu  soin  de  maintenir  la  température  voisine  de 
i('y\  température  des  expériences  de  M.  Amagat.  Le  réservoir  d'air 
est  constitué  par  trois  tubes  de  diamètres  décroissants  de  façon 
que  la  sensibilité  ne  diminue  pas  trop  quand  la  pression  augmente. 

On  a  encore,  aux  plus  fortes  pressions,  une  variation  de  niveau 
de  i*^"*  par  atmosphère,  et  l'on  ])eut  évaluer  avec  certitude  j^  de 
iiiilliniètre. 

Le  sulfure   de  carbone  que   l'on  introduit  dans   la  cloche  est 
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enr<!rinc  duns  une  pclile  bouteille  de'  verre;  on  connaît  ainsi 
exactement  le  poids  du  liquide  sur  lequel  on  va  opérer.  Le  sulfure 
de  carbone  (»st  très  pur,  il  a  été  ag;ité  trois  ou  quatre  fois  avec  du 
•  chlorure  de  mercure  bien  pulvérisé,  puis  filtré  et  distillé  au  bain- 
marie  après  qu'on  lui  a  ajouté  2  pour  100  d'huile  pure  d'olive. 
Po!ir  évaluer  le  volume  occupé  par  la  vapeur,  évaluation  qui  se 
fait  eu  lisant  au  cathétomètre  le  niveau  du  mercure  dans  la  cloche, 
on  tient  compte,  bien  entendu,  du  volume  de  la  petite  bouteille  de 
verre  (|ui  va  aller  flotter  sur  le  mercure;  on  tient  compte  aussi  de 
la  forme  courbe  du  ménisque. 

L'auleur  a  eflcctué  un  très  grand  nombre  de  mesures,  il  a  con- 
si}:;né  les  résultats  obtenus  dans  des  Tableaux  qui  accompagnent 
son  Mémoire,  il  a  aussi  construit  des  courbes  figuratives;  ces 
courbes  sont  les  lignes  isolbermiques  du  sulfure  de  carbone  au 
voisinage  du  point  de  liquéfaction  entre  217^,4  et  274"-  La  forme 
«le  ces  courbes  manifeste  très  nettement  l'existence  d'un  véritable 
point  critique,  Tisotlierme  correspondante  présentant  un'  point 
d'inlloxion  ù  tangente  horizontale. 

La  variation  dans  la  forme  des  isothermes  est  d'ailleurs  très  ra- 
pide, et  la  détermination  des  éléments  correspondant  au  point 
critique  se  fait  s;ins  ambiguïté.  On  trouve  ainsi  les  valeurs  sui- 
vantes : 

Toiupor»ïtuiv  orilùpio. .      t  —  273*, o3 

rrt*s<ion  orîlùpic />  -=  5538o""  —  7J1"  ".80*8 

N  otumo  ontiqiio %*  -=  j**,65i  [vour  i*'  de  la  sabstanoe 

IL  Los  oxpérienoes  sur  Teau  sont  naturellement  plus  compli- 
qutvs  :  il  n*esl  j^s  possible  de  faire  usage  d*un  lube  de  verre  qui 
ser^il  ;il  laqué  (v^r  Toau  au\  hautes  lenipératures:  les  appareils  sont 
|VAr  suite  moins  simples  el  les  rt'sultats  un  peu  moins  précis,  mais 
lc<  dis|HwJùous  trvs  ingénieuses  omplovéos  jvir  M.  Battelli,  el  les 
MMus  extrêmes  qu'il  ji  »^p|v*rtes  à  ses  t'\|y  riences  Jooaeut  aux 
U\*mbivs  quM  4  obtenus  une  \*leur  toute  pArticulièn». 

1,1  oKvhe  qui  >4  rtMUVnxxer  Ia  \,*jHnir  JVju  est  ici  un  tube 
%r4\  lor  V  Iocj:  de  ^v^**  e:  de  S""  de  vtiamètrv  intérieur:  ce  lube  se 
t\^^v»M\le  à  un  4ulrx*  Iv  ci^nîemer.t  on  .toier,  p^r  un  svstème  de  vis- 
x,»j;\^  h\^x  jsrùvlionxîx-:  '<<  tulvs  s^^r.:  evictenient  polis  à  Finlé- 
rix^ur.  iK  xonl  Inon  U\o>  à  î  jiUxv^*  VoutlUr.;,  pais  à  I>au  distillée. 
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puis  à  la  potasse  bouillante,  puis  de  nouveau  à  Tcau  distillée  et 
enfin  à  Talcool.  Il  n'y  a  pas  à  craindre  une  action  de  Tcau  sur 
Tacier.  Nadeydine  a  montré  dans  ses  expériences  que  l'on  obtient 
exactement  les  mêmes  résultats  en  employant  un  simple  tube 
d  acier  poli  au  lieu  d*un  tube  d'acier  doré  intérieurement. 

De  nombreuses  précautions  sont  prises  pour  remplir  exactement 
les  tubes  de  mercure  et  en  bien  chasser  Tair.  L'eau  est  introduite, 
comme  Tétait  le  sulfure  de  carbone,  dans  une  petite  bouteille;  une 
fois  l'eau  introduite,  on  joint  l'extrémité  ouverte  du  tube  B  vissé 
sur  la  cloche  à  l'appareil  qui  permettra  d'évaluer  le  volume  occupé 
par  la  vapeur  d'eau,  évaluation  que  l'on  ne  peut  plus  faire  par 
une  lecture  directe  du  niveau  du  mercure  dans  cette  cloche.  Cet 
appareil  consiste  en  un  tube  de  verre  L  de  a™"*,  5  de  diamètre  in 
iérieur  et  long  de  plus  de  2'".  11  n'est  pas  commode  de  joindre 
clin  si  un  tube  d'acier  et  un  tube  de  verre  de  façon  que  l'appareil 
tienne  aux  fortes  pressions  que  l'on  produira;  l'auteur  est  arrivé  à 
de  bons  résultats,  en  employant  un  système  de  rondelles  de  cuir  et 
<le  gutta-percha  comprimées  dans  un  filet  de  vis  creusé  dans  le  cy- 
lindre d'acier  et  séparant  le  cylindre  du  tube  de  verre  qui  vient 
s'emboîter  dans  son    intérieur.   On  connaît   très   exactement   la 
quantité  de  mercure  introduite  dans  tout  l'appareil;  lorsque  la  va- 
jïcur  se  produit  dans  la  cloche,  le  mercure  s'élève  dans  le  tube  de 
verre,  et  la  lecture  du  niveau  auquel  il  s'arrête  permettra,  en 
tenant  compte  de  sa  dilatation  par  l'augmentation  de  température, 
de  sa  diminution  de  \olume  par  suite  de  Taugmenlation  de  pres- 
sion, de  la  dilatation  de  la  cloche  par  rinfluence  de  la  tempéra- 
lure  et  de  la  pression,  de  déduire  exactement  le  volume  occupe  à 
lin  moment  donné  par  la  vapeur. 

Pour  porter  ce  tube  d'acier  A  à  une  température  qui  devra  pou- 
voir s'élever  jusqu'à  ^oo*"^  on  entoure  ce  tube  d'une  sorte  de  bou- 
liîille  à  mercure  où  l'on  peut  produire  l'ébullition  du  mercure 
sous  des  pressions  variées;  cette  bouteille  forme  une  véritable 
marmite  de  Papiu  à  mercure,  elle  est  fermée  par  une  soupape 
maintenue  par  un  ressort  dont  l'on  peut,  au  moyen  d'une  vis  mi- 
orométrique,  faire  varier  très  lentement  la  tension;  la  vapeur  de 
mercure  qui  s'échappe  par  la  soupape  est  condensée  dans  un  appa- 
reil convenablement  disposé.  Les  températures  ont  été  mesurées, 
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soit  avec  un  tlicrinoinètrc  à  air,  auquel  Fauteur  a  donDé  une  forme 
extrêmement  commode,  soit  avec  un  couple,  fer-nickel,  qui  n'es! 
pas  altéré  par  le  mercure  et  qui  a  été  soigneusement  étudié  et 
gradué. 

Pour  produire  la  pression,  on  a  adopté  le  même  système  que  dans 
les  expériences  relatives  au  sulfure  de  carbone;  le  tube  de  verre  L 
est  en  relation  par  rintermédialre  d'un  tube  R  avec  deux  sphères 
de  bronze  que  Ton  peut  chauffer  et  qui  renferment  de  l'éthcr  sulfu- 
rique.  La  dilatation  de  cet  éther  produit  une  pression  qui  se  trans- 
met par  l'intermédiaire  du  mercure  contenu  dans  R  à  Tair  que 
renferme  le  tube  L,  puis  au  mercure  des  tubes  d'acier  B  et  A.  Le 
manomètre  qui  permettra  d'évaluer  cette  pression  est  précisément 
constitué  par  l'air  contenu  dans  le  tube  L;  on  calcule  la  pression 
au  moyen  des  Tables  d'Amagal.  Rien  entendu,  tous  les  tubes  sont 
maintenus  par  des  bains  liquides  à  des  températures  bien  con- 
stantes et  |)arfaitement  connues. 

L'eau  employée  est  purifiée  à  l'aide  de  procédés  dont  M.  Battelli 
donnera  le  détail  dans  un  prochain  Mémoire  sur  les  écarts  que 
présente  la  vapeur  d'eau  avec  les  lois  de  Mariotte  et  de  Gay-Lussac. 
Tous  les  nombres  obtenus  sont  encore  ici  reproduits  par  l'auteur, 
qui  a  également  tracé  les  lignes  isothermiques  au  voisinage  du 
point  de  liquéfaction  entre  3i  i**,2  et  3^5*^.  La  discussion  des  résul- 
tats conduit  à  assigner  aux  éléments  de  l'état  critique  les  valeurs 
suivantes  : 

p  -  I  17900"""-  19  i"*"',^»!, 
r     -  i",  812  pour  i'^  (rcau. 

Il  est  à  remarquer  (jue  ces  valeurs  sont  déterminées  po!ir  la  pre- 
mière fois  par  un  procédé  direct,  n'impliquant  aucune  hypolhrse, 
et  susceptible  de  précision  (*).  Les  nombres  obtenus  sont  voisins 


(*)  En  dehors  de  l'expérience  purement  qualitalive  de  Cagniard  de  Latour. 
les  seules  expériences  connues  sur  le  point  critique  de  Teau  sont  celles  de  O.  Strauss 
(188a)  et  celles  de  Nadeydine  (i88j).  Strauss  déterminait  le  point  critique  de  mé- 
langes en  proportion  variable  d'alcool  et  d'eau  et  calculait  par  une  foiniulc  em- 
pirique le  résultat  que  l'un  obtiendrait  avec  de  l'eau  pure.  Nadeydine  imagina  un 
procédé  très  élégant,  mais  peu  précis;  un  tube  d'acier,  qui  contenait  l'eau,  était 
suspendu  par  son  milieu,  à  la  manière  d'un  fléau  de  balance;  au  moment  de  la 
vaporisation  totale,  le  tube  devient  horizontal. 
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de  ceux  qu'avait  calculés  Strauss,  mais  assez  didérents  (surtout  la 
valeur  du  volume  critique)  de  ceux  qui  avaient  été  donnés  par 
Nadejdine.  Lucien  Poiiccaré. 


KxuT  ANGSTROM.  —  Étude  des  spectres  infra-rouges  de  l'ucide  carbonique  et 
de  l'oxyde  de  carbone  (  Ofvers.  af  A'.  Vet,  Akad.  Forliandlingar,  n*  9.  Stock- 
holm, 1889). 

L'auteur  poursuit  ses  recherches  sur  les  spectres  d'absorption 
des  gaz  et  des  vapeurs  à  la  température  ordinaire  (*).  La  méthode 
a  été  décrite  précédemment  (2);  l'appareil  a  été  simplement  per- 
fectionné dans  le  détail.  Pour  parcourir  l'étendue  du  spectre  par 
intervalles  aussi  petits  que  possible,  la  mince  bande  bolométrique 
n'occupe  plus  que  j^  de  l'étendue  du  spectre  infra-rouge. 

On  trouve  ainsi  une  intensité  d'absorption  bien  mieux  délimitée 
et  beaucoup  plus  forte  que  dans  les  recherches  précédentes.  Jus- 
qu'ici l'imperfection  du  réglage  faisait  croire  à  une  répartition  de 
l'absorption  sur  une  partie  plus  grande  du  spectre. 

En  précisant  ainsi  la  position  des  deux  bandes  d'absorption  de 
l'acide  carbonique,  on  voit  qu'elles  occupent  exactement  la  place 
des  raies  X  et  Y  de  Langley.  Cette  coïncidence  prouve  avec  uno 
certitude  absolue  que  c'est  à  l'absorption  par  l'acide  carbonique 
de  l'atmosphère  qu'est  due  la  présence  de  ces  deux  raies  dans  le 
spectre  solaire. 

Quant  à  l'oxjde  de  carbone,  il  accuse  aussi  deux  raies  d'ab- 
sorption. Elles  occupent  sensiblement  la  même  place  que  celles 
de  l'acide  carbonique,  mais  les  intensités  relatives  des  mômes 
raies  dans  les  deux  gaz  ne  sont  pas  les  mêmes,  quoique  pour  tous 
deux  le  maximum  d'absorption  Y  soit  beaucoup  plus  fort  que 
l'autre. 

Dans  un  Mémoire  récent,  consacré  à  réludc  du  spectre  de  dif- 
férentes flammes,  et  en  particulier  de  celle  de  l'hydrogène  ('), 
M.  Julius  a  montré  que  la  raie  X  du  spectre  solaire  peut  aussi 
provenir  en  partie  de  l'absorption  produite  par  la  vapeur  d'eau. 


(')  Voir  Journal  de  Physique,  a'  série,  t.  IX,  p.  1G2,  4i)i  et  492;  1890. 

(»)  Ibid,,  p.  49»;  >^9o- 

(•)  Archives  néerlandaises j  t.  XXII,  p.  3io;  1888. 
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Dans  Je  même  Mémoire,  il  émel  l'opinion  que  loule  combus- 
tion chimique  esl  caraclérisée  par  rémission  d'une  radiation  ca- 
ractéristique, d'intensité  supérieure  à  toutes  les  autres,  et  dont  la 
longueur  d'onde  serait  fonction  du  poids  moléculaire  et  augmen- 
terait avec  lui.  M.  Angslrom  ne  croit  pas  à  l'existence  d'un  tel 
maximum,  et  il  lui  semble  encore  prématuré  de  conclure  à  des 
relations  générales  entre  la  place  des  raies  spectrales  et  le  poids 
moléculaire.  Edgard  II\udik. 


S.-A.  HJKLTSTROM.  —  Sur  la  conduclibilité  de  la  neige  {O/vers.  af 
K,  Vet.  Akad.  Fôrhandlingar,  n*  10.  Stockholm,  1889). 

La  conductibilité  de  la  neige  n'a  encore  été  l'objet  d'aucune  dt»- 
termination.  On  peut  la  mesurer  par  la  méthode  employée  par 
\..-J.  Angstriim  pour  l'évaluation  de  la  conductibilité  du  sol,  et 
fondée  sur  l'observation  des  variations  diurnes  de  la  température 
à  des  profondeurs  dillerentes. 

La  marche  diurne  de  la  température  à  une  profondeur  donnée 
est  représentée  par  la  formule 

T-=  m--\  siii(A'-f-O), 

dans  laquelle  0  représente  le  produit  de  .'i(io"  par  le  temps  évalué 
en  fractions  de  la  journée  à  partir  de  minuit.  Les  observations 
permettent  de  calculer  les  valeurs  des  constantes  m,  A,  A',  pour 
les  dilIérentcs  |)rofon(leurs. 

En  égalant  les  coefficients  de  celte  formule  avec  les  expressions 
des  mêmes  coeflicienls  dans  la  formule  théorique  déduite  par 
Angstmm  de  la  théorie  de  la  conduclibilité  (*  ) 


m 


-:-  ac       ^     "     sin\  iTT/  —  j'W  —- i-  %U 


dans  hupielle  /;*,  ^/,  a,  sont  des  constantes,  jt  la  profondeur,  <-  la 
chaleur  spécifique,  5  la  densité,  fc  le  coefficient  de  conductibilité, 
t  le  tein[)6  ex[)rinit'  en  fraction  de  la  période,  on  obtient  deux 
é({uations  de  condition  dont  chacune  fournit  une  valeur  de  /»',  et 
sert  de  contrôle  à  Tautre. 


(')  Acta  Itcg.  Soc.  .Se,  Si-ric  ill,  Vol.  I.  Upsal. 


EKIIOLM.  — CHALEUR  LATENTE  DE  VAPORISATION,     i  i3 
On  trouve  ainsi 

/•  —  OjO'io, 

<lc  sorle  qu'à  travers  une  couche  de  neige  de  i*'"  d'épaisseur  et 
dont  les  surfaces  limites  sont  maintenues  à  une  différence  de  tem- 
pérature de  i",  il  passe  par  centimètre  carré  pendant  une  minute 
!ine  quantité  de  chaleur  égale  à  o*^*',o3o. 

Par  cette  méthode,  A.-J.  AngslWun   avait  trouvé  pour  le  sable 
inéh''  d'argile  o,î>.oj,  et  poni'  Targile  humide  o,  226. 

EncAUD  HArniK. 


.NiLs  EKIIOLM.  —  Sur  la  ciialcur  latente  de  vuporisalton  de  l'eau  et  la  chaleur  spé- 
ritique  de  l'eau  liqui<Ic  {Bihang  till  K.  Svenska  Vet.  Akad.  Handlingar. 
Bd.    15,  Afd.  I,   n"  (>.  Stockholm,   1889). 

La  ibrmule  classique  donn<''e  par  Ilegnault  pour  la  chaleur 
lolale  de  vaporation  À  de  la  vapeur  d'eau  saturée 

À  -  -  TioG .  j    i  -  0,30")/, 

cl  pur  suite  aussi  la  formule  qu'on  en  déduit  pour  la  chaleur  la- 
h?nte  /',  donnent  des  valeurs  pour  la  plupart  supérieures  aux  ré- 
sultats de  ses  expériences.  M.  Ekholm  essaye  de  les  représenter 
plus  fidèlement.  Il  discute  la  valeur  relative  des  différents  groupes 
d'«.*xpériencos,  calcule  d'après  Terreur  moyenne  qu'elle  présente 
le  poids  à  attribuer  à  cha(|ue  observation  et  arrive  par  la  méthode 
fies  moindres  carrés  à  la  formule  suivante  : 

I  »  )»  --  <>0| ,  18 H-  o,136o/  ---  OjOooiiG/*. 

Les  écarts  entre  les  nombres  observés  et  calculés  se  produisent 
«;ette  fois  dans  les  deux  sens,  mais  ils  ne  sont  pas  sensiblement 
|)lns  faibles  que  ceux  de  la  formule  de  Ucgnaull. 

Quelle  que  soit  d'ailleurs  la  formule  adoptée,  une  question  se 
pose  :  la  détermination  de  la  valeur  précise  de  la  calorie  employée 
par  Ilegnault?  Est-ce  exactement  la  vieille  calorie?  Que  devien- 
nent les  formules  précédentes  lorsqu'on  prend  pour  unité  la  ca- 
lorie moyenne.  Tel  est  l'objet  de  la  seconde  Partie  du  Mémoire 
(le  M.  Ekholni. 


i4i    EKIIOLM.  -  CHALEUR  LATENTE  DE  VAPORISATION. 

Les  travaux  récents,  eu  particulier  ceux  de  MM.  llowlaiid  (*) 
et  Dietcrici  (2),  ont  montré  que,  avec  réchelle  de  températures 
fournie  par  le  thermomètre  à  gaz,  la  chaleur  spécifique  de  l'eau  ne 
reste  pas  constante,  même  dans  un  intervalle  restreint;  aussi  la  dé- 
termination précise  de  la  vieille  calorie,  c'est-à-dire  de  la  calorie 
définie  au  moyen  de  Tintervalle  de  o"  à  1",  présente-t-elle  de  très 
grandes  difficultés.  Dès  lors  il  est  préférable  d'adopter  comme 
unité  la  calorie  moyennCy  qui  est  le  centième  de  la  quantité  dr 
chaleur  qu'il  faut  fournir  à  i^*"  d'eau  pour  l'échauffer  de  o"  ù  100". 

Or  la  discussion  dos  expériences  de  Regnault  sur  la  chaleur 
spécifique  de  l'eau  liquide,  corrigées  des  erreurs  de  calcul  signalées 
par  MM.  Velten  et  Wiillner,  conduit,  pour  la  chaleur  spécifique 
moyenne  entre  o"  et  V\  à  la  formule  suivante,  applicable  à  toutes 
les  températures, 

(2)  <iy  —  I    -  0,00000929/  -  0,000 000 2Gj/-. 

Elle  permet  de  connaître  rj*'",  c*est-à-dire  la  valeur  de  la  cii- 
loric  moyenne  en  calories  de  Kegnault.  Le  nombre  obtenu  est 
I  ,oo358. 

On  trouve  ainsi  que  la  calorie  de  Kegnault  est  la  même  que  la 
vieille  calorie  calculée  au  moyen  des  expériences  de  Rowland. 

La  formule  (i ),  Iraduite  en  calories  moyennes,  devient 

(  3  )  X„|  =  G02 , 02  -  :-  o , 334  8 /  —  o , 000 f  3 '^  t'. 

Pour  la  chaleur  lulenle  /*„/,  Taulcur  proj)Ose  deux  formuhîs 

/•/„   -  Go2,o2  —  o,GG2'Jt/   i-  0,000 3o8/-  —  0,000004 71  /', 
r,,^  r-  Go2,o>.  --  (),GGi  G/     -  0,000  \\\l-  --  0,000000264/^  '- 

la  ])reniièrc,  valable  pour  les  tempéraUires  inférieures  à  100";  la 
seconde,  pour  les  températures  plus  élevées.  La  première  est  cal- 
culée au  moyen  de  la  formule  (3)  et  de  la  formule  déduite  des 
expériences  de  Rowland  cl  donnant  en  calories  moyennes  la  cha- 


(')  Procccd,  of  the  amcrican  Acailemv  of  Arts  and  Science.  Vol.  VII,  p.  7.')- 
300;  i8do. 

{*)  Journal  de  Physique,  1'  série,  I.  VIII,  p.  \.)-;  i88(j. 


ODDONE.  -  VARIATIONS  DE  VOLUME  DES  LIQUIDES.  i45 
leur  spécifique  vraie  de  l'eau  enirc  o"  et  loo" 

C/"  0,99696  --  0,00088678^  -f-  0,000014212/'; 

la  seconde  est  calculée  au  moyen  des  formules  (2)  et  (3). 

Enfin  si,  aux  déterminations  de  Regnault  relatives  aux  chaleurs 
latentes  aux  basses  températures,  déterminations  effectuées  par 
une  méthode  qui  prête  à  des  critiques  fondées,  on  substitue  les 
déterminations  toutes  récentes  de  M.  Dieterici  à  o"  (*),  on  arrive  à 
la  nouvelle  formule 

>.,;,=  596, 77 -h  o,/|'23o/  —  0,000478/2, 

Entre  60**  et  i3o",  elle  représente  plus  fidèlement  que  (3)  les  ex- 
périences de  Regnault,  mais  au  delà  les  écarts  deviennent  un  peu 
plus  grands.  Edgard  IIaudié. 


Kmilio  ODDONE.  —  Sullu  variazionc  di  volume  dei  liquidi  diclettrici  sot!o 
l'azione  dclle  forze  elettrichc  tra  le  armature  d'un  condensalorc  (Sur  les  varia- 
tions de  volume  des  liquides  diélectriques  sous  raction  des  forces  éleclriques 
entre  les  armatures  d'un  condensateur);  liendiconti  délia  B.  Accademia  dei 
Lincei,  i3  mai  1890. 

kerr  a  fait  voir,  on  le  sait,  qu'un  liquide  diélectrique  soumis 
à  Taction  des  forces  électriques  entre  les  deux  armatures  d'un 
condensateur  exerce  sur  la  lumière  une  action  biréfringente  et 
peut  être  comparé  à  un  cristal  uniaxe  dont  Taxe  serait  parallèle 
aux  lignes  de  force  électrique.  Les  liquides  étudiés  se  rangent  en 
deux  classes  :  les  uns,  dits posi fi/s,  tels  que  le  sulfure  de  carbone, 
la  glycérine,  etc.,  agissent  comme  le  ferait  du  verre  étiré  dans  le 
sens  des  lignes  de  force;  les  autres,  dits  négatifs,  tels  que  Téther, 
les  huiles,  se  comportent  comme  du  verre  comprimé  dans  la  même 
direction.  Quincke  crut  démontrer  que  l'action  sur  la  lumière  se 
rattachait  à  un  changement  de  volume  des  liquides  diélectriques 
sous  rinfluence  des  forces  électriques,  les  liquides  positifs  subis- 
sant une  augmentation,  les  liquides  négatifs  une  diminution  de 
volume,  augmentation  ou  diminution  proportionnelle  au  carré  de 


(')  Journal  de  Physique,  2'  série,  l.  IX,  p.  j'iO;  1890. 
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la  charge  du  condensateur,  et  en  raison  inverse  de  sa  surface. 
Divers  auteurs  et  Qulncke  lui-même  ont  reconnu,  depuis,  que  cer- 
taines expériences  étaient  en  complet  désaccord  avec  cette  ma- 
nière de  voir;  pour  trancher  une  question  encore  douteuse. 
M.  Oddonc  a  repris  l'élude  de  ces  variations  de  volume,  en  usant 
de  minutieuses  précautions  pour  éliminer  les  causes  d'erreur. 

L'appareil  dont  il  se  sert  est  une  sorte  de  thermomètre  en  verre 
à  gros  réservoir;  dans  ce  réservoir  se  trouvent  maintenues  en  re- 
gard Tune  de  Tautre  deux  lames  de  platine  qui  constituent  les 
armatures  du  condensateur;  le  réservoir  et  une  partie  de  la  tige 
sont  remplis  par  le  liquide  à  étudier.  Quand  le  diélectrique  n'a 
pas  été  purifié  très  soigneusement,  il  est  très  visiblement  conduc- 
teur de  Télectricité;  par  suite  de  celte  conductibilité,  il  s'établit 
enlre  les  deux  armatures  du  condensateur  chargé  un  véritable 
courant,  et  ce  courant  produit  un  échauflement  très  sensible;  les 
dilatations  observées  par  Quincke  ne  sont-elles  pas  simplemeni 
ducs  à  cet  échauffement?  Si  Ton  prend  soin  de  maintenir  loul 
Tappareil  à  une  lempéralure  bien  constante,  si  Ton  purifie  très 
exactement  les  liquides  expérimentés,  on  voit  toujours  ces  dilata- 
tions diminuer,  et  même  devenir  presque  insensibles.  M.  Oddone 
n'a  pu  constater  de  contraction  que  dans  quelques  cas  particuliers, 
avec  de  l'huile  d'amande  douce  par  exemple,  mais  ces  contrac- 
tions sont  accompagnées  de  forts  mouvements  tourbillonnai re> 
qui  semblent  indiquer  uue  action  mécanique  masquant  coniplèle- 
ment  la  prétendue  action  électrique. 

De  ses  expériences,  l'auteur  croit  pouvoir  conclure,  un  peu 
prématurément  nous  semble-t-il,  qu'il  n'y  a  pas,  dans  la  limite 
des  charges  qu'il  a  pu  obtenir,  de  changement  de  volume  des  dié- 
lectriques liquides  sous  l'action  des  forces  électriques;  les  dilata- 
tions que  l'on  observe  sont  dues  à  un  échaufTcment  provoqué 
soit  par  la  polarisation  du  diélectrique,  soit  par  le  passage  du 
courant  à  travers  des  licpiides  iniparfailement  isolants. 

LuciK^j    Poi>CAUK. 
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J.  TROWBRIDGE  et  W.-C.  SABINE.  —  On  eleclrical  oscillations  in  air  (Oscil- 
lations électriques  dans  l'air);  Phil.  Afag.f  .'>•  série,  t.  \\X,  p.  SaS;  1890. 

Les  auteurs  ont  repris  les  expériences  de  Feddersen,  en  étu- 
diant, au  lieu  de  la  décliarge  d'une  bouteille  de  verre,  celle  d'un 
condensateur  à  lame  d'air;  ils  ont  constaté  que  la  durée  des  oscil- 
lations varie  périodiquement;  cette  périodicité  semble  être  Pana- 
logi:e  du  phénomène  de  l'hystérésis  en  Magnétisme.  Une  partie 
de  l'énergie  de  la  décharge  électrique  est  employée  11  vaincre  la 
viscosité  diélectrique  de  l'air;  le  fluide  subit  ainsi  une  modilica- 
lion  qui  ne  varie  pas  absolument  à  l'unisson  de  Toscillalion  élec- 
trique. Il  en  résulte  en  particulier  que  les  oscillations  électri(|ues 
dans  Tair  ne  sont  pas  représentées  complètement  par  les  équa- 
tions théoriques  qu'a  employées  Hertz.  La  périodicité  se  manifeste 
surtout  pour  un  rapport  convenable  de  la  capacité  du  condensa- 
teur à  la  durée  des  oscillations  électriques.  C  Uaveau. 


BVSSKT.  —  On  an  electromagnelic  theory  of  (|narlz  (Théorie  élcctroinafcncliquc 
des  propriétés  du  quartz);  P/ii/.  Mai;.,  .V  série,  t.  .\\\,  p.  i.V»;   i8.|0. 

Si  aux  valeurs  -V—»  -/— ?    -r—  *I'»i  î><>'»t  données  par  Maxwell 

Xi        kt         A3      ^  ' 

pour  Texprcssion  de  la  force  dans  un  milieu  cristallisé,  on  ajoute 
des  termes  p^  —.-  — p-i    , .  >   •  •  *  '  /^i  ?  P-ii  pi  étant  des  constantes, 

on  arrive,  en  supposant  les  p  et  les  k  égaux  entre  eu\,  aux  équa- 
tions de  la  propagation  de  la  lumière  dans  un  milieu  actif  non 
cristallisé.  Pour  passer  au  cas  du  quartz,  on  supposera />,  r-/?2— -<> 
(Taxe  cristallographique  principal  étant  parallùh^  à  O;;)  et  k^  ^=A'o. 
On  rend  compte  ainsi  de  la  rotation  du  plan  de  polarisation  d'un 
rayon  parallèle  à  l'axe;  pour  les  rayons  obliques,  Tauteur  constate» 
que  les  résultats  de  sa  théorie  dilFèrent  de  ceux  qu'on  obtient  eu 
ajoutant  aux  équations  de  Glazebrook,  pour  la  double  réfraction, 
des  termes  complémentaii*es,  et  de  ceux  que  donne  la  théorie  de 
M.  Boussinesq.  G.  Rweai  . 


i48  BULLETlxN  BIBLIOGRAPHIQUE. 

BULLETIN  BIBLIOGRAPHIQUE. 

Annales  de  Chimie  et  de  Physique. 

V.  Nevrexeuf.  —  Mémoire  sur  Vécoulenient  du  son  par  des  tuyaux 
cylindriques,  p.  3G8. 

Philosophical  Magazine. 

f)'  série,  t.  \XXI;  février  1891. 

A.  SciiusTER.  —  Solution  élémentaire  de  problèmes  relatifs  à  la 
dljfractlon,  p.  77. 

Lord  Rwleigii.  -  -  Photoî^raphie  avec  très  petites  ouvertures  {pin- 
hole  photography),  p.  87. 

S.  Tolvkr-Preston.  —  Problème  relatif  au  champ  magnétique  d'un 
aimant  tournant,  p.  100. 

J.  SwiTSBURNE.  —  Condensateurs  pour  courants  alternatifs,  p.  101. 

II. -M.  Vkrnon.  —  Sur  les  méta-éléments,  p.  ro8. 

S. -P.  Thompson.  —  Usage  du  spath  fluor  dans  les  instruments  d'Op- 
tique, p.  17.0. 

E.-L.  NicnoLS.  —  Arc  électrique  alternatif  entre  une  boule  et  une 
pointe,  p.  i>.3. 

J.-G.  Thomson.  —  Conductibilité  des  gaz  chauds,  p.  i35. 

Sn.  BiDWELL.  —  Expérience  de  cours  pour  montrer  l'action  de  la 
chaleur  sur  la  susceptibilité  magnétique  du  nickel,  p.  i3G. 

Wiedemann's  Annalen. 

T.  XLII;  n»  3,  1^91. 

W.  KciNiG.  —  llccherchcs  hydrodynamiques,  p.  353. 

J.-J.  AcwoRTii.  —  Relation  entre  V absorption  et  la  sensibilité  des 
plaques  sensibleSf  p.  371. 

11.  Hertz.  —  Actions  mécaniques  des  ondes  électriques  produites 
dans  des  fils,  ]).  ^oy. 

I.  Ki.RMENciK.  -  -  Recherche  d'ondes  électriques  à  l'aide  d'éléments 
thermo-électriques,  p.  .ii(). 

G.  WiEDEMVNN.  —  Sur  l' évaluât  ion  de  l'ohm,  p.  4>/j. 

F.  Braln.  —  Observations  sur  l'élec/rolyse,  p.  '(5o. 

K.  KiECKE.  —  Charges  électriques  produites  par  le  frottement  de 
çllssementj  p.  4^3. 

E.  RiECKE.  Potentiel  thermique  pour  les  dissolutions  étendues, 
p.  483. 

A.  Oberbeck.  —  Mesure  de  puissants  courants  électriques  à  l'aide 
du  galvanomètre  à.  miroir,  |).  jo'i. 

B.  Walter.  -—  Phénomène  d'absorption  caractéristique  du  diamant, 
p.  5o5. 

B.  Walter.  —  Sur  la  monobromonaphtaline,  p.  jii. 


i? 


PÉROT.  -  POUVOIR  INDUCTEUR  SPÉCIFIQUE.  149 

COITBIBUnOI  A  L'ÉTUDE  DU  POUYOIR  IIDÏÏGTEUR  SPÉGIFiaUE 

DS8  UaUIDES; 

Pab  m.  a.  PÉROT. 

I.  L'une  des  nombreuses  méthodes  de  mesure  du  pouvoir  in- 
ducteur spécifique  des  liquides  est  la  suivante,  due  à  M.  Silow  (*). 

Un  électromctre  à  quadrant  fonctionnant  idiostatiquement  est 
immergé  successivement  dans  deu?c  diélectriques;  soient  C|  et  C3 
les  couples  qui  sollicitent  Taiguille  pour  une  même  difTérence  de 
potentiel  entre  les  quadrants;  le  rapport  entre  les  pouvoirs  induc- 
teurs des  deux  corps  est 

K,  _C, 

Si  le  second  milieu  est  le  vide,  le  pouvoir  inducteur  du  premier 
est  simplement 

Ainsi  la  valeur  de  K  s'obtient  par  deux  expériences  succes- 
sives dans  lesquelles  on  observe  la  position  d'équilibre  de  Tai- 
<;^uille;  il  en  résulte  que  si  K  varie  avec  la  durée  de  la  charge,  on 
ne  pourra  apercevoir  ou  mesurer  que  des  variations  se  produisant 
après  le  temps  mis  par  l'aiguille  à  atteindre  sa  position  d'équilibre  : 
quant  aux  variations  de  début,  elles  seront  masquées  par  l'arc 
d'impulsion  et  les  oscillations. 

Voulant  précisément  étudier  ces  variations  pour  les  liquides, 
j'ai  modifié  la  méthode  de  M.  Silow  en  cherchant  à  comparer  les 
variations  de  début  du  pouvoir  inducteur  spécifique  des  liquides  à 
celles  du  pouvoir  inducteur  de  l'air,  de  la  manière  suivante. 

Supposons  un  appareil  composé  de  deux  électromètres  dont 
l'un,  placé  dans  l'air,  soit  de  capacité  variable  à  volonté,  l'autre 
étant  immergé  dans  le  liquide  à  étudier.  Si  les  parties  mobiles  des 
«'•lectromètrcs  sont  solidaires  et  disposées  de  manière  que  les 
forces  dans  les  deux  éleclromèlrcs  soient  opposées,  on  pourra,  en 
réglant  convenablement  la  capacité  de  l'électromètre  à  air,  s'arran- 


(')  Silow,  Pogg.  Ann.y  t.  CLVI,  p.  889;  187.^. 

y.  de  Phys.,  a*  série,  t.  X.  (Arril  1891.)  ii 
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ger  de  telle  sorte  que  les  forces  dans  les  deux  appareils  se  fassent 
exactement  équilibre  et  que,  par  suite,  l'ensemble  formé  par  les 
parties  mobiles  soit  dans  la  position  qu'il  occupe  lorsque  l'appa- 
reil n^est  pas  chargé.  Si  l'instrument  est  ainsi  réglé  au  bout  de 
cinq  minutes  de  charge,  on  pourra,  théoriquement  au  moins,  dé- 
duire des  valeurs  des  capacités  géométriques  des  deux  instruments 
la  valeur  du  pouvoir  inducteur  au  bout  de  cinq  minutes,  que  j'ap- 
pellerai K|. 

Déchargeons  alors  l'appareil,  puis  chargeons-le  à  nouveau  ;  si 
l'on  n'observe  aucun  mouvement  de  la  partie  mobile,  K  est  indé- 
pendant du  temps  de  charge,  sinon  il  en  dépend. 

J'avais  ainsi  le  moyen  de  résoudre  le  problème  que  je  m'étais 
posé.  J'ai  réalisé  ce  plan  d'expériences  avec  deux  instruments  que 
je  vais  décrire. 

Les  résnilats  obtenus  varient  beaucoup  avec  la  pureté  des  li- 
quides; je  m'occuperai  d'abord  de  liquides  rigoureusement  pri- 
vés d^eau  par  Taction  prolongée  du  sodium.  Les  liquides  em- 
ployés ont  été  la  benzine,  l'essence  de  pétrole  et  le  chloroforme, 
dont  les  fonctions  chimiques  sont  différentes. 

II.  Le  premier  appareil  que  je  décrirai  est  le  plus  simple  des 
deux;  c'est  un  élcclroscope-balance  différentiel  représentée?^,  i. 

Le  fléau  est  formé  d'une  tige  d'aluminium  ;  aux  extrémités  de 
cette  tige  sont  fixés  invariablement  des  plateaux  très  légers  Pi,  P^, 
formés  chacun  d'un  cadre  en  zinc  très  mince  sur  lequel  est  collée 
une  feuille  d'élain  bien  plane.  La  tige  formant  fléau  est  supportée 
par  une  réglette  de  bois  qu'elle  traverse  normalement  et  qui  porte 
à  ses  deux  extrémités  deux  aiguilles  dont  les  pointes  reposent  dans 
une  rainure  à  profil  circulaire  creusée  dans  une  pièce  d'acier. 
L'un  des  plateaux  P,  se  trouve  au-dessus  d'un  vase  en  laiton  au 
fond  duquel  repose  un  plateau  métallique  P3  ;  ce  vase  a  été,  dans 
certaines  expériences,  remplacé  par  un  cristallisoir  en  verre.  Sous 
l'autre  plateau  P2  se  trouve  un  plateau  en  bois  recouvert  d'ctain 
P4,  supporté  par  une  pièce  d'ébonile  et  mobile  verlicalemenl  à 
l'aide  d'uu  levier  commandé  par  une  vis. 

Le  plateau  P4  est  relié  au  vase  en  laiton  et  au  plateau  P3  et 
celui-ci  à  un  commutateur  qui  permet  de  mettre  cet  ensemble,  soil 
en  communication  avec  une  pile  de  200  éléments  de  M.  Gony,  à 
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faible  résistance,  soit  au  sol.  Une  lunette  permettait  de  repérer  la 
position  du  plateau  P| .  L'ensemble  de  h  partie  mobile  pesait  en- 
viron lo*'  et  la  balance  était  assez  sensible  pour  qu'un  poids  de 
o<%ooi  à  l'extrémité  d'un  bras  de  levier  de  i"°  provoquât  un 
déplacement  du  plateau  P,  de  la  moitié  du  champ  de  la  lunette; 
le  léro  du  système  était  remarquablement  fixe. 


On  verse  un  liquide  pur,  de  la  benzine  par  exemple,  dans  le 
vase  en  laiton,  le  plateau  P|  restant  toutefois  dans  l'air,  et,  cbar- 
geaut  les  plateaux  P,  et  P,,  on  amène  au  bout  de  cinq  minutes  le 
plateau  P,  dans  une  position  telle  que  la  balance  soit  au  zéro; 
j>uis,  après  avoir  déchargé  les  plateaux,  on  les  charge  de  nouveau. 
On  voit  tout  d'abord  1',  s'élever,  puis  s'abaisser  et  revenir  très 
rapidement  au  zéro,  indiquant  par  suite  que  K.  varie  avec  la  du- 
n>e  de  la  charge,  dans  un  sens  tel  que  sa  valeur  an  début,  K*, 
ioil  plus  petite  que  sa  valeur  au  bout  de  cinq  minutes,  K,. 

K„<  K,. 


Si  l'on  répète  l'expérience  après  avoir  abaissé  P,  très  légère- 
ment, on  voit  encore  P|  s'élever,  puis  il  se  fixe  dans  une  position 
infi-rienrc  à  celle  du  zéro;  à  mesure  que  l'on  abaissera  P]  l'arc 
il'imiiulsion  eu  sens  inverse  de  la  position  d'équilibre  diminuer», 
pour  disparaître  complètement  pour  une  position  déterminée  de 
cc|)l;iteau,  la  valeur  de  K  corres|)ondant  à  cette  position  étant  ap- 
proximativement 1,5,  alors  que  K,  est  éyal  à  -i/n'ij. 
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L'expérience  réussît  quels  que  soient  le  signe  et  la  valeur  de  la 
charge. 

Elle  a  réussi  avec  la  benzine,  t essence  de  pétrole  et  le  chloro- 
forme. 

Il  faut  d'ailleurs,  pour  obtenir  ces  résultats,  que  les  liquides 
soient  rigoureusement  privés  d'eau  ;  pour  un  liquide  impur  Carc 
d^ impulsion  peut  se  produire  en  sens  inverse,  de  telle  sorte  que 
Ton  ait 

Ce  phénomène  doit  être  imputé  à  la  variation  du  pouvoir  in- 
ducteur du  liquide  et  non  à  sa  conductibilité  ou  à  des  dissymétries 
de  l'appareil,  car  Tare  d'impulsion  changeant  de  sens  avec  le  de- 
gré de  pureté  du  liquide,  il  faudrait  que  Teflet  de  la  conductibi- 
lité ou  celui  des  dissjmétries  changeassent  avec  ce  degré  de  pu- 
reté, ce  qui  n'est  gurrc  admissible. 

Cet  électromètre-balanco  ne  permet  de  mesurer  ni  R|,  ni  Ko*, 
celui  que  je  vais  décrire  permet  de  mesurer  K|  et  d'obtenir  une 
limite  supérieure  de  la  valeur  de  Ko- 

III.  Cet  appareil  est  un  électromètre  différentiel  à  quadrants; 
il  est  représentée^.  2. 

Il  se  compose  de  deux,  électronictres  de  M.  Branly,  se  compo- 
sant chacun  de  quatre  secteurs  reliés  deux  à  deux  et-  d'une  ai- 
guille formée  de  deux  secteurs  de  90®  opposés  par  le  sommet.  Lrs 
deux  appareils  sont  placés  Tun  au-dessous  de  l'autre,  et  les  deux 
aiguilles,  calées  sur  la  même  tige  et  par  suite  solidaires,  sont  soute- 
nues par  un  fil  de  platine  au  —^  de  millimètre. 

Les  secteurs  de  Télectromètre  inférieur  A  sont  maintenus  par 
un  support  fixe,  ceux  de  réiectromêtre  supérieur  B  sont  au  con- 
traire mobiles  verticalement  à  l'aide  d'un  mécanisme  que  la  figure 
fait  aisément  comprendre  et  leur  position  peut  être  repérée  à  o""",o i 
près.  La  double  aiguille  en  aluminium  pèse  4^*^,  y  compris  le  mi- 
roir concave  dont  elle  est  munie  ;  les  secteurs  de  l'électromètre  in- 
férieur et  leur  support  sont  dorés,  et  la  cage  qui  contient  tout 
l'appareil  est  tapissée  intérieurement  de  papier  d'étain  en  com- 
munication avec  le  sol.  La  déviation  de  l'aiguille  est  observée  par 
la    méthode  de    Poggendorf  disposée  objectivement.  La  pile   de 
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charge  est  la  même  que  dans  les  espériences  ci-tlessus,  sa  force 
clectromolriceest  d  environ  2^0  volts. 

Soient  a  et  a'  les  paires  de  secteurs  de  l'électromètre  supérieur, 
b  et  6'  celles  de  rélcctromètre  inférieur,  m' et  6 sont  en  permanence 
reliés  au  sol  ;  on  peut  ou  relier  ensemble  a  et  b'  et  les  mettre  à  la 
pile,  ou  les  isoler  l'une  de  l'autre  et  mettre  a  à  la  pile,  b'  au  sol. 
Elles  sont  d'ailleurs  choisies  de  telle  sorte  que,  toutes  deux  étant 
chargées,  les  couples  dans  les  deux  cleclrumêtres  soient  opposés. 


1 


Voici  les  opérations  pour  la  mesure  du  pouvoir  inducteur  spé- 
cifique d'un  hquidc  pur: 

Le  milieu  diélectrique  étant  l'air  pour  les  deux  instruments  et 
l'image  fournie  par  le  miroir  de  l'aiguille  étant  au  zéro  de  l'échelle 
divisée,  on  réunit  les  deux  paires  de  secteurs  a  et  b'  et  on  les  met 
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en  communication  avec  la  pile,  de  telle  sorte  que  les  deux  électro- 
mètres fonctionnent;  puis  on  cherche  par  tâtonnement  la  position 
des  secteurs  de  Télectromètre  à  air  pour  laquelle  les  couples  des 
deux  électromètres  s'équilibrent  exactement,  c'est-à-dire  pour 
laquelle  l'aiguille  est  au  zéro;  soit />|  cette  position.  On  immerge 
l'électromètre  à  liquide  en  élevant  un  crislallisoir  rempli  du  liquide 
à  étudier.  On  charge  l'instrument  et  l'on  déplace  les  secteurs  de 
l'électromètre  à  air  jusqu'à  ce  que  l'image  revienne  au  zéro;  soit /î^ 
leur  position.  On  constate  que  l^ électromètre  reste  au  zéro,  si 
le  liquide  est  parfaitement  pur,  quelle  que  soit  la  durée  de 
la  charge,  et  que  la  position  p^  est,  dans  ce  ca^,  indépendante 
de  la  valeur  et  du  signe  du  potentiel  des  quadrants* 

On  met  les  secteurs  b'  de  l'électromètre  à  liquide  au  sol,  les 
secteurs  a  de  l'électromètre  à  air  restant  à  la  pile,  et,  réduisant 
cette  pile  à  5o  éléments,  on  amène  les  secteurs  de  l'éleclromèlre 
supérieur  à  occuper  successivement  les  positions  p\  et/>2,  et  Ton 
détermine  les  déviations  angulaires  d\d^  correspondantes  de 
l'aiguille,  d^  et  ^2  sont  proportionnelles  aux  couples  de  torsion 
mis  en  jeu  dans  les  expériences  précédentes;  on  a  donc 

Couple  le  milieu  étant  le  liquide       d*       .,  •    •    i 

— TT i — i rp ; rP-. =  --  =  Ki  Douvoir  induclcur, 

Couple  le  milieu  étant  lair  «i  ■  ^ 

en  prenant  le  pouvoir  inducteur  de  l'air  égal  à  i . 

La  polarisation  de  la  pile  dans  la  mesure  des  déviations  d^  cld^ 
peut  êlre  éliminée  par  des  expériences  croisées  ;  de  plus,  elle  est 
très  faible,  le  liquide  n'étant  pas  dans  le  circuit.  En  général,  il 
est  préférable  de  faire  une  série  de  mesures  de  déviation  pour  une 
série  de  positions  des  secteurs  comprenant  p^  eip^^  et  de  construire 
une  courbe  en  prenant  pour  abscisses  les  distances  à  un  plan  hori- 
zontal pris  comme  repère,  et  pour  ordonnées  les  déviations  de  Tai- 
guille;  lay?^.  3  représente  une  de  ces  courbes. 

Voici  les  valeurs  trouvées  pour  le  pouvoir  inducteur  de  la  ben- 
zine et  de  l'essence  de  pétrole;  j'ai  indiqué  en  regard  le  carré  de 
l'indice  de  ces  liquides  pour  la  raie  D,  mesuré  sur  les  échantillons 

mêmes  qui  m'ont  servi. 

K.  n\ 

Benzine 2,7/^5  gi,25 

Essence  de  pétrole '^>I7<^  ^.,'' 
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La  relation  donnée  par  Maxwell,  K  =  n^,  est  donc  à  peu  près  vé- 
rifiée. 

Supposons  maintenant,  pour  étudier  les  variations  de  K  avec  le 
temps  de  charge,  Pinstrument  réglé  de  telle  sorte  que  Taiguille 
soit  au  zéro  au  bout  de  cinq  minutes  de  charge,  que  Ton  décharge 
Tappareil,  puis  qu'on  le  recharge;  on  voit  le  miroir,  entraîné 
d'abord  par  l'électromètre  à  air,  à  droite  par  exemple,  revenir  au 

Fig.  3. 


dùauiat  à  un  plan  horizontal 


zéro  en  efiectuant  une  série  d'oscillations.  Si  l'on  abaisse  les  sec- 
teurs de  l'électromètre  à  air,  de  manière  à  afTaiblir  son  action,  et 
€jue  l'on  répète  l'expérience,  la  position  d'équilibre,  au  bout  de 
cinq  minutes,  est  reportée  vers  la  gauche,  mais  le  premier  arc 
(Fimpulsion  pourra  encore  se  produire  à  droite.  En  continuant  le 
déplacement  des  secteurs,  cet  arc  diminuera  d'amplitude  et  finira 
par  s'annuler,  de  manière  que  le  mouvement  de  l'aiguille,  lors  de 
ces  diverses  charges,  soit  représenté  par  les  courbes  de  X^ijig.  4? 
dont  deux  sont  des  réductions  de  courbes  obtenues  par  photogra- 
phie directe  du  mouvement  de  l'aiguille  (par  un  procédé  analogue 
à  celui  de  l'enregistrement  photographique  des  indications  de 
l'électromètre  de  M.  Mascart,  appliqué  à  la  mesure  du  potentiel  de 
Tair). 

Si  l'on  note  les  positions  des  secteurs  de  l'électromètre  à  air 
les  plus  voisines  que  l'on  puisse  obtenir,  dont  l'une  produise  en- 
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core  un  arc  d'impulsion  et  dont  l'autre  n'en  produise  plus 
(charges  4  et  6),  el  que,  prenant  leur  moyenne,  on  cherche  la  va- 
leur de  K  qui  lui  correspond,  on  obtient  une  valeur  que  j'appelle- 
rai K„. 

K;  n'est  pas  la  valeur  K,  de  R  au  début,  mais  en  est  une  limite 
supérieure  :  l'effet  d'une  percussion  donnée  agissant  sur  un  sys- 
tème mobile  est  d'autant  plus  grand  que  le  moment  d'inertie  du 
système  est  plus  petit.  Ici,  par  conséquent,  la  valeur  de  l'arc  d'im- 


i^fl»j» 


pulsion  pour  une  position  déterminée  des  secteurs  de  l'électro- 
mètre  à  air,  c'est-à-dire  pour  une  percussion  donnée,  est  d'autant 
plus  grande  que  le  moment  d'inertie  de  l'aiguille  est  plus  petit;  il 
arrive  donc  que  l'arc  d'inipnlsîon  n'est  plus  visible  avec  une  ai- 
guille ayant  un  certain  moment  d'inertie,  alors  qu'on  le  distingue- 
rait encore  si  le  moment  d'inertie  de  l'aiguille  était  plus  petit. 

Les  valeurs  trouvées  pour  K.^  dans  des  expériences  faites  sur  la 
benzine  sont  i,65o  et  i,(>8o,  et  avec  une  aiguille  très  légère  i,io. 
Celte  valeur  est  la  plus  petite  de  celles  qui  ont  élé  trouvées;  les 
deux  premières  sont  ik  peu  près  la  moyenne  des  déterminations. 
La  valeur  do  K^,  dont  K.'^  est  une  limite  supérieure,  me  semble 
devoir  être  l'unité, 

IV.  Une  question  se  pose  ici  immédiatement  :  comment  Kg 
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passe-l-il  de  la  valeur  Ko  à  la  valeur  K<  ;  autrement  dit,  quelle 
est  la  forme  de  la  courbe  représentant  K  en  fonction  du  temps? 

Tout  d'abord,  les  arcs  d'impulsion  ne  dépassent  jamais  4°  à  5°. 
Or  si,  l'appareil  étant  réglé  pour  une  charge  prolongée,  on  enlève 
le  liquide,  de  telle  sorte  que  l'électromètre  inférieur  se  trouve 
dans  les  conditions  où  il  est  au  début  de  la  charge,  si  Kq  a  pour  va- 
leur l'unité,  puis  qu'après  avoir  réduit  la  pile,  on  charge  à  nou- 
veau, on  constate  une  déviation  indiquant  une  force  telle  que,  si 
toute  la  pile  avait  été  employée,  l'aiguille  aurait  dû  faire  environ 
cinq  tours,  c'est-à-dire  décrire  1800°.  On  voit  que  la  durée  d'ac- 
tion d'un  pareil  couple,  nécessaire  pour  produire  un  arc  d'impul- 
sion de  5**,  doit  être  excessivement  petite. 

N'ayant  pu  aborder  directement  le  problème,  je  me  suis  con- 
tenté d'étudier  de  la  manière  suivante  une  courbe  d'oscillation 
obtenue  par  photographie. 

Soient 

M  le  moment  d'inertie  de  l'aiguille, 
ni  le  moment  du  couple  de  torsion, 

/n'y( -j-  j  l'amortissement, 

a  le  moment  du  couple  électrique, 

l'équation  différentielle  du  mouvement  est 
ou 

Si  l'on  connaît  m  '  Tf'  /(  ^  )'  ^^  courbe  étudiée  permettra  de 
calculer  la  valeur  de  ^  pour  une  valeur  quelconque  de  /,  en  déter- 
minant, à  Taide  de  la  courbe  elle-même,  Wj-yr'  et  -^  pour  cette 
valeur  de  t.  Cette  méthode  ne  pourra  d'ailleurs  pas  s'appliquer  au 
voisinage  immédiat  de  l'origine  5  car,  en  ce  point,  ^  et  -^  ne 
peuvent  être  que  très  grossièrement  évalués;  mais  on  peut  avoir 


^(f)- 
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la  valeur  de  /    ^dt  ou  l'aire  comprise  entre  la  courbe  ^  =  y(/). 

dont  on  connaît  des  points,  l'ordonnée  t  et  les  axes  de  coordon- 
nées. 11  suffit  d'intégrer,  par  rapport  au  temps,  l'équation  (i) 
de  o  à  /;  il  vient 

<•'    (^:),-Sjr'--S.('/r^)*-X'^'- 

Ces  résultats  suffisent  pour  rendre  compte  de  la  variation  de  ^j 

avec  le  temps. 

Tout  d'abord,  j'ai  étudié  la  loi  du  mouvement  de  l'aiguille,  le 
couple  électrique  n'existant  pas;  l'équation  (i)  devient 


ni*  ^/d(ji}\ 


liC  mouvement  satisfait  à  la  relation 

d^tii  -  -      dui 

—j-^  -H  o,oi834t»  -H  o,a3i4  jT  =  <>• 

La  résistance  est  proportionnelle  à  la  vitesse ,  le  rapport  de  deux 
élongations  successives  est  4>5,  la  durée  d'oscillation  avec  le 
liquide  i3*;  et  cette  durée,  sans  liquide,  à  peu  près  7*.  J'ai 
supposé  que  cette  durée  de  sept  secondes  était  aussi  la  durée  dans 
le  vide;  autrement  dit,  que  l'on  pouvait  négliger  l'amortissement 
dans  l'air  relativement  à  Tamortissement  dans  le  liquide. 

J'ai    admis  que ,   dans   l'équation    (  i  )    on   pouvait   remplacer 

TT/f -7T  )  par  o,'2ûi4  -fj  et  écrire  cette  relation 

(j)  _  .^.0,0.8340,4-0,2314^--^, 

Péquation  (2)  devenant 

(4)  f-^j  -î-o,oi834    f  oidt-\-o,'iZi.\u}t=  C    ^dt. 

J'ai  placé  verticalement  sur  une  machine  à  diviser  un  des  cli- 
chés obtenus  en  photographiant  directement  le  mouvement  de 
l'aiguille,  et  j'ai  relevé,  à  l'aide  du  cathétomètrc,  point  par  point  la 
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courbe  tracée  sur  ce  cliché;  puis  je  l'ai  construite  sur  papier  en 
centuplant  les  ordonnées  et  exprimant  les  abscisses  en  secondes. 
Sur  cette  courbe,  tracée  avec  soin,  j'ai  mesuré  les  vitesses  pour 
des  points  distants  de  o%o5y  puis  j'ai  construit  la  courbe  des 
vitesses.  Sur  cette  seconde  courbe,  j'ai  mesuré  les  accélérations  et 
construit  une  courbe  des  accélérations  sur  laquelle  j'ai  relevé  les 
accélérations  pour  des  points  distants  de  o%o5.  Ces  trois  courbes 

sont  représentées  y? 0-.  5,  Enfin,  j'ai  calculé  ^  d'après  l'équa- 
tion (3)  pour  les  valeurs  de  /  ci-dessous  indiquées,  et  trouvé  les 
résultats  suivants  : 


/. 


0,OJ 


M 


-^0,70 

0,1 -^0,4» 

o,i5 -+-0,27 

0 ,  20 -4-0 ,  2î 

0,25 ~^^)  '^ 

o,3o -HO,  1.5 

0,35 -Ho,i3 

0,40 -4-0,112 

0,45 -4-0,096 

o,5o 4-0,078 

0,55 -+-o,o65 

0,60 -4-0,047 

o,65 -1-0, o35 

0,70. .....  -4-0,017 

0,75 -f-0,002 

0,80 — o,oi3 


t. 


M 


o,85 — o,o3o 

o ,  90 — o ,  049 

0,95. -0,079 

...    .  —0,08 


1 ,00, 


1,5 
2,0 


— o,  II 
—0,11 
—0,1 1 


— 0,11 


2,5 

3,0 

4,0 —0,0921 

5,0 — 0,091 

6,0 — o,o3o 

7,0 — o,o5ï 

8,0 — o,o63 

9,0 — o,o5 

10,0 —0,075 


représentés  par  une  des  courbes  de  \dijig,  5. 

Calculant  alors  l'expression  (4)  pour  t  =.  o,o5,  j'ai  trouvé 


On  voit  que  la  courbe  ^  =  <p(/)  s'élève  très  rapidement  et  a 

une  très  grande  hauteur,  c*est-à-dire  que  (^)  =r  y(o)  est  très 

f^rand,  si  l'on  considère  que  l'aire  comprise  entre  ^=:o,o5,  la 
courbe  et  les  axes  est  représentée  par  le  rectangle  couvert  de 
hachures  sur  X^Jig,  5. 
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Il  en  résulte  que  la  variation  de  ^  doit  se  faire  très  rapidement; 


or  ^  est  proportionnel  a  la  différence  des  couples  électriques  agis- 


sant sur  Taiguille.  Si  C  et  QJ  sont  les  capacités  des  électromèlres 


Fig.  5. 


par  unité  d'angle,  V  le  potentiel,  les  moments  des  couples  sont 
respectivement  C'KV^el  GV^,  ic  moment  résultant  (G  —  G'K)  V, 

on  a 

(G-C'K)V»=|JL, 
d'où 


K=- 


"C 


_fj._  _  G  _    ^  ji . 
G'V«  ~  G'       G"T»  M' 


K  doit  donc  varier  très  rapidement  aussi. 

La  courbe  représentative  de  K  en  fonction  du  temps  pour  le 
liquide  employé  lors  de  l'obtention  photographique  do  la  courbe 
qui  a  servi  de  base  à  ces  calculs  (essence  de  pétrole),  est  donc  ana- 
logue à  la  courbe  (a)  de  hijig,  6,  voisine  cependant  de  la  courbe 
(i)  de  la  même  figure. 
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Ainsi,  pour  les  liquides  dont  j'ai  fait  usage  : 
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1°  Le  pouvoir  inducteur  au  bout  d'un  temps  de  charge  supérieur 
à  une  seconde  ne  dépend  ni  de  la  durée  de  la  charge,  ni  du  poten- 
tiel de  charge ,  ni  de  Thistoire  antérieure  du  liquide  ;  sa  valeur  K 
est  une  véritable  constante  égale  au  carré  de  Tindice,  vérifiant  par 
suite  la  loi  de  Maxwell  ; 

Fig.  6. 
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?.**  Le  pouvoir  inducteur  au  début  de  la  charge  serait  voisin  df 
r  unité; 

3°  La  variation  du  pouvoir  inducteur  de  la  valeur  Ko  à  la  valeur 
Ki  se  fait  très  rapidement. 

V.  Dans  le  cas  des  liquides  impurs,  les  phénomènes  sont  tout 
différents  et  beaucoup  plus  complexes. 

Les  expériences  ont  été  faites  avec  l'électromètre  à  quadrants  et 
conduites  de  la  manière  suivante  : 

Le  liquide  étant  placé  dans  le  cristallisoir,  on  charge  l'appareil 
et  on  le  règle  au  bout  de  cinq  minutes.  La  position  des  secteurs  de 
l'appareil  permet  de  déterminer  la  valeur  de  K,  que  j'appellerai  K.,, 
puis  on  fait  aussi  vite  que  possible  les  opérations  nécessaires  pour 
la  mesure  de  la  limite  de  K  au  début,  en  laissant  l'appareil  chargé 
juste  le  temps  nécessaire  pour  voir  le  sens  de  l'arc  d'impulsion. 
Soit  K',  la  valeur  obtenue.  Cinq  minutes  après  on  mesure  à  nou- 
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veau  la  valeur  de  R  et  l'on  obtient  K54.5  ;  on  laisse  Tappareil  chargé 
un  temps  t^  plusieurs  minutes,  et  on  répète  toutes  ces  opérations: 
on  obtient  ainsi  les  valeurs  K5^.5^.,p  Kj^.^,^,  K^^^,^^;  on  répète  les 
opérations  (2  après  et  ainsi  de  suite;  on  forme  ainsi  le  Tableau 
suivant  : 


Valeur  (lu  temps 
de  charge. . . . 

Valeurs  de  K.. . . 


5    5-f-j   s-i-5-+-ri  =  0i   ei-+-5   0i-+-5-4-/,=  e,    o,-^> 

Kj  Ke,  Ko, 

Kj45  Ko,+«  KOj^j 


L*"' 


Ko. 


Ki. 


La  courbe  construite  en  portant  en  abscisses  les  temps  et  en 
ordonnées  les  valeurs  de  K  contenues  dans  la  dernière  ligne  donne 
une  limite  supérieure  de  K  au  début  de  la  charge,  en  fonction  de 
la  durée  de  charge  antérieure.  Elle  est  représentée  en  traits  pleine 
dans  la  Jig,  7.   On  voit  que  cette  valeur  de  R,  d'abord  égale  au 

Fig.  7. 


L,^^r,  f7^  mJ^,  1 1  i  '.^  m  lyi- 


l  1 1  y  1 1 1  i  ?  i  m — 


véritable  pouvoir  inducteur,  lui  est  devenue  inférieure  lorsque 
«iuréo  de  la  charge  a  atteint  quatre  heures.  La  forme  de  celte  cour' 
est  indépendante  du  potentiel  de  charge. 

Les  eourbes  construites  en  prenant  j>our  abscisses  les  tenip:s=5  t*/ 
pour  ordonnées  les  valeurs  de  R  contenues  dans  les  deux  lignes  sl-^  p^:. 
Heures  se  confondent,  les  valeurs  R9  et  K04.5  sont  voisines,  ce     q^j/ 
conduit  il  dire  que  celte  vafeur  de  R  ne  dépend  que  de  la  d^^/yi^ 
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totale  de  la  charge  antérieure,  et  non  de  la  manière  dont  cette 
charge  s* est  faite.  Cette  valeur  de  K  dépend  en  général  du  poten- 
tiel de  charge;  maïs  au  bout  d'uoe  charge  dWtant  plus  longue  que 
le  liquide  est  moins  pur,  elle  devient  indépendante  de  ce  poten- 
tiel et  constante,  la  valeur  vraie  du  pouvoir  inducteur. 

La  courbe  représentée  en  traits  interrompus  y?^.  7  représente 
cette  valeur  de  K  pour  de  la  benzine,  le  potentiel  de  charge  étant 
—  270  volts;  cette  expérience  a  duré  trente-trois  heures. 

Si  pour  un  liquide  très  impur  on  détermine  la  valeur  de  K  pour 
des  durées  de  charges  de  cinq  minutes,  le  potentiel  variant,  on 
obtient  les  courbes  représentées  /î^.  8  pour  la  benzine  et  l'essence 
de  pétrole  ;  la  forme  de  ces  courbes  varie  d'ailleurs  avec  la  pureté 
du  liquide. 

Fig.  8. 
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Si  Ton  cherche  à  se  représenter  la  forme  de  la  courbe  [jl  =  !p(/), 
^  ^ù  t  est  la  durée  de  la  charge  actuelle  pour  un  liquide  impur,  on 
^•^st  conduit  à  penser  qu'elle  est  analogue  à  la  courbe  1  de  \^fig^  9. 
^11  elTel,  l'appareil  étant  réglé  au  bout  de  cinq  minutes  de  charge 
|^)ar  exemple,  si  l'on  vient  à  le  décharger  et  à  le  charger  à  nouveau, 
tDn  voit  que  l'aiguille  sera  soumise  à  une  percussion  dans  un  sens 
suivie  immédiatement  d'une  force  dirigée  en  sens  contraire  agis- 
sant un  temps  fini;  il  est  possible,  à  cause  de  l'inertie  de  l'aiguille, 
cjue  l'elTet  de  la  percussion  soit  entièrement  masqué  par  celui  de 
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celle  force;  le  liquide  se  punfîanl,  la  courbe  jx  =  y(r)  se  déforme- 
rail  en  passant  par  les  courbes  2  de  ^^^fig»  9»  et  il  pourrait  se  faire 
qu^à  un  moment  donné  reffet  de  la  force  indiquée  ci-dessus  con- 
Ire-balançâl  exactement  reffet  de  la  percussion;  dans  ce  cas,  il  n'y 
iiurail  pas  d^arc  d'impulsion  (point  de  croisement  des  courbes  de 
^^  fis*  1)'  ^^  courbe  représentative  de  K  pour  un  liquide  impur 
serait  analogue  à  la  courbe  2  de  \2i  Jig.  6;  c'est  d'ailleurs  cette 
forme  qui  a  été  trouvée  expérimentalement  pour  un  liquide  aussi 

pur  que  possible. 

Fig.  9. 


1 


11  se  présenle  dans  ces  recherches  un  fait  déjà  mis  en  évidence 
par  M.  Hertz  (M,  c'est  celui  de  la  puriGcation  du  liquide  par  le 
passage  du  courant,  purification  d'autant  plus  rapide  que  le  poten- 
tiel de  charge  est  plus  élevé. 

VI.  Du  reste  d'autres  expériences,  faites  par  une  méthode  ana- 
logue à  celle  du  galvanomètre  balistique  de  Jenkin,  vont  nous  per- 
mettre de  montrer  que  le  passage  du  courant  agit  bien  ainsi,  et  de 
voir  que  lu  variation  de  début  du  pouvoir  inducteur  pour  un  li- 


(M  H.  Hertz,  l'in^r  das  Vcrhaltcn  dcr  Benzins  ah  Isoiator  und  ah  i?wrA- 
sta/uhln'ldncr  (  lfVf</.  .Iw/i..  vol.  X\,  p.  379;  i8S3,  cl  Journ.  de  Phys.,  vol.  III, 
■?•  série,  p.  \\\\  1881'^. 
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quide  pur  doit  être  presque  entièrement  faite  dans  (—,)  de  seconde. 
Voici  la  description  de  Tappareil  et  de  la  méthode  employée  : 
J*ai  construit   un  condensateur  cylindrique  à   grande   surface 
composé  de  huit  tubes  de  laiton  de  lo*^"  de  hauteur,  d\in  rayon 
moyen  de  7''™,  emboîtés  les  uns  dans  les  autres,  distants  de  o*^"*,!  et 
maintenus  par  des  cales  en  verre;  Tensemble  est  renfermé  dans  un 
vase  en  métal  ;  les  tubes  et  le  vase  sont  groupés  comme  les  plaques 
d'un  accumulateur,  de  sorte  que  la  capacité  est  environ   Saoo". 
L' une  des  armatures  est  reliée  à  une  des  bornes  d'un  galvanomètre 
Thomson  très  sensible  dont  l'autre  borne  est  à  la  terre,  les  dévia- 
tions sont  lues  dans  une  lunette  par  la  méthode  de  Poggendorf ; 
raulro  armature  est  reliée  à  l'une  des  extrémités  d'un  interrupteur 
dont  Tautre  est  en  communication  avec  l'un  des  pôles  d'une  pile 
de  5o  éléments  de  M.  Gouy  dont  l'autre  pôle  est  au  sol. 

Une  résistance  de  2.10"  ohms  (traits  de  crayon  sur  de  Tébonite) 
î^ort  à  étalonner  le  galvanomètre.  L'interrupteur  permet  d'avoir 
des  temps  de  charge  variant  de  o*,ooi  à  plusieurs  secondes  à  vo- 
lonté (•). 

J'ai  d'abord  vérifié  le  fonctionnement  de  rinternipleur  en  opé- 
rant sur  le  condensateur  desséché  avec  soin  et  ne  contenant  pas  de 
liquide;  à  cet  effet,  j'ai  mesuré  les  arcs  d'impulsion  du  galvano- 
"H'ire  pour  différents  temps  de  charge;  la  courbe  construite  en 
|>'>rianlen  abscisses  les  temps  et  en  ordonnées  les  arcs  d'impulsion, 
^  ^'st-à-dire  les'quantités  d'électricité,  est  rigoureusement  rectiligne 
P'^urdcs  temps  variant  de  o',  001  à  o%o3(3.  Le  coeflicient  angulaire 
°<^  la  droite  mesure  d'ailleurs  en  unités  arbitraires  la  conductibilité 
^^  système. 

I^oiir  étalonner  le  galvanomètre,  j'y  ai  lancé  le  courant  de  la  pile 
pendant  deux  temps  déterminés,  au  travers  de  la  résistance  de 
^•io'''ohms;  voici,  par  exemple,  les  nombres  trouvés  à  deux  jours 
J  intervalle  : 


f)  Vi)ici  comment  j'ai  construit  cet  appareil  :  la  règle  divisée  de  la  machine 
'l.Vt^iood  est  remplacée  par  une  règle  en  bois  portant  à  la  parliiî  supérieure  une 
inccc  de  ao""  environ  de  longueur  en  ébonite,  sur  celte  piété  (  roir  la  figure  ci- 
après)  peuvent  être  fixées  deux  pinces  métalliques  portant  (le;ix  p  liles  poulies 
en  métal  P,  P'  et  deux  bornes.  Le  cordonnet  de  la  machine  est  en  soie  trempée 
dans  la  paraffine  très  chaude  pour  éliminer  toute  trace  d'eau;  une  partie  de  sa 
longueur  lO'^jO  est  recouverte  par  un  fil  de  cuivre  rouge  très  lin  enroulé  sur  lui, 

y.  de  Phys.,  a*  série,  t.  X.  (Avril  1891.  la 
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Température 

en 

unités  arbitraires. 

Déviations. 

Premier  jour. . . 

(  ^,89 

33  ) 
9^>  i 

Deuxième  jour  . 

1  a, 89 

28  ) 
82  i 

Happort. 
a,9ï 


dont  les  extrémités  forment  autant  que  possible  des  sections  droites  du  cordon- 
net; ce  cordonnet  passe  sur  les  deux  poulies,  un  déclenchement  permet  la  chute 

\ 


des  poids    de  lu   machine  uu  moment  voulu,  tt  un  amortisseur  Q  en   arrête  le 
mouvement  sans  choc.  Au  moment  de  celte  chule,  cl  pendant  le  temps  que  la 
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Le  rapport  des  déviations  mesurant  le  rapport  des  quantités  dV'- 
leclricilé  mesure  aussi  le  rapport  des  temps,  si  l'on  néglige  la 
capacité  statique  de  l'appareil,  ce  (|ue  l'on  peut  faire;  on  voit  que 
ce  rapport  a  varié  de  —^  en  deux  jours,  ce  qui  est  une  garantie  du 
fonctionnement  deTinterrupteur;  avant  chaque  expérience,  pareille 
détermination  était  faite.  Les  nombres  96  et  8:î  peuvent  être,  pour 
les  expériences  correspondantes,  pris  pour  mesure  de  la  sensibi- 
lité du  galvanomètre. 

Le  liquide  étant  placé  dans  le  condensateur,  on  détermine  les 
arcs  d'impulsion  pour  des  temps  de  charge  variant  de  o*,oo25  à 
o*,o36.  Ces  arcs  d'impulsion  sont  dus  :  i**  à  la  charge  du  con- 
densateur; 2*^  à  la  conductibilité  du  liquide;  3^  à  la  conductibilité 
des  supports  et  des  cales  en  verre  des  tubes  du  condensateur. 

Le  liquide  venant  d'être  mis  dans  l'appareil,  on  fait  une  série 
de  mesures,  puis  on  laisse  l'appareil  chargé  avec  une  pile  autre 
que  la  pile  qui  sert  aux  mesures  pendant  un  certain  temps  après 
lequel  on  fait  une  nouvelle  série  de  mesures,  et  ainsi  de  suite. 
Les  expériences  ont  porté  sur  Tessence  de  pétrole  seule. 
Les  résultats  obtenus  avec  une  charge  positive  de  ^o  volts  sont 
convenablement  représentés  par  les  formules  paraboliques  sui- 
vantes (*)  : 


partie  recouverte  du  cordonnel  met  à  passer  sur  les  deux  poulies  à  la  fois,  le 
Contact  est  établi  entre  les  deux  bornes  de  l'interrupteur.  Il  suffit  d'étalonner 
l'appareil  avec  un  comparateur  de  Kegnault;du  reste  pour  les  temps  très  courts 
i|ue  j'ai  employés,  o*,i  au  maiLimuin,  j'ai  constaté  que  le  temps  pendant  lequel 
les  deux  bornes  sont  en  communication  est  proportiouel  à  la  différence  entre  la 
lon;{;ucur  recouverte  et  la  distance  des  points  de  contact  du  cordonnet  et  des 
poulies,  que  je  déterminais  en  mesurant  la  distance  des  centres  et,  par  sa  tan- 
gente, l'angle  du  cordonnet  avec  la  ligne  des  centres.  Les  séries  de  deux  expé- 
riences citées  un  peu  plus  loin  permettent  d'ailleurs  de  déterminer  la  longueur 
du  cordonnet  recouvert  qui  pouvait  un  peu  varier  d'un  jour  à  l'autre;  il  suffit, 
X  étant  cette  longueur,  D,  et  1),  les  distances  des  points  de  contact  dans  les  deux 
expériences,  A,,  A,  les  arcs  d'impulsion,  d'écrire 

l),-.r  _  A. 

\)-x        À/ 
d'où  X. 

On  est  maître  d'ailleurs  de  la  distance  des  poulies  et  de  la  vitesse  du  cordonnel 
et  grâce  à  cette  double  variation  on  peut  pratiquement  avec  cet  appareil  obtenir 
des  durées  de  communication  connues  variant  de  o*,ooi  à   10*. 

(M  En  écrivant  ces  formules,  j'ai  élendu  à  des  temps  très  courts  le  résultat 
trouvé  page  iGo  relativement  à  la  variation  de  K  avec  la  durée  de  charge  anlé- 
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Arc  d'impulsion . 

Expérience  du  i8  novembre  1889.  Xfidt=  '>2,33  -f-o,oo7/H-  0,00978/' 
Expérience  du  20  novembre  1889.     Xfidt  =  36,63-1-  0,001 1  -t-  o,oo'2'25/* 

le  condensateur  étant  resté  chargé  entre  ces  deux  séries  de  me- 
sures, et  les  résultats  corrigés  de  la  conductibilité  propre  du  con- 
densa teur« 

On  voit  que  le  terme  constant  a  crû,  ce  qui  indique  un  accrois- 
sement du  pouvoir  inducteur,  et  que  les  coefficients  des  termes  en 
/  et  eu  t^  ont  décru,  ce  qui  indique  un  abaissement  de  la  conduc- 
tibilité; le  liquide  était  déjà  presque  pur  le  18  novembre. 

Voici  quelques  autres  formules  trouvées  antérieurement  pour 
un  échanlillon  de  pétrole  beaucoup  moins  pur,  mais  avec  un  gal- 
vanomètre non  étalonné,  elles  ne  sont  donc  intéressantes  que 
par  Tordre  de  grandeur  des  coefficients  des  termes  en  t  et  /-  : 

i3 juin  1889 \  fidt^'y^-i- i,Go   /-r-o,o383    £* 

1 4        »         A  /  I  ri/  =  53  H-  1 ,  12   /  -h  o,o'2o3    /* 

lO        M         A/ t  c^/ —  j3 -7- 0,70  / -f- 0,0193   /* 

27        »         A /le// =  j3 -h  0,001/ H- 0,00182/5 

les  conclusions  sont  ici  beaucoup  plus  nettes  pour  la  variation  des 
coefficients  des  termes  en  /  et  /^.  Le  liquide  s'est  probablement 
purifié  par  électrolyse  ou  plutôt  par  une  polarisation  prolongée. 

Une  observation  intéressante  est  la  suivante  :  l'écart  entre  les 
arcs  d'impulsion  correspondant  aux  plus  courts  temps  de  charge 
(()%oo>.5)  et  le  calcul  empiri([ne  ci-dessus  n'atteint  pas  0,01  par 
défaut;  il  en  résulte,  comme  je  l'ai  dit  plus  haut,  que  la  variation 
du  pouvoir  inducteur  doit  être  faite  à  0,01  près  en  ~  de  se- 
conde. 

Enfin,  et  comme  dernier  résultat  de  ces  mesures,  le  pouvoir 
inducteur  du  pétrole,  mesuré  à  l'aide  d'une  expérience  faite  sur  le 
li(]uide  et  d'une  expérience  faile  sur  le  condensateur  non  rempli 
de  li(|uide,  a  été  trouvé  voisin  de  '2,'a,  alors  que  la  méthode  élec- 
tromélrique  donne  r>,,io  pour  un  pétrole  pur. 


rieure.  D'aill(jurs  les  cxpt'Tiences  étaient  faites  de  manière  à  ce  qu'un  temps  de 
cliarfje  long  surrédài  à  un  temps  de  charge  court  et  réciproquement;  la  possibi- 
lilé  de  trouver  une  formule  empirique  représenlaut  les  résultats  à  moins  de  0,01 
près  juslilic  celle  exteubioii. 
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La  coDcordance  entre  les  deux  méthodes  montre,  il  me  semble, 
que  le  phénomène  doit  être  attribué  au  pouvoir  inducteur  seul,  la 
conductibilité  étant  très  petite  et  variant  peu  avec  le  temps.  S'il 
en  était  autrement,  en  effet,  c'est-à-dire  si  l'on  supposait  la  con- 
ductibilité du  liquide  très  grande  au  début  de  la  charge,  on  ren- 
drait bien  compte  du  mouvement  de  l'aiguille  de  l'élcctromètre 
différentiel,  la  différence  de  potentiel  entre  les  quadrants  et  l'ai- 
guille étant  au  début  plus  petite  pour  réleclromètre  à  liquide  que 
pour  l'élcctromètre  à  air;  mais  dans  ces  dernières  expériences 
on  a 


f   idt -=CKt\-^   f  yV^/, 


où  C  est  la  capacité  géométrique  de  l'instrument,  K^  le  pouvoir  in- 
ducteur au  temps  /,  V  le  potentiel  de  charge  et  y  la  conductibilité; 
or  l'expérience  montre  que  le  second  terme  est  négligeable,  il 
faut  donc  que  y  soit  nul  ou  petit. 


SUR  L'UHITfi  GALOBIMÉTBiaUE; 
Par  m.  BERTIIELOT. 

Une  discussion  intéressante  s'est  élevée  dans  ces  dernières 
années  sur  l'unité  des  mesures  calorimétriques,  et  quelques  sa- 
vants proposent  en  ce  moment  d'en  changer  la  définition;  de  tels 
changements  ne  doivent  pas  être  accomplis  à  la  légère,  à  cause  de 
la  perturbation  jetée  dans  l'emploi  des  instruments  de  mesure,  et 
dans  la  comparaison  des  anciennes  expériences  avec  les  nouvelles. 
Peut-être  n'est-il  pas  inutile  d'en  discuter  d'une  façon  plus  appro- 
fondie la  nécessité  et  la  signification. 

On  sait  que  la  définition  actuelle  de  la  calorie,  telle  qu'elle  a  été, 
jusqu'ici,  généralement  adoptée  par  les  physiciens,  remonte  aux 
expériences  de  Lavoisier  et  Laplace,  et  à  leur  calorimètre,  fondé 
sur  la  pesée  des  quantités  de  glace  fondues,  à  la  température  fixe 
de  zéro,  par  une  certaine  quantité  de  chaleur.  Mais  la  quantité  de 
chaleur  susceptible  de  fondre  i**"  de  glace  est  difficile  à  comparer 
avec  une  extrême  rigueur  avec  les  quantités  de  chaleur  mises  en 
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jeu  clans   d'autres  phénomènes,  et  on   a  préféré  envisager  une 

quantité  proportionnelle,  déduite  du  rapport  limite  --^>  entre  une 

quantité  de  chaleur  et  la  variation  correspondante  de  la  tempéra- 
ture de  Teau,  ce  rapport  étant  mesuré  à  la  température  de  o". 
En  pratique,  on  a  même  substitué  a  ce  rapport  différentiel  le  rap- 
port de  deux  différences  finies 

AQ 


"r^  > 


T,-T 

répondant  à  un  intervalle  compris  entre  o"  et  -\-  i*^. 

Ija  quantité  AQ  ainsi  définie  est  prise  comme  unité  :  c'est  la 
calorie  actuelle,  quantité  de  chaleur  fournie  à  i^""  d'eau  entre  o" 
et  1*^,  et  qui  a  été  jusqu'ici  l'unité  de  toute  mesure  calorimétrique. 

Divers  savants  (*)  ont  proposé  dans  ces  derniers  temps  de  lui 
substituer  ce  qu'ils  ont  appelé  la  calorie  moyenne,  c'est-à-dire  le 
centième  de  la  quantité  de  chaleur  qu'il  faut  fournir  h  i^^  d'eau 
pour  l'échauffer  de  o**  à  loo".  Le  rapport  de  cette  quantité  à  l'an- 
cienne serait  i,oo358,  d'après  certains  auteurs;  d'après  d'autres, 
on  aurait  des  chiffres  dont  l'écart  pourrait  s'élever  jusqu'à  un  cen- 
tième. J'avouerai  que  je  rie  vois  pas  l'utilité  de  ce  changement 
de  définition,  ni  en  théorie,  ni  en  pratique,  et  qu'il  me  paraît,  au 
contraire,  de  nature  à  embrouiller  des  discussions  déjà  extrême- 
ment délicates. 

En  théorie,  le  raj)port  mojen  des  chaleurs  spécifiques  de  feau 
entre  o"  et  loo"  est  aussi  arbitraire  que  le  rapport  mojen  entre  o" 
et  r*,  et  il  a  l'inconvénient  de  se  rapporter  à  une  quantité  dont  les 
variations  sont  plus  étendues. 

En  prati([ue,  la  détermination  de  la  chaleur  cédée  par  Teau 
entre  loo"  et  o"  est  extrêmement  difficile  à  faire  avec  une  grande 
rigueur,  ce  que  prouvent  d'ailleurs  les  mesures  des  physiciens  très 
habiles  qui  s'en  sont  occupés  depuis  Kegnault  et  qui  diffèrent  de 
plusieurs  millièmes;  ce  n'est  donc  pas  là  une  quantité  susceptible 
d'être  définie  physiquement  avec  une  rigueur  et  une  simplicité 
telles  qu'on  puisse  la  prendre  à  tout  instant  comme  terme  de  com- 
paraison et  de  vérification.  Chaque  nouvelle  détermination  obli- 


(')  Journal  de  Physique^  2«  série,  t.  \,  p.  i'i\. 
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gérait  à  remanier  le  calcul  de  loules  les  valeurs  numériques 
données  jusque-là  en  calorimétrie,  inconvénient  dont  je  n'ai  pas 
besoin  de  faire  remarquer  rextrême  gravité. 

S'il  s'agissait  de  pratique  seulement,  la  meilleure  unité  serait, 
assurément,  la  calorie  rapportée  à  la  température  de  i5**,  c'est- 
à-dire  la  quantité  de  chaleur  capable  de  porter  i^"^  d'eau  de  i5" 
à  i6**  :  c'est  une  température  à  laquelle  il  est  facile  de  rapporter 
toutes  les  déterminations  et  toutes  les  comparaisons  expérimen- 
tales, avec  une  rigueur  que  ne  comportent  ni  les  mesures  faites 
à  o",  ni  surtout  les  mesures  rapportées  à  un  intervalle  tel  que 
celui  de  0°  à  100®.  Quant  à  l'écart  qui  existe  entre  cette  calorie 
pratique,  à  laquelle  se  rapportent  d'ailleurs,  à  peu  de  chose  près, 
presque  toutes  les  mesures  calorimétriques  exécutées  jusqu'à  ce 
jour,  et  l'ancienne  calorie,  cet  écart,  dis-je,  me  semble  évalué  un 
peu  trop  haut  en  ce  moment;  mais,  quel  qu'il  soit,  il  n'enlève 
rien  à  la  force  des  considérations  qui  précèdent. 


SUB  LA  DÉTEBMIHATIOH  DE  L'OBIERTAnOH  OPnaUE  DAH8  LES  GBI8TAUZ 
TBIGLinaUES.  APPLIGATIOH  AU  BIGHBOMATE  DE  POTASSE  ; 

Par  m.  h.  DUFET. 

I.  11  est  avantageux  d'employer  systématiquement,  pour  déter- 
miner l'orientation  des  axes  d'élasticité  optique  dans  un  cristal, 
l'observation  des  axes  optiques,  qui  sont  les  seules  directions  bien 
déterminées  pour  lesquelles  les  propriétés  optiques  changent 
rapidement  dès  qu'on  s'en  écarte.  On  y  arrive  facilement  à  l'aide 
du  microscope  polarisant  que  j'ai  décrit,  il  y  a  quelques  années, 
dans  ce  Journal,  description  à  laquelle  je  renverrai  (*). 

A  cause  de  la  distance  relativement  considérable  qui  existe  entre 
le  focus  polariseur  et  l'objectif  du  microscope,  on  peut  placer, 
entre  eux,  une  cuve  cylindrique  dépolie,  avec  une  face  plane  en 
face  de  l'objectif,  que  l'on  remplit  d'un  liquide  plus  réfringent 
que  le  cristal  et  où  est  immergée  la  plaque  à  étudier.  On  peut  ainsi, 
sans  déranger  la  plaque,  observer  les  courbes  isochromatiques,  ou, 

(')  Journal  de  Physique^  2*  série,  t.  V,  p.  564- 
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en  rinclinaiit  convenablement,  observer  les  limites  de  réflexion 
totale.  La  plaque  étant  parallèle  à  Taxe  du  cercle  divisé,  et  orientée 
de  telle  sorte  qu'un  axe  optique  passe  au  milieu  du  champ,  la 
bissectrice  des  deux  positions  de  réflexion  totale  donne  la  normale 
à  la  plaque;  on  déduit  donc  de  l'observation  l'angle  extérieur  de 
l'axe  optique  avec  la  normale.  Il  conviendra  d'alterner  les  mesures, 
de  manière  à  éliminer  l'influence  de  la  température,  et  de  prendre 
immédiatement  l'indice  du  liquide  en  substituant  à  la  plaque  un 
corps  d'indice  bien  connu,  calcite  ou  quartz. 

Supposons  d'abord  un  cristal  dans  lequel  on  connaisse  Tindice 
moyen  et  l'angle  vrai  des  axes  optiques.  Sur  une  plaque  dont  on 
connaît  l'orientation  cristallograpliique,  on  pourra,  sauf  de  rares 
exceptions,  observer  les  deux  axes  optiques,  et  déduire  des  mesures 
l'angle  intérieur  de  chaque  axe  avec  la  normale  à  la  plaque.  Soit 
(fis-  0/^?  ^6  P*^'^  ^6  Isi  face,  ai,  «2»  les  traces  des  axes  optiques. 
On  connaît  les  trois  côtés  du  triangle,  on  peut  donc  calculer 
l'angle  de/>  avec  la  bissectrice  aiguë  A,  la  bissectrice  obtuse  O  et  la 
perpendiculaire  au  plan  des  axes.  Pour  déterminer  complètement 

Fig.  1. 


l'orientation,  il  suffira  de  mesurer,  sur  une  autre  plaque  m,  dont  on 
connaît  Tangle  avec  />,  l'angle  que  fait  l'un  des  axes  optiques  avec 
la  normale  à  la  plaque.  Soit  ao//2  ainsi  déterminé;  le  triangle /xto''* 
étant  connu  permet  de  calculer  «i  m  et,  par  suite,  les  angles  de  m 
avec  les  trois  axes  d'élasticité.  La  détermination  expérimentale 
de  «,m  servira  de  vérification  au  calcul.  On  pourra  de  même 
calculer  et  mesurer  les  angles  des  axes  optiques  avec  une  troisième 
plaque,  et  obtenir  comme  dans  un  calcul  cristallographique,  autant 
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de  vérifications  des  données  fondamentales  qu'on  le  jugera  néces- 


saire. 


J'ai  supposé  connu  l'indice  moyen  et  l'angle  vrai  des  axes.  Pour 
les  déterminer  il  faut  tailler  une  plaque  à  peu  près  perpendiculaire 
à  la  ligne  moyenne.  Il  suffit,  comme  je  vais  le  montrer,  d'une  per- 
pendicularité  approchée  pour  arriver  à  des  résultats  exacts. 

Supposons,  en  eflet,  la  plaque  parallèle  à  l'axe  du  limbe.  Soit  OX 
{fig-  2)  la  normale  à  la  plaque,  OZ  l'axe  du  limbe;  OY  sera  la 

Fig.  2. 


direction  de  propagation  des  ondes  correspondant  aux  rayons 
réfléchis  totalement.  Soit  A  la  bissectrice  aiguë,  B  la  bissectrice 
obtuse  placée  dans  le  plan  d'incidence,  cp  et  (o  les  angles  de  la  bis- 
sectrice aiguë  avec  les  plans  XY  et  ZX.  On  voit,  immédiatement, 
que  tangMY  =  tangcosin'^.  Donc  si  les  angles  co  et  ^  sont  petits, 
im  des  plans  tangents  menés  à  la  surface  de  l'onde  perpendicu- 
lairement a  OY  se  confondra  avec  le  plan  tangent  normal  à  OM.  Ce 
plan,  étant  normal  au  plan  des  axes,  correspond  à  un  rayon  se  pro- 
pageant avec  l'indice  moyen  et  vibrant  à  peu  près  verticalement. 
L'indice  moyen  ^era  donc  donné,  sans  erreur  sensible,  même  si 
les  angles  co  et  ^  ont  une  valeur  de  3**  à  4°» 

Pour  placer  la  bissectrice  obtuse  dans  le  plan  d'incidence,  il 
faut  qu'en  tournant  la  plaque  autour  de  OZ,  les  axes  optiques 
passent  dans  le  champ  à  égale  distance  du  fil  horizontal  du  réticule. 
Il  est  d'ailleurs  indiffèrent,  pour  ce  réglage,  de  se  servir  des  axes 
intérieurs  ou  des  axes  extérieurs,  le  déplacement  vertical  amené 
par  la  différence  d'indice  du  liquide  d'immersion  et  de  la  plaque 
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iUant  le  même  pour  chaque  axe  à  cause  de  la  petitesse  des  angles  s 
et  (i). 

On  obtient  donc  ainsi  l'indice  moyen.  Pour  avoir  Tangle  vrai 
des  axes,  on  mesurera,  par  la  méthode  que  j'ai  indiquée  précédem- 
ment, les  angles  extérieurs  de  chaque  axe  avec  la  normale  à  la 
plaque  et  l'angle  qu'ils  font  entre  eux.  Sur  une  plaque  presque 
normale  à  la  bissectrice  aiguë,  le  dernier  angle  sera  sensiblement 
rgal  à  la  somme  des  deux  autres,  et  la  somme  des  angles  intérieurs 
calculés  par  l'indice  moyen  sera  l'angle  des  axes.  Dans  le  cas  gé- 
néral, si  p  {fig»  3)  est  la  normale  à  la  plaque,  E1E2  les  axes  exté- 

Fig.  3. 

p 

.^^ \_^^^ 

V 


rieurs,  a\a^  les  axes  intérieurs,  la  révolution  du  triangle />E|  £2 
donnera  Tangle  au  sommet  et  permettra  de  calculer  01^2- 

II.  J*ai  appliqué  cette  méthode  à  Tétude  optique  du  bichromate 
d«»  potasse,  qui  n'a  été  l'objet  d'aucune  détermination  suivie. 

Plusieurs  plaques  sensiblement  perpendiculaires  a  la  bissectrice 
aiguë  m'ont  donné  l'indice  moyen  et  l'angle  des  axes.  J'ai  dû  me 
servir,  comme  liquide  d'immersion,  d'iodure  de  méthylène  saturé  de 
soufre:  Tindice  du  liquide  qui  m'a  servi  a  varié,  dans  le  cours 
des  expériences,  de  uj-yj  à  1,-81 5,  mais  cette  variation  n'a  eu 
aucune  influence  sur  les  résultats,  puisque  je  prenais  toujours 
immédiatement  Tindice  du  liquide  à  l'aide  d'une  calcite  ou  d'un 
quart7.. 

J'ai  trouvé,  pour  la  raie  D,  les  valeurs 

1.73801 
i,738oi 

Cl  ndmis  pour  le  calcul  le  nombre  1 ,  73S0. 

L^anglc  des  axes  a  été  trouvé  égal  à  5i^53\  Sur  une  plaque  q^iî 
stt  irouTiil  normale  à  la  bisseclrice,  l'angle  dans  Pair  gS^'SS'  co  1:1  - 

'^  mène  valeur.  Les  variations  de  la  températtir^e 
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ambiante  ne  me  paraissent  pas  avoir  d^influence  scnsiblo  sur  Tnngle 
des  axes. 

Pour  obtenir  les  deux  autres  indices,  j'ai  évalué  le  retard  donné 
par  des  plaques  à  très  peu  près  normales  à  la  bissectrice  aiguë,  en 
comptant  le  nombre  des  anneaux;  ceci  m'a  donnée  le  cristal  étant 
positif,  pour  n,n — rip^  la  valeur  0,0177-.  Dr^s  lors,  avec  Tangle 
des  axes,  on  peut  calculer  ng\  d'où,  pour  la  raie  D, 

• 

71^^1,8197 

Im-^  1,7380 
Hp—    \  ,7'20î 

Pour  déterminer  l'orientation  optique,  je  me  suis  servi  de  lames 
de  clivage,  suivant  les  trois  directions  y? (001),  A* (100),  ^*(oio); 
les  angles  de  ces  trois  directions  ont  été  mesurés  à  l'aide  d'un 
excellent  goniomètre  de  Brùnner,  sur  des  clivages  parfaits;  les 
nombres  trouvés  ont  été 

a 

/?/j*(ooi)(ioo) 96.23 

/>^*(oo  i)(oio) 98.11 

A* ^* (100) (010) 9' -47 

valeurs  très  voisines  des  nombres  trouvés  par  Schabus  ('). 

Dans  /?,  un  des  axes  est  voisin  de  la  normale;  le  plan  des  axes 
est  à  peu  près  perpendiculaire  sur  ^•,  et  placé  dans  l'angle  obtus 
/>A*.  La  bissectrice  aiguë  est  dans  l'angle  forme  par  les  normales 
aux  faces  (001),  (100),  (oTo);  la  bissectrice  obtuse,  dans  Tangle 
des  normales  à  (ooT),  (100),  (010),  et  presque  dans  la  zone /?^' 
et  l'axe  de  moyenne  élasticité  dans  l'angle  des  normales  à  (ooT), 
(100),  (010),  presque  dans  la  zone ph*. 

Les  expériences  ont  porté  surtout  sur  des  plaques/?  cl  A*,  le 
clivage  g^  étant  plus  difficile  à  obtenir  parfait.  Pour  ces  plaques, 
les  valeurs  mesurées  des  angles  des  axes  optiques  avec  la  normale 
différaient  à  peine  de  quelques  minutes.  J'ai  pris  comme  angles 
fondamentaux,  les  angles  des  axes  avec  la  normale  à  /?  et  l'angle 
de  la  normale  à  /i*  avec  l'axe  le  plus  éloigné  de p.  J'ai  pu  dès  lors 
calculer  les  autres  angles  mesurés,  ainsi  que  les  angles  des  trois 
axes  d'élasticité  optique  avec  les  normales  à/?,  g*,  A*  et  avec  les 


(')  ScuABus,  SUzb,  Akad.  Wien,  i85o. 
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axes  crislallograpluques,  a,  b,  c]  c'est  ce  que  donne  le  Tableau 
suivant,  où  «i  et  a^  désignent  les  axes  optiques,  A  la  bissectrice 
aiguë  (axe  de  plus  petite  élasticité),  O  la  bissectrice  obtuse  (axe 
de  plus  grande  élasticité),  M  l'axe  de  moyenne  élasticité,  et/?,  h* ,  g* 
les  normales  aux  faces  de  même  nom. 

Données, 

n„i  =  1 .7880 
2V  =  5r5r 

/?/i>  =  83'37' 
/î^>  =  81.49 

A»^'r=  88.13 

Observé.  Calculé. 

a^p 7.57  Fond. 

a^p 48.^3  Fond. 

aih^ 76.52  76.49 

CTj/*' 79'59  Fond. 

«1^* 77-37  77.42.30 

a^g^ 50.29  50.26 

Bissectrice  aiguë, 

•     •     •  •     » 

S.p 23.  4«4o  ^c 19.16.50 

A/*' 77.  4  «40  A  a 82.30. 3o 

A^» 76.2r.30  kb 68.1a. 20 

Bissectrice  obtuse. 

Op 68.  6.20  Oc 76.24.20 

O/i» 86.26.50  Oa 89.32.20 

O^' 13.43.10  06 2i.55.5o 

y  or  ma  le  au  plan  des  axes. 

Mp 83.   3.20  Mr 76. 58. 40 

M//* i3.25.  o  Mfï 7.22.  o 

M^» 88.33.40  Mb 88.28.20 

J'ai  également  délerminé  pour  ce  corps  la  dispersion  très  notable 
dos  axos  d'élaslicilé  optique  pour  les  radiations  comprises  entre  le 
rouge  voisin  de  la  raie  B()^  =  oï^-^^oo)  et  le  vert  jaunâtre  ()v  =  oH-jOjo). 
Jo  renverrai  pour  ce  point  à  la  Noie  publiée  au  Bulletin  cfe  la 
Socirtc  française  tte  Minéralogie,  t.  XIII,  p.  3.{i;  1890. 
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BEGHBBCmS  8ÏÏR  L'APPLIGAnOH  DE  LA  MESURE  DU  POUVOIR  ROTATOIRE  A 
LA  DËTERHIRATIOR  DE  C0MBI1AI80RS  FORMÉES  PAR  LES  SOLUTIORS 
ARUEUSES  D'ACIDE  MALUUE  AVEC  LES  MOLTRDATES  NEUTRES  DE  UTHIHE, 
DE  MARHÉSIE,  DE  SOUDE  ET  DE  POTASSE,  ACIDE  DE  SOUDE  ET  LES  TUHR- 
STATES  NEUTRES  ALGALIHS; 

Par  m.  D.  GERNEZ. 

J'ai  fait  connaître  antérieurement  (*)  les  expériences  que  j'ai 
effectuées  sur  Taction  qu'exerce  l'acide  malique  en  solution 
aqueuse  sur  deux  molybdates  alcalins,  l'un,  le  moiybdate  "neutre 
de  soude,  l'autre,  le  molybdale  acide  d'ammoniaque  :  en  utilisant 
les  changements  extraordinaires  que  produisent  ces  sels  sur  le 
pouvoir  rotatoire  des  acides  actifs,  j'ai  pu  mettre  en  évidence  la 
formation  au  sein  des  dissolutions  de  composés  produits  entre  des 
nombres  simples  d'équivalents  de  sel  et  d'acide,  composés  qui  se 
transforment  en  d'autres  quand  les  proportions  des  corps  en  con- 
tact viennent  à  changer  et  que  l'on  manifeste  par  un  procédé  qui 
ne  peut  modifier  en  rien  l'équilibre  des  systèmes.  J'ai  complété 
ces  recherches  par  l'étude  de  plusieurs  sels  dont  la  composition 
se  rattache  aux  deux  types  déjà  étudiés  et  vais  indiquer  les  résul- 
tats de  ces  expériences. 

Les  solutions  employées  contenaient  toutes  is»*,  1 166  d'acide  ma- 
lique avec  des  poids  de  sel  croissant  d'une  expérience  à  la  sui- 
vante par  fractions  égales  d'équivalent  et  la  quantité  d'eau  distillée 
nécessaire  pour  amener  le  volume  total  à  occuper  12".  Elles 
étaient  introduites  dans  un  tube  dont  la  longueur  était  io5"°',7 
et  l'on  mesurait  les  rotations  par  rapport  à  la  lumière  du  sodium 
avec  le  polarimètre  de  M.  Laurent. 

I.  Molybdates  neutres.  —  Les  résultats  obtenus  avec  les  mo- 
lybdates neutres  de  lithine  et  de  magnésie  sont  contenus  dans  le 
Tableau  suivant  : 


(  '  )  Tome  VIII,  p.  678  de  ce  Recueil. 
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Fractions                    MoIyb( 

late  de  lithine. 

Molybdate 

de  magnésie. 

de  sel  employé, 

Variations 

Variations 

en 

Rotations 

par 

Rotations 

par 

j*j  d'équivalent.        observées. 

^^  d'équivalent. 

observées. 

1^  d'équivalent 

o  . . 

•     > 

—    O.II 

00 

—  0. 1  r 

f 

0(» 

1  .  . 

I.   7 

56 

-1.6 

55 

•À  . . 

—    '2.     2 

55 

—  1.59 

55 

3.. 

—  a.")6 

54 

—    2.5l 

52 

4  .. 

-  3.47 

5i 

-  3.44 

53 

5  .. 

-  4.37 

âo 

4.36 

52 

<)  .. 

—  5.27 

5o 

—  5.26 

5o 

y  V 

—  6.17 

5o 

6.16 

JO 

8... 

-  7.   8 

5i 

-  7.  8 

52 

9- 

—  8.  0 

52 

-  7.54 

46 

10  . . 

—  8.5^ 

5i 

-  8.39 

45 

II.. 

—  9-4o 

49 

—  9-'^4 

45 

ri . . . 

—  10.  8 

-  28 

9.40 

16 

i3.    . 

—  9-î*5 

-  43 

—  8.5o 

-f-  3o 

i4... 

—  8.  0 

85 

—  7.40 

70 

i5  . . 

—  6.10 

110 

--  5.40 

120 

i6  . . , 

—  4.3o 

100 

—  3.43 

«•7 

17  .. 

—  2.40 

110 

-   «-27 

i36" 

18  . 

—  0.35 

125 

-  0.55 

14^ 

19 

-r-     I.    7 

102 

~  3.i3 

i38 

•10  . . 

-^  3.  >.7 

i4o 

—  5.19 

126 

'Il  . . 

-+■    5.22 

113 

--  7.38 

i3.j 

'l'i  . . 

—  7-'^t 

»i9 

—  9-45 

127 

•i3  . 

—  9.30 

129 

-11.55 

i3o 

•i\  . . 

-I  ï  ,'ÀJ> 

112 

—  14. 10 

i35 

•i  )  . . 

-i- 1 3 . 1 1 

UX) 

—  16.28 

i38 

7.G  .  . 

i|.j«> 

io5 

-r-17.40 

7a 

K    • 

1 .) .  3(» 

-  40 

-+-18.14 

-^  34 

•iS  . . 

1  j .  3o 

-     (> 

-^17.28 

-  46 

>»)  .  . . 

l|.32 

58 

—  16.24 

r^l 

3o  .  . . 

-ï3.23 

^>9 

-^14. >o 

9i 

33  . .  . 

8.3- 

9^ 

—  9-55 

y« 

'     i.28 

83 

-  6.   4 

«   y 

3.,. 

'.   9 

66 

-  3.   2 

(M 

•i  »    . 

—    1 .    '> 

P 

—   1 .  3o 

il 

4v'>      .     . 

--   2.   À 

'9 

-^    1.    8 

/ 

^s  . . . 

-     >.22 

4 

-1.6 

—       I 

»  1  ... 

-  -    i  .  1  î 

À 

-    1.47 

-     Il 

:ù  ... 

i.4'i 

10 

—  2.3o 

«i 

Go     ., 

-  0.  jS 

10 

-  3.40 

1  .">! 

m> . . , 

•  •  •  • 

•    • 

-    j.4t> 

1    X 

•     * 

-..iî 

1  > 

-  6.54 

>     t 

s,  ... 

5. 10 

iS 

8.44 

»     î 

»)t*»  . .  , 

V^.IO 

1  j 

•       ■               •       m      »       m 

POUVOIR  ROTATOIIIE  ET  MOLVBDATES.  ^ij 

Molybdate  de  lithine :  LiOMoO^,  —  L'examen  des  nombres 
compris  dans  le  Tableau  donne  lieu  aux  remarques  suivantes  : 

1**  La  rotation  négative  produite  par  Tacide  mah'que  seul  aug- 
mente de  quantités  très  sensiblement  égales  pour  des  additions 
égales  de  sel  jusqu'à  ce  que  la  quantité  qu'on  en  ajoute  à  i  équiva- 
lent d'acide  malique  représente  i  équivalent  :  elle  atteint  alors  un 
maximum  de  —  io®8',  cinquante  fois  plus  grand  que  la  rotation 
initiale.  Ce  résultat  s'interprète  aisément  si  Ton  admet  que,  dès 
qu'il  est  en  contact  avec  l'acide,  le  sel  contracte  en  totalité  avec 
lui  une  combinaison  à  équivalents  égaux,  jusqu'à  ce  que,  la  quan- 
tité de  sel  employée  étant  i  équivalent,  tout  l'acide  entre  on 
combinaison. 

a**  Pour  des  quantités  de  sel  supérieures  à  i  équivalent,  la  ro- 
tation éprouve  brusquement  une  diminution  qui  continue  très 
régulièrement;  elle  change  de  signe,  croît  toujours  de  quantités 
sensiblement  égales  pour  des  additions  égales  et  atteint  une  va- 
leur maxima  de  -h  i5°36',  quatre-vingt-cinq  fois  plus  grande  que 
la  rotation  initiale.  Cette  variation  régulière  indique  la  formation 
progressive  d'un  nouveau  composé,  formation  qui  est  totale 
lorsqu'il  y  a  dans  la  solution,  avec  4  équivalents  d'acide,  9  équi- 
valents de  molybdate  de  lithine. 

3**  Des  quantités  de  sel  plus  grandes  déterminent  immédiate- 
ment une  diminution  progressive  de  la  rotation  qui  devient  de 
nouveau  négative  et  atteint  une  troisième  valeur  maxima  qui  est 
—  2^22',  treize  fois  plus  grande  que  la  rotation  primitive.  Ce 
maximum  correspond  à  un  poids  de  sel  qui  représente  4  équi- 
valents; on  est  fondé  à  admettre  qu'à  la  seconde  combinaison 
a  succédé  une  troisième  formée  de  i  équivalent  d'acide  malique 
et  de  4  équivalents  de  molybdate  neutre  do  lithine. 

4**  Cette  combinaison,  elle-même,  n'est  pas  définitive.  On  voit, 
en  effet,  que  de  nouvelles  additions  de  sel  produisent  une  dimi- 
nution de  la  rotation  qui,  de  négative,  devient  de  nouveau  positive  ; 
elle  croît  avec  assez  de  régularité  pour  qu'on  puisse  admettre  la 
production  d'une  nouvelle  combinaison  qui,  pour  i  équivalent 
d'acide  malique,  contient  plus  de  8  équivalents  de  molybdate 
de  lithine,  puisque  pour  ces  proportions  la  rotation  atteint  la  va- 
leur de  +8'*  10'  et  continue  à  augmenter  pour  des  poids  de  sel 
plus  grands. 
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Molybdate  neutre  de  magnésie  :  MgOMoO'.  —  Avec  ce  sel, 
les  phénomènes  se  succèdent  aussi  régulièrement  en  présentant 
les  mômes  alternatives.  Pour  des  quantités  croissantes  de  sel  : 
i"  maximum  négatif  de  — 9*^4^'  représentant  cinquante  fois  la 
rotation  initiale;  il  correspond  à  une  combinaison  à  équivalents 
égaux  de  Pacide  et  du  sel;  2"  diminution  de  la  rotation,  change- 
ment désigne,  puis  nouvelle  valeur  maxima  de  -f-  18"  1 4',  presque 
ce/?/ fois/? /w5  grande  que  la  rotation  primitive^  elle  correspond 
au\  mêmes  proportions  relatives  que  dans  le  cas  du  molybdate  de 
lithine,  4  équivalents  d'acide  et  9  équivalents  de  sel;  3^  dimi- 
nution de  la  rotation  et  valeur  minima  de  -h  i®6'  qui  se  manifeste 
encore  ici  pour  i  équivalent  d'acide  malique  uni  à  4  équivalents 
de  sel;  4"  accroissement  régulier  de  la  rotation  indiquant  la  pro- 
duction d'une  nouvelle  combinaison  que  la  solubilité  du  sel  ne 
permet  pas  d'atteindre  dans  les  conditions  où  je  me  suis  placé, 
mais  qui  correspond  à  plus  de  7  équivalents  de  sel  pour  1  équi- 
valent d'acide,  la  rotation  pour  ces  proportions  étant  -h  8" 4 4' 
et  augmentant  pour  des  quantités  de  sel  plus  grandes. 

Molybdate  neutre  de  potasse  et  soude:  RO,2NaO,  3MoO'. 
—  On  obtient  facilement  ce  composé  en  fondant  au  rouge  un  mé- 
lange de  3  équivalents  d'acide  molybdique,  1  de  carbonate  de 
soude  et  i  de  carbonate  de  potasse.  Après  refroidissement,  on 
reprend  par  l'eau  et  Ton  obtient  par  évaporation  de  magni- 
fiques cristaux  qui  sont  des  prismes  hexagonaux  réguliers  ayant 
pour  formule  K02NaO,  3MoO'',28HO.  Les  expériences  faites 
avec  ce  sel  neutre  dans  des  conditions  identiques  aux  précédentes 
ont  donné  les  résultats  compris  dans  le  Tableau  suivant  : 
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Fraction 
créqnivalent 

de  sel  Vurialiou 

en  Rotations  par 

J^  d'équivalent.  observées.                 ^  d'équivalent. 

O O.  I  I  o.oo 

I —   I  ,]'l  I  .'Jtl 

•2 -    'X.'tO  I  .  l8 

3 —   i.   7  ï-i; 

4 —  j .  -26  1.19 

5 —  G.  i4  i'i8 

(» —  S.    vfc  1.18 

7 "  9-    ^-  *•   *> 

8  -:  ^  é<[  .  .  .  —    9- ■»-'A  -f-O.'JtO 

9 —    7.16  — 55.     6 

10 —   5.8  jt.   8 

II —0.41  4-^7 

12 -4-   ji.'iH  15.  9 

ri -r-   ■).'j'.9  3.    I 

li -     8.   3  U.Î4 

i5 — 1 1 .34  3.3i 

iTi^iéq...  --13.41  — '^*   7 

17 • -    \J..'?.o  -M  .vil 

18 -h  9.  lo  3. 10 

19 —  (i.'ii  1.^7 

20 -r-    4  •     '  2.3'2 

■21 —     I  .  3  I  '2.10 

2'2 —    O .  K)  1  .  U) 

23 —     I  .     O  I  .  I  3 

24  --  I  éq  .  .  .  —   1 .29  0.29 

.>.5 —   1.4»  «•  •  I 

26 —    I  .  jo  o.  10 

27 —    2.2  0.12 

'28  — ^*^^cq.  —  2.   5  -T-o.   3 

29 —   1.47  — 0.18 

3o —  1 .32  o.  i5 

■i3 —  0.28  0.21 

30 -+-  0.35  0.21 

jt) -H    2.     I  0.28 

42 -+-2.38  0.28 

48  — 2éq...  -r-  G. 22  0.27 

34 -T-  8 .  .5o  o .  25 

Ces  résultais  peuvent  être  interprétés  comme  il  suit:  i"  Dès  les 
premières  additions,  il  se  fait  une  combinaison  entre  la  totalité  du 

J.de  Pkys.,  2*  série,  t.  X.  (Avril  1891.)  i3 
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sel  et  une  partie  de  Taclde  malique,  dans  les  proportions  d*iin 
équivalent  d'acide  malique  pour  ^  d'équivalent  de  sel.  Les  varia- 
tions de  la  rotation  sont,  en  effet,  presque  rigoureusement  égales 
pour  des  additions  égales  et,  pour  |  d'équivalent,  la  rotation  atteint 
la  valeur  inaxima  — 9^22'  ou  cinquante  et  une  fois  la  rotation 
initiale.  Le  composé  serait  représenté  par  la  formule 

C«n60»o^  î(K02Na03MoOï); 

il  contiendrait  donc  pour  i  équivalent  d*acide,  1  équivalent  d'al- 
cali et  I  équivalent  d'acide  molybdique.  Les  choses  se  passeraient 
donc  comme  dans  le  cas  du  moljbdate  de  soude,  pour  lequel  la 
valeur  maxima  est  —  9" 4'  très  voisine  de  celle  qu'on  obtient  avec 
le  sel  double.  1^  L'addition  de  plus  grandes  quantités  de  sel  pro- 
voque la  décomposition  graduelle  de  ce  composé  et  sa  transfor- 
mation en  un  autre  caractérisé  par  une  rotation  de  sens  contraire 
à  la  précédente  et  de  valeur  absolue  plus  grande,  -ri3"4i'i 
soixante-quatorze  fois  la  rotation  initiale  ;  ce  composé  contiendrait, 
pour  I  équivalent  d'acide,  \  d'équivalent  de  molybdale  double  ou 
2  équivalents  d'alcali  et  2  équivalents  d'acide  molybdique.  Ce  ré- 
sultat est  en  tout  conforme  à  celui  que  présente  le  molybdale 
neutre  de  soude  qui  donne  pour  ces  proportions  de  corps  en  con- 
tact un  maximum  de  -|-i4"i'*  3°  Ce  composé  est  transformt'*  par 
de  nouvelles  additions  de  sel  en  un  autre  de  rotation  négative  et 
la  valeur  maxima  de  la  rotation  correspond  à  1  équivalent  d'acide 
et  ~  équivalents  de  sel  ou  3,5  équivalents  d'alcali  et  d'acide  mo- 
lybdique.  Ce  sont  les  'proportions  que  présente  le  molybdale 
neutre  de  soude  pour  la  valeur  maxima  correspondante  qui  est 
— 1**33'.  \^  Enfin  ce  composé  se  change  lui-môme,  pour  des  ad- 
ditions ultérieures,  en  un  quatrième,  de  rotation  positive  et  qui 
contiendrait,  pour  i  équivalent  d'acide,  plus  de  —d'équivalent 
de  sel.  On  voit  donc  que  le  sel  double  de  soude  et  potasse  se  com- 
porte tout  à  fait  comme  le  molybdate  neutre  de  soude. 

II.  MoLYBDATEs  ACIDES.  —  Aux  résultats  quc  j'ai  donnés  anté- 
rieurement pour  l'action  de  l'acide  malique  sur  le  molybdate  acide 
d'ammoniaque,  je  vais  joindre  ceux  que  j'ai  obtenus  avec  le  mo- 
lybdate acide  de  soude  3NaO,  7 Mo O*',  22 HO. 
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Fractions 
d'équivalent 

de  sel  Variations 

en  Rotations  par 

1^  d'équivalent.  observées.  ^^  d'équivalent. 

O —  O.II  o.oo 

I —  0.34  1 .3a 

i —  o.'ÎS  1.36 

1 —  1*44  1.32 

2=jLéq....  —  3.   3  1.19 

3  =  -L  éq —  4. 10  1.7 

4  =  pjéq....  —  5.  o  o.5o 
4,8—  j*^éq..  —5.27.  0.27 
5,33=i^éq..  —  5.27  -r-o.   9 

6  =  J  éq —  5.19  — 0.12 

6,86  =  A  éq..  —  4 «58  0.24 

8  =  Aéq —  3.   5  1.39 

10 -4-0.14  1 .40 

1 2  =  [  éq H-  6 .  6  2.56 

i4 -f-ii.35  2.45 

i6=Jéq -1-19.23  3.54 

18 -4-24.   9  2  23 

20 -1-34. 5j  5.23 

22 -1-4 1.22  3.14 

24  =  I  éq -¥-')0,^i  4 «32 

26 H-57.55  3.44 

28 -+-62.  ^8  2.32 

3o... H-68.3o  2.46 

32 -+-70.28  0.59 

36 -1-74  37  1.4 

io -+-75.33  0.49 

44 -+-78.   4  0.54 

48 --- I  éq  . . .  .  -+-78.14  — o.   5 

52 -*-77*  o  -ho. 37 

56 -+-76.10  0.35 

En  n'envisageant  que  les  résultais  les  plus  saillants  des  expé- 
riences, on  peut  dire  que  ;  i**  Il  se  fait  d'abord  une  combinaison 
entre  1  équivalent  d'acide  malique  et  ^  d'équivalent  de  molybdate 
acide;  or,  ce  sel  ayant  pour  formule  3iNaO,  ^MoO',  on  voit  que 
cette  combinaison  contient,  pour  i  équivalent  d'acide  malique, 
^d'équivalent  d'alcali,  ou  3  équivalents  d'acide  pour  i  équivalent 
de  sel.  Cette  combinaison  correspond  à  une  rotation  négative 
maxima  de  — 5"  27'  ou  vingt-neuf  fois  la  rotation  initiale.  2°  Des 
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additions  ultérieures  la  détruisent  et,  après  des  équilibres  assez, 
fugitifs  sur  lesquels  je  n'insiste  pas,  produisent  une  combinaison 
entre  équivalents  égaux  d'acide  et  de  sel.  Celte  combinaison, 
représentée  par  la  formule  C*H^O*^-4-3NaO,  7M0O*,  correspond 
à  une  rotation  maxima  de  78**  i4'  qui  est  quatre-cent-vingt-six  fois 
plus  grande  que  la  rotation  initiale.  Ces  résultais  sont  tout  à  fait 
.semblables  à  ceux  que  j'ai  obtenus  avec  le  moljbdale  ordinaire 
d'ammoniaque  .'^AzH^O,  7M0O'*,  de  même  formule  que  le  sel 
acide  de  soude  :  les  deux  maxima  correspondant  aux  deux  combi- 
naisons sont  — 5*^  Kj'  et  -|--:>/V^(/^  ils  sont  peu  différents  de  ceux 
([u'on  observe  avec  le  sel  de  soude. 

111.  TuNGSTATKs  ALCALiws.  —  Lcs  tungstatcs  alcalius  out,  comme 
les  molybdales,  la  propriété  de  donner  avec  les  acides  actifs  des 
solutions  dont  le  pouvoir  rotatoire  est  beaucoup  plus  grand  (|ue 
celui  ({ui  correspond  au  corps  actif  qu'elles  contiennent;  mais 
l'effet  est  moins  prononcé  que  pour  les  molvbdates.  Comme  les 
produits  sont  moins  solubles,  j'ai  dû  les  observer  dans  un  tube 
])lus  long  que  celui  qui  avait  servi  dans  les  expériences  préré- 
dentes.  Les  solutions  employées  contenaient  iS'*,ii()(3  d'acide 
malique  additionné  de  fractions  d'écjui valent  de  tungstalc  crois- 
sant l)ar-pj  et  de  la  quantité  d'eau  distillée  nécessaire  pour  amener 
le  volume  total  à  'jJx'^'^  à  i5"  et  la  longueur  du  tube  d'observation 
était  de  '201™'",  5.  Le  Tableau  suivant  contient  les  résultats  ob- 
tenus : 

Tungstatc  neutre  Tungstalc  noulrc 

Fractions  de  soude.  de  potasse. 

d'équivalent  -     — '■^^■*>-  -^         ■ —       ■  ■        ^-         ■ 

<lu  sel  cmploYc  Variations  Variations 

en  Rotations  par  Hotations  par 

-,Ld'é(|uivalent.  observées.     ^^^  d'équivalent.  observées,     -'^d'équivaler^ 

o —  0.1')  00  — o.  i5  00 

I -  0.67  4''*  -o.>6  \\ 

1 1-^7  »o  -1.38  4'2 

3 "2.  i()  3y  -'2. 19  |i 

4 —   'i.VJ  37  -3.1  4'2 

•> -3.30  37  -3.41  \o 

6 -  -  4»   7  37  --4.1O  35 

7 -    »  •  »  J  30  — 4 .  >6  40 

8 —   > .  -20  37  -') .  3')  39 

y -  5.jG  36  —G. 17  4-2 
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Tungstalc  neutre  Tungstate  neutre 

Fractions  de  soude.  de  potasse. 

d'équivalent  -  — --^ — — — ^ — -^  «i i       ■  ^  .^ ^ 

du  sol  employé  Variations  Variations 

en  Rotations  par                    Rotations                par 

l'j  d'é(|uivalent.         ol>sorvées.  -^*j|  d'équivalent.       ol)>orvées.     -f*.,  d'équivalent. 

lo —  CÙVi  36                        G/iV                   17 

Il —  (i.V»  23                   — 7.   o                   uG 

I2  =  iéq...  —  7.   3  -T-  8                   -7.   7               -'-  7 

i3 —  G.5î  —9                      G.3i               —30 

i| —  0.3?.  22                  --5.44                  47 

i5 -  G.   9  '>.3                    -    i.'A'y                   4« 

iG —  5.44  'a5                   --3.j8                  58 

17 —  '>.   7  37                  — >..54                  Gi 

18 -  4.35  -^S                       i.iCy                   38 

19 -    4.14  '^1                      -i.   8                   G8 

20 --  3 .  ^4  3*^*                  "  -0-3».                  3G 

21 -  3.    I  {3                  -t-o.ij                  |7 

22 —   I  ..V3  G8                   --1.6                  ^i 

23 1 .20  33                  -  -2.  8                  G2 

2|r-'2éq..  o.i^  94                  -  2.4'i              — 34 

2!» -    o.    9  —23                          --2.4I                     -H    I 

2G —  <».43  34 

27(1)....  -   1.17  3|                  —2.12                  i| 

28 —  1 .  J2  35 

29 -  2. 16  24 

3o-~2^',5..  -  2.27  -»-ii                  —1.24                   iG 

3i -  2.19  -  8 

32 -  2.  8  II 

33 —  1.41  ly                 --0.32                 38 

3G--3éq..  —  0.17  28                     -2.    I               -1-29 

39 -^1.28  3i                    —1.40               —  7 

42 --  2.57  3o 

45 -  -  5.  iG  2G 

^8  =  t  éq. .  5.24  23 

"il —  G .  "iG  I  j 

Go  —  5  éq. .  -r-  7.3G  7 

72  —  G  éq . .  -r-  9 .   8  8 

8i  =  7éq..  -T-10.43  8 

9G  =  8  éq. .  — 11.18  3 

L'examen  de  ces  résultats  donne  lieu  aux  remarques  suivantes  : 


(')  Les  observations  suivantes  ont  été  faites  avec  des  solutions  sursaturées. 
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Tungstate  neutre  de  soude:  NaOTuO^   —  L'addition  de 
poids  égaux  de  sel  à  une  quanlilé  constante  d'acide  maliqiie  pro- 
duit des  effets  sensiblement  égaux  jusqu'à  ce  qu'on  ait  ajouté  à 
I   équivalent  d'acide   raalique   i    équivalent  de   sel;   la   rotation 
atteint,  pour  ces  quantités  de  matière  en  contact,  un  maximum 
de  — 7"3'qui  est  vingt-huit  fois  la  rotation  produite  par  Tacide 
malique  contenu  dans  la  solution  sous  le  même  volume.  On  peut 
interpréter  ce   résultat   en   admettant  que   les   quantités  de   sel 
ajoutées  successivement  se  sont  combinées  avec  l'acide  en  quan- 
tités équivalentes  jusqu'à  saturation  complète  de  l'acide.  2"  Les 
poids  de  sel  ajoutés  augmentant  au  delà  de  1  équivalent,  la  rota- 
tion diminue  régulièrement  en  valeur  absolue,  de  négative  devient 
positive  et  atteint  un  maximum  représenté  par  -f-o"  i4',  qui  cor- 
respond à  l'exislence  dans  la  solution  de  1  équivalent  d'acide  et 
'À  équivalents  de  sel.  Cette  variation  régulière  indique  la  trans- 
formation graduelle  du  premier  composé  en  un  autre  de  pouvoir 
rotatoire  positif,    transformation  qui   est  complète  quand  on  a 
ajouté  à  i  é([uivalent  d'acide  2  équivalents  de  sel.  3**  Pour  des 
quantités  de  sel  plus  grandes  que  2  équivalents  la  rotation  di- 
minue, devient  de  nouveau  négative,  et  atteint  une  valeur  maxima 
—  a'*'>-j'  correspondant  à  2,  5  équivalents  de  sel.  Ces  changements 
indiquent  une  transformation  du  composé  précédent  en  un  troi- 
sième qui  serait  formé  de  2  équivalents  d'acide  et  5  équivalents 
de  sel.   -{•*  C^ette  nouvelle  combinaison  ne  serait  pas  la  dernière, 
carTaddition  de  nouvelles  quantités  de  tungstate  de  soude  change 
la  grandeur  de  la  rotation  qui  passe  de  gauche  à  droite  et  augmente 
assez  régulièrement    pour  qu'on   puisse  admettre  la    production 
d\ine  autre  combinaison  contenant,  pour  i  ô<juivalent  d'acide,  plus 
de  8  é(|uivaleuts  de  sel,  proportions  pour  lesquelles  on  observe 
une  rotation  de   —  ii'*iS',  quarante-cinq  fois  plus  grande  tjue 
celle  que  produit  Tacide  malique  qu'elle  contient. 

Tuniistalc  ncutrr  de  poittsse  :  KOÏuO^.  —  Ce  sel  présente 
les  nuMues  particularités  que  le  précédent  :  1'*  augmentation  ré- 
gulièiv  de  la  rotation  négative  jusqu'à  un  maximum  de  -7"  7'  qui 
corre-^pond  à  équiNalonts  égaux  des  deux  corps  en  contact;  2''  di- 
minution de  la  rotation  avec  changement  de  signe  et  maximum 
positif  de  -r-".>/'4*'  pour  i  équivalent  d'acide  et  2  équivalents  de 
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sel;  3°  nouvelle  diminution  de  la  rotation  avec  changement  de 
signe  et  maximum  négatif  de  — 2^*1' lorsque  la  solution  contient 
1  équivalent  d'acide  et  3  équivalents  de  sel;  4"  enfin  nouvelle  di- 
minution de  la  rotation  pour  des  quantités  croissantes  de  sel.  On 
est  donc  conduit  à  admettre  la  production  successive  de  trois 
combinaisons  entre  i  équivalent  d'acide  malique  et  i,  2  et  3  équi- 
valents de  lungstate  neutre  de  potasse. 

On  voit  que  ces  résultats  sont  analogues  à  ceux  que  présentent 
les  molybdates  alcalins,  avec  des  écarts  moins  grands  dans  les 
variations  du  pouvoir  rotatoire. 

Je  rappellerai,  en  terminant,  une  remarque  que  j*ai  déjà  pré- 
sentée ailleurs,  c'est  que,  malgré  l'augmentation  extraordinaire 
communiquée  aux  corps  actifs  par  les  molybdates  et  les  tungstates, 
on  ne  peut  employer,  à  moins  d'opérations  multiples,  la  mesure 
du  pouvoir  rotatoire  aux  déterminations  analytiques,  parce  qu'à 
la  même  valeur  de  la  rotation  peuvent  correspondre  deux,  trois  et 
même  quatre  liquides  de  compositions  très  différentes.  Il  sera 
au  contraire  facile  de  distinguer  les  uns  des  autres  les  molyb- 
dates dont  les  formules  sont  ROMoO*  et  3R0,  7M0O',  car  les 
liquides  qu'ils  donnent  avec  les  solutions  d'acide  malique  ont  des 
pouvoirs  rotatoires  qui  ne  changent  pas  de  la  même  manière  et 
qui  ne  sont  pas,  pour  la  plupart,  du  même  ordre  de  grandeur. 


JuLius  JUHLtN.  —  Sur  la  lempéralurc  nocturne  tie  l'air  à  diiïcreules  hauteurs. 

Upsal,  1890. 

On  sait  que,  pendant  les  nuits  sereines,  la  température  de  l'air 
croît  à  mesure  qu'on  s'élève  au-dessus  du  sol  et  que  la  limite  d'ac- 
croissement a  lieu  à  une  altitude  qui  varie  dans  des  limites  assez 
étendues  et  imparfaitement  connues. 

(^et  accroissement  de  la  température  avec  la  hauteur  semble 
avoir  été  étudié  pour  la  première  fois  par  Pictet,  de  Genève,  en 
1--8.  Depuis  lors,  il  a  été  entrepris  sur  ce  sujet  un  nombre  con- 
sidérable de  travaux  dont  les  principaux  sont  ceux  de  Six  et 
Wells  en  Angleterre,  Marcet  à  Genève,  Bravais  et  Martins  en 
France,  Frilsch  en  Autriche,  et  enfin  plus  récemment  de  M.  Wild, 
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de  MM.  Marié-Davy  à  Montsouris,  Hamberg  à  Upsal,   Mariott  à 
Boston. 

Par  riiislorique  1res  complet  que  M.  Jiihlin  a  placé  au  débiil 
de  son  Mémoire,  il  est  facile  de  voir  que,  si  les  observateurs  sonl 
tous  d'accord  sur  la  niarclie  générale  du  phénomène,  il  n'en  est  pas 
toujours  de  même  relativement  aux  différentes  parhcularilés  qu'il 
présente. 

Le  travail  de  Tauteur  a  pour  but  de  compléter  l'étude  faite  par 
M.  llamberg  (*). 

Celui-ci  n'ayant  opéré  que  pendant  la  belle  saison,  M.  JuliHn  a 
repris  cette  étude  pendant  les  nuits  d'Iiivcr,  et  en  particulier 
lorsque  le  sol  est  recouvert  de  neige.  Ses  observations,  effectuées 
d'heure  en  heure  pendant  les  hivers  de  1887  et  de  1888,  lui  ont 
fourni  les  résultats  suivants  : 

L'accroissement  de  la  température  avec  la  hauteur  se  produit 
pendant  les  nuits  sereines  de  la  même  façon  en  hiver  que  pen- 
dant la  belle  saison  ;  comme  dans  ce  cas,  le  phénomène  commence 
déjà  deux  ou  trois  heures  avant  le  coucher  du  soleil  et  dure  une 
à  deux  heures  après  son  lever.  Toutefois  cet  accroissement  de 
température  est  plus  intense  en  hiver  que  pendant  les  autres  sai- 
sons; l'auteur  a  constaté,  en  effet,  qu'il  est  d'autant  plus  grand 
que  la  température  moyenne  de  la  journée  est  plus  basse. 

Comme  l'avait  indiqué  Martins,  l'amplitude  dans  la  variation 
de  la  température  avec  la  hauteur  suit  très  exactement  le  degré 
de  nébulosité,  et  pendant  les  nuits  d'hiver  couvertes  et  bru- 
meuses les  températures  aux  différentes  hauteurs  sont  presque 
égales. 

La  température  de  la  surface  de  la  neige  est  très  notablenienl 
plus  basse  que  celle  de  la  couche  d'air  voisine.  L'écart  est  en 
moyenne  de  9:*  et  peut  parfois  dépasser  -"*  au  moment  du  le\cr  du 
soleil. 

Enlin,  comme  dans  la  belle  saison,  la  température  pendant  les 
nuits  d'hiver  est  plus  haute  sur  les  collines  et  sur  les  grandes  hau- 
teurs que  dans  la  plaine.  Edg.vrd  Havdiê. 


(')  Journal  de  Physique,  1"  série,  l.  VI,  p.  iS<):  1S77. 
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J.-J.  THOMSON.  —  Some  experiments  on  the  velocily  of  transmission  of  elec- 
Iric  disturbancesand  their  application  to  the  theory  of  striated  décharge  through 
gaxcs  (  Quelques  expériences  sur  la  vitesse  de  transmission  des  perturbations 
électriques  et  leur  application  à  la  lliéorie  de  la  décharge  striée  à  travers  les 
gaz);  Phil.  Mag.,  t.  XXX,  p.  129;  1890. 

La  vitesse  de  transmission  d'une  impulsion  électrique  le  long 
d'un  fil  est,  d'après  la  théorie  de  Maxwell,  égale  à  la  vitesse  avec 
laquelle  la  lumière  traverse  le  diélectrique  qui  entoure  le  fil. 
L'office  du  fil  semble  être  simplement  de  guider  la  décharge  dont 
la  vitesse  de  propagation  est  déterminée  par  la  nature  du  diélec- 
Irique. 

Celte  théorie  a  été  vérifiée  grossièrement  pour  l'air  par  l'ob- 
servation autour  d'un  fil  de  la  longueur  d'onde  des  vibrations 
produites  par  un  excitateur  électrique.  Pour  soumettre  la  théorie 
de  Maxwell  à  une  épreuve  plus  complète  et  pour  mettre  en  évi- 
dence l'influence  du  diélectrique  et  le  rôle  secondaire  joué  par  le 
conducteur,  l'auteur  a  fait  quelques  expériences  ajant  pour  but 
de  comparer  la  vitesse  de  transmission  d'impulsions  électriques  le 
'ong  de  fils  entourés  de  divers  isolants. 

Le  fil  AB,  qui  guide  la  décharge,  se  divise  en  B  en  deux  branches 
^L,  BM  dont  les  extrémités  L  et  M  sont  reliées  à  un  micromètre 
^  t^lincelles;  la  distance  explosive  dépendra  du  rapport  des  lon- 
gueurs des  fils  BL,  BM.  Si  ces  fils  sont  plongés  dans  l'air,  la  dis- 
^^nce  est  minima  quand  ils  sont  égaux,  quelle  que  soit  leur  ma- 
^*^re  et  leur  section.  Un  calcul  facile  montre  que,  quand  les  fils 
^^nt  environnés  par  des  diélectriques  différents,  le  rapport  des 
'^rigueurs  correspondant  au  minimum  de  la  distance  explosive  est 
^ç^al  au  rapport  des  vitesses  de  transmission  le  long  des  fils. 

Pour   comparer   la   vitesse  le  long  d'un   fil  entouré  d'air  à  la 

^'liesse  le  long  d'un  fil  entouré  de  paraffine  ou   de  soufre,   on 

plaçait  l'une  des  branches  BM,  isolée,  à  l'intérieur  d'un  tube  de 

laiion  relié  au  sol.  On  remplissait  le  tube  de  paraffine  ou  de  soufre 

fondu  qu'on  laissait  se  solidifier.  L'expérience  a  montré  que  les 

vitesses  sont  à  peu  près  proportionnelles  à  l'inverse  de  la  racine 

carrée  du  pouvoir  inducteur  de  ces  diélectriques. 

La  vilesse  de  propagation  est  la  même  le  long  d'un  élcclrolyte 
elle  long  d'un  fil  métallique;  au  contraire,  si  l'on  intercale  sur 
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Tune  des  branches  un  œuf  électrique,  la  dislance  explosive  semble 
être  indépendante  du  rapport  des  longueurs  BL  et  BM.  L'auteur 
ne  croit  pas  que  la  cause  de  ce  fait  soit  dans  une  différence  entre 
les  vitesses  de  la  décharge  dans  Tair  ou  dans  le  vide,  mais  dans  le 
retard  qu'elle  subit  aux  électrodes;  c'est  d'ailleurs  ce  qu'ont 
prouvé  d'autres  expériences  encore  incomplètes.  D'autre  part,  on 
ne  peut  admettre  le  transport  de  l'électricité  par  convection  : 
l'énergie  cinétique  que  posséderaient  les  atomes  serait  plus  grande 
que  l'énergie  potentielle  des  électrodes. 

M.  J.-J.  Thomson  pense  qu'il  y  a  conduction  de  rélectricité 
par  l'intermédiaire  des  atomes  de  la  substance  que  traverse  la 
décharge;  toute  la  suite  du  Mémoire  est  consacrée  à  montrer 
qu'on  e\[)li(|ue  ainsi  la  rapidité  de  propagation  de  la  décharge  et 
(|uelques-uns  de  ses  caractères  les  plus  fra[)panls,  entre  autres  la 
strafication.  C.  Raveau. 


TOMLINSON.   —  Tlic  Villari  rrilical  poinis  of  nickel   and  iron  (Les  points  de 
Villuri  pour  le  nickel  cl  le  fer);  Phit.  Mag.,  t.  X\IX,  p.  89'!  ;  1890. 

Villari  a  découvert  que  la  [)erméabilité  magnétique  du  fer  est 
accrue  par  la  traction  longitudinale,  à  condition  que  la  force  ma- 
gnétisante ne  dépasse  pas  une  certaine  limite  au  delà  de  laquelle 
la  traction  produit  une  augmentation  de  perméabilité. 

On  appelle  point  critique  de  Villari  la  valeur  de  la  force  pour 
laquelle  la  perméabilité  est  indépendante  de  la  traction.  Jusqu'ici 
on  n'a  pas  pu  mettre  en  évidence  l'existence  de  ce  point  pour  le 
nickel.  M.  Tomlinson  a  étudié  les  deux  métaux  en  ne  considérant 
»pic  l'aimantation  temporaire. 

Pour  le  fer,  le  point  de  Villari  dépend  de  la  tension  ;  plus  celle-ci 
est  grande,  plus  la  valeur  critique  de  la  force  est  petite.  De  plus, 
pour  une  charge  donnée  le  point  de  Villari  est  beaucoup  plus  bas 
quand  on  ne  tient  compte  que  de  l'aimantation  temporaire;  il  étuit 
donc  probable  qu'on  pourrait  observer  ce  point  pour  le  nickel  en 
se  plaçant  dans  ces  conditions;  c'est  ce  que  l'expérience  a  con- 
firmé :  toutefois  la  valeur  critique  est  d'autant  plus  grande  que  la 
tension  est  plus  grande,  et,  pour  une  tension  donnée,  elle  est  plus 
grande  dans  le  nickel  que  dans  le  ier.  C  Raveau. 
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A. -M.  MAYEH.  —  Preuve  expérimeniale  de  la  loi  d'Ohm,  p.  43. 

C^est  la  description  d'un  dispositif  expérimental  simple,  dans 
lequel  la  force  électromotrice  variable  est  produite  par  induction. 

W.-L.  STEVENS.  —  Grossissement  du  microscope,  p.  5o. 

Les  différents  constructeurs  de  microscopes  étiqucttent  les  ob- 
jectifs et  les  oculaires  qu'ils  fournissent,  en  ne  donnant  que  dos 
indications  d'où  il  n'est  pas  facile  de  déduire  le  grossissement.  Il 
est  désirable  qu'on  prenne  l'habitude  de  donner  les  distances  fo- 
cales de  l'objectif  et  de  Toculaire,  et  la  longueur  du  tube  micro- 
scopique. Lorsqu'on  n'a  pas  ces  données,  pour  déterminer  par 
expérience  le  grossissement,  il  faut  déterminer  d'abord  le  gros- 
sissement de  l'oculaire  par  la  chambre  claire,  en  plaçant  un  mi- 
cromètre au  diaphragme  et  une  règle  divisée  à  la  distance  mi- 
nimum de  vision  distincte;  et  ensuite  le  grossissement  de  l'objectif, 
en  plaçant  un  micromètre  sur  le  porte-objet  et  un  autre  au  dia- 
phragme; on  a  ainsi  séparément  les  deux  facteurs  du  grossisse- 
ment de  l'instrument;  et  pour  avoir  le  grossissement  relatif  à  la 
combinaison  d'un  objectif  donné  et  d'un  oculaire  donné,  il  sufGra 
de  multiplier  les  nombres  trouvés  par  expérience  pour  ces  deux 
pièces. 

Samuel  SIIEI^DON.  —  Production  magnéto-optique  dV-Ieclricilé,  p.  i()() 

t 

M.  Sheldon  a  essayé  de  renverser  l'expérience  de  Faraday  sur 
la  polarisation  rotatoirc  magnétique,  c'est-à-dire  de  créer  un  champ 
magnétique  en  faisant  tourner,  par  un  moyen  mécanique,  le  plan 
de  polarisation  d'un  rayon  de  lumière  polarisée. 

Si  l'on  enroule  un  fil  conducteur  autour  d'une  bobine  suivant 
l'axe  de  la(|uelle  est  dirigé  le  rayon  lumineux,  on  doit  avoir, 
suivant  lui,  une  différence  de  j)olentiel  aux  deux  bouts  du  fil, 
quand  le  plan  de  polarisation  tourne.  «  Une  rotation  continue  pro- 
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duirail  un  couranl  ('leclriqiie  continu,  et  une  oscillation  du  plan 
un  courant  alternatif.  » 

C'est  ce  dernier  cas  que  Tauteur  a  réalisé  par  expérience.  Un  fais- 
ceau fourni  par  une  lampe  à  arc  traverse  un  large  nicol,  est  réfléchi 
sous  un  angle  très  obtus  par  un  petit  miroir  mobile,  et  passe  en- 
suite à  travers  un  tube  à  sulfure  de  carbone  constituant  l'axe  de 
la  bobine.  Les  deux  extrémités  du  fil  sont  reliées  à  un  téléphone, 
placé  dans  une  autre  partie  du  bâtiment.  Le  miroir  est  fixé  à  im 
axe,  et  peut  tourner  d'un  mouvement  rapide  autour  d'une  droite 
parallèle  à  la  direction  du  rayon  lumineux.  Dans  la  disposition 
adoptée,  le  miroir  oscillait  de  45"  autour  de  cet  axe,  trois  cents 
lois  par  seconde;  le  plan  de  polarisation  tournait,  à  chaque  oscil- 
lation, d'un  angle  double,  par  suite  de  90°.  Quand  le  miroir  était 
en  mouvement,  un  observateur  qui  plaçait  l'oreille  au  téléphone 
distinguait  un  son  à  l'octave  de  celui  que  rend  le  miroir  tournant. 
Avec  une  vitesse  de  deux  cents  oscillations  par  seconde,  on  n'en- 
tendait plus  un  son  musical,  mais  ce  bruit  de  <(  friture  »  (sizzling 
noise)  si  fréquent  dans  les  circuits  téléphoniques.  D'après  les 
considérations  théoriques  développées  par  l'auteur,  une  vitesse 
de  rotation  de  deux  cents  tours  par  seconde  donnerait  une  force 
électromotrice  d'un  milliardiéme  de  volt,  trop  faible  pour  être 
décelée  par  aucun  des  galvanomètres  qu'il  possède  :  c'est  pour- 
quoi il  a  eu  recours  a  un  mouvement  alternatif  et  au  téléphone. 

Ces  expériences  sont  sujettes  a  bien  des  critiques.  M.  Gray  (*), 
dans  le  Pltilosophical  Magazine  de  décembre  1890,  signale  une 
erreur  de  raisonnement  qui  n'a  d'ailleurs  aucune  influence  sur  le 
résultat.  Si  une  rotation  continue  de  vitesse  constante  produit  une 
action,  ce  ne  peut  être  qu'un  cham|)  magnétique  constant;  on  ne 
peut  admettre  que  cette  rotation  constante  arrive  à  produire  un 
champ  aussi  intense  que  l'on  voudrait.  Or,  dans  un  champ  con- 
stant, un  fil  électrique  immobile  ne  sera  parcouru  par  aucun  cou- 
rant; il  n'y  aura  courant  qu'au  moment  où  la  vitesse  de  rotation 
augmente  ou  diminue.  On  ne  peut  donc  rien  avoir  lorsque  le  plan 
de  polarisation  tournera  avec  une  vitesse  constante;  dans  le  cas 
d'oscillations  rapides,  il  serait  possible  d'avoir  un  courant  alter- 
natif au  téléphone. 


(')   l*hHosophical  Magazine,  l.  \\\,  p.  !\y)\. 
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Au  point  de  vue  des  expériences,  on  peut  remarquer  que  le 
rayon  qui  traverse  la  bobine  ne  change  pas  seulement  d'azimut  de 
polarisation,  mais  encore  de  direction  :  il  est  réfléchi  par  un  mi- 
roir dont  le  plan  ne  reste  pas  rigoureusement  fixe;  le  rayon  ré- 
fléchi décrit  un  cône  d'angle  très  petit,  autour  de  l'axe  de  la  bo- 
bine; cette  modification  ne  suffirait-elle  pas  à  produire  une  action 
radiophonique?  Il  serait  au  moins  curieux  de  voir  ce  que  donnerait 
le  téléphone  si,  dans  l'appareil  de  M.  Sheldon,  on  enlevait  sim- 
plement le  polariseur. 

Il  est  cependant  peu  probable  que  le  déplacement  du  rayon  ré- 
fléchi suffise  à  donner  une  action  sensible.  M.  Gray  rappelle  qu'il 
a  fait  des  expériences  dans  lesquelles  un  rayon  polarisé  circulaire 
était  successivement  arrêté  et  rétabli  par  un  écran  mobile  :  ces 
alternatives  n'ont  produit  aucun  champ  magnétique  appréciable. 

L'expérience  de  M.  Sheldon  est  en  résumé  fort  intéressante, 
mais  elle  a  besoin  d'être  reprise  et  complétée  pour  apporter  à 
l'esprit  une  conviction. 

Carl  BAHL'S.    -  L'effet  de  la  pression  sur  la  conductibilité  elcclriquc 

des  liquides,  p.  219. 

En  soumettant  du  mercure,  puis  une  solution  concentrée  de 
sulfate  de  zinc,  à  des  pressions  atteignant  quelques  centaines  d'at- 
mosphères, on  a  observé  que  la  résistance  diminue  quand  la  pres- 
sion croît,  dans  le  cas  du  métal  liquide,  comme  dans  le  cas  de 
Télectrolyte.  L'élévation  de  température  produisait  au  contraire 
des  effets  inverses  sur  la  résistance  métallique  et  sur  la  résistance 
éleotrolytique.  La  diminution  relative  de  la  résistance  par  la 
compression  est  sensiblement  proportionnelle  à  la  pression. 

On  a  pour  le  mercure 

5^  —  3o  X  lo"*  8P; 


ÔP 


si  l'on  désigne  par la  compression  produite  par  la  même  va- 
riation de  pression  oP, 

-  ~  =3xio-«8P, 
d'où 

TT  =  10  —  - 
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oR' 
En  comparant,  pour  le  mercure,  raccroîssemenl  de  résistance  ^ 


8i'' 


et  la  dilatation  -j  produite  par  une  môme  élévation  de  tempéra- 
ture oO,  on  aurait 

oR'      ,  ,5p(>) 

J.-II.  LONG.  —  Pouvoir  rotatoire  de  certaines  solutions  de  tariratcs,  III,  p.  275. 

C'est  toujours  une  application  de  la  mesure  du  pouvoir  rotatoire 
à  l'étude  des  réactions  des  tartrates  alcalins  et  d'un  certain  nombre 
de  sels  inactifs. 

Le  carbonate  de  soude,  additionné  au  tartrate  double  d'anti- 
moine et  de  potassium,  diminue  son  pouvoir  rotatoire  dans  des 
proportions  considérables.  La  courbe  qui  représente  le  pouvoii"" 
rotatoire  en  fonction  de  la  proportion  de  carbonate  ajouté  pré — 
sente  des  parties  sensiblement  rectilignes  se  raccordant  brusque — 
ment  en  dos  points  anguleux;  des  faits  analogues  ont  été  énoncé.^ 
par  M.  Gernez. 

L'auteur  étudie  encore  l'action  de  l'acétate  et  du  phosphate  de 
soude. 

A. -M.  MAYRK.  —  Détermination  du  coefficient  de  dilatation  cubique  d'un  solide, 
par  robservaiion  de  la  température  à  laquelle  l'eau,  contenue  dans  un  vase  formé 
de  ce  solide^  a  le  même  volume  apparent  qu'à  0°,  et  sur  le  coefHcient  de  dila- 
tation cul)if]uc  d'une  substance  déterminé  au  moyen  d'un  aréomètre  de  cette 
substance,  p.  ii^. 

Construisons  un  thermomètre  à  eau  à  enveloppe  de  verre,  par 
exemple;  à  une  certaine  température,  supérieure  à  8",  à  11", 7 
dans  le  cas  actuel,  le  niveau  sera  à  la  même  division  qu'à  o".  La 
dilatation  apparente  entre  o**  et  1 1"^  a  été  nulle  :  la  dilatation  de 
l'enveloppe  est  donc  égale  à  la  dilatation  absolue  de  l'eau  entre  o* 
et  11**7;  <'^"^-ci  est  connue  par  les  Tables  de  Rossetti;  on  peut 
déduire  de  la  connaissance  de  cette  température  ii"7,  la  dilata- 
tion de  l'enveloppe  de  verre. 

On  peut  procéder  autrement  :  plonger  dans  l'eau  à  o**  un  aréo- 


(M  Les  nombros  donnés  par  le  sulfate  de  zinc  ne  paraissent  pas  d'accord  iivc» 
l'épure  ({ui  est  jointe  au  Méinoii-c. 
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«lèlre  de  verre  et  chercher  à  quelle  température  le  point  d'affleu- 
rement sera  le  même  qu'à  o**.  On  trouvera  le  même  nombre  que 
précédemment,  1 1®^.  Cette  seconde  méthode  est  plus  précise,  car 
on  est  sûr  que  le  corps  plongé  dans  le  liquide  est  bien  à  la  même 
température  que  ce  liquide;  on  n'avait  pas  la  même  garantie  dans 
le  cas  d'une  enveloppe  thermométrique. 

F.-H.  BIGELEW.  —  Nouvelle  étude  de  la  couronne  solaire,  p.  343. 

L'auteur  a  étudié  des  photographies  de  la  couronne  lumineuse 

qui  entoure  le  soleil  pendant  les  éclipses  totales;  il  en  déduit  la 

position  des  pôles  de  cette  couronne  solaire  et  discute  l'hypothèse 

<J  iii  attribuerait  à  ces  courants  de  matière  lumineuse  incandescente 

•-•  ne  origine  magnétique. 

T.  RUSSELL.  —  Prédiction  des  ondes  de  froid  d'après  les  données  fournies 

par  le  service  météorologique,  p.  4^3. 

On  appelle  onde  de  froid  une  chute  de  température  d'au  moins 

'^o"  (Fahrenheit)  en  vingt-quatre  heures,  embrassant  une  région 

^Je  plus  de  cinquante  milles  carrés.  Six  cent  trente  et  une  ondes 

^e  froid  ont  été   signalées  par  le   service    météorologique  aux 

JÉtals-Unis  de  1880  à  1890.  L'auteur  indique  des  règles  empiriques 

pour  les  prévoir  et  en  déterminer  les  éléments  à  l'avance,  d'après 

l'étude  des  lignes  isobares  et  isothermes. 

E.-D.  PRESTON.  —  Observations  des  éléments  magnétiques  et  de  l'intensité  de  la 
pesanteur  sur  la  côte  ouest  de  l'Afrique  et  en  quelques  lies  du  nord  et  du  sud 
de  l'Atlantique,  p.  478. 

Rapport  lu  au  Congrès  de  l'Association  américaine  pour  l'avan- 
cement des  Sciences,  àindianopolis  (1891);  c'est  le  compte  rendu 
du  voyage  de  la  mission  africaine  chargée  d'observer  l'éclipsé  so- 
laire du  22  décembre  1889. 

Cette  mission  a  fait  de  nombreuses  déterminations  de  l'inten- 
sité de  la  pesanteur  et  des  éléments  magnétiques.  Le  calcul  des 
résultats  n'est  pas  encore  achevé.  Bernard  Brunhes. 
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DÉTERMINATION  DE  LA   CONSTANTE   DIÉLECTRIQUE  DU   VERRE. 
A  L'AIDE  D'OSCILLATIONS  ÉLECTRIQUES  TRÈS  RAPIDES  ; 

Par  m.  R.  BLONDLOT. 

On  sait  que  la  loi  donnée  par  Maxwell,  d'après  laquelle  le 
carré  n^  de  Tindice  de  réfraction  d'une  substance  devrait  êlre 
égal  à  sa  constante  diélectrique  K,  n'est  pas  vériliée  exactement 
par  l'expérience,  dans  le  cas  des  corps  solides  et  liquides.  Toute- 
fois, comme  la  mesure  de  K  présente  des  difficultés  considérables, 
il  se  peut  que  les  écarts  observés  soient  dus  à  des  erreurs  expéri- 
mentales, el  la  question  reste  à  élucider. 

Le  verre  est  l'un  des  corps  qui  |)réscntent  les  écarts  les  plus 
grands  :  d'après  M.  Ilopkinson,  pour  certains  verres,  K  atteint 
\n'.  N'obtiendrait-on  pas  une  valeur  de  K  plus  voisine  de  n-  si 
l'on  mesurait  la  constante  diélectrique  à  l'aide  d'une  force  élec- 
trique qui  varierait  avec  une  extrême  rapidité?  Pour  décider 
cette  question,  M.  J.  Thomson  a  employé  les  oscillations  très 
rapides,  telles  que  les  produisent  les  appareils  de  M.  IlerLz(*)  : 
un  condensateur  à  lame  d'air  émet  des  oscillations  dont  on  mesure 
la  longueur  d'onde  A;  on  substitue  ensuite  une  lame  de  verre  à  la 
lame  d'air,  ce  qui  donne  une  nouvelle  valeur  plus  petite,  )/,  à  la 
longueur  d'onde;  comme  la  vitesse  de  propagation  est  restée  la 
même,  il  en  résulte  que  la  période  est  aussi  devenue  plus  petite, 
et,  si  l'on  désigne  par  T  et  T'  les  valeurs  de  la  période  dans  les 
deux  expériences,  on  a 

T       X' 

(0  Y'  =  T 

Or  on  a  établi,  entre  la  période  de  vibration  T,  la  capacité  G  et 
le  coefficient  de  self-induction  L  d'un  condensateur,  la  relation 

T'=rv/CL; 
comme  L  reste  le  même  dans  les  deux  expériences,  on  aura,  en 


(»)  J.-J.  Thomson,  Capacité  inductive  spécifique  des  diélectriques  quand  ils 
sont  soumis  à  l'action  de  forces  électriques  à  alternatives  rapides  {Procee- 
dings  of  the  Itoyal  Society  y  20  juin  i8Sij). 

y.  de  Phys.,  a«  série,  t.  X.  (Mai  1891.)  j'i 
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désignant  par  C  la  valeur  de  la  capacité  dans  la  seconde, 

T'  _  .  /G' 
T  "V    G' 

et,  par  suite,  en  vertu  de  Téquation  (i), 


G'  _  /V\ 


G'  .       . 

Du  rapport  -^  on  déduit  aisément  la  constante  diélectrique  du 

verre.  M.  J.  Thomson  a  ainsi  trouvé 

^,7  =  (i,65)«. 

II  en  conclut  que,  pour  des  oscillations  au  nombre  de  25oooooo 
par  seconde,  «  la  capacité  inductive  spécifique  du  verre  est  très 
près  d'être  égale  au  carré  de  Tindice  de  réfraction  et  est  beaucoup 
moindre  que  pour  des  renversements  plus  lents  ». 

Plus  récemment,  M.  E.  Lécher  a  mesuré  les  constantes  diélec- 
triques de  plusieurs  substances  à  l'aide  d'une  méthode  fondée 
également  sur  la  détermination  de  la  longueur  d'onde  d'oscilla- 
tions très  rapides  (');  cette  méthode  est  moins  directe  que  celle 
de  M.  J.  Thomson,  mais  elle  a  l'avantage  de  ne  pas  faire  inter- 
venir la  formule  T=:7cy/CL,  dont  l'exactitude  n'est  pas  établie 
dans  le  cas  des  oscillations  très  rapides.  Les  résultats  et  les  con- 
clusions de  M.  E.  Lécher  sont  absolument  contraires  à  ceux  de 
M.  J.  Thomson  :  «  Non  seulement,  dit  M.  E.  Lécher,  la  constante 
diélectrique,  calculée  simplement  à  l'aide  de  la  capacité,  ne 
devient  pas  plus  petite  pour  des  oscillations  très  rapides,  mais 
même  elle  croît  notablement....  Je  crois,  contrairement  à  M.  J. 
Thomson,  que,  même  à  l'aide  des  oscillations  hertziennes,  on  ne 
s'approchera  pas  en  général  de  la  vraie  constante  diélectrique.  » 

Ces  conclusions  contradictoires  m'ont  engagé  à  faire  de  nou- 
velles recherches;  la  méthode  dont  j'ai  fait  usage  repose  égale- 
ment sur  l'emploi  d'oscillations  très  rapides,  mais  la  vitesse  de 
propagation  et  la  longueur  d*onde  n'y  interviennent  pas  :  je  ne 


(*)  Sur  la   mesure  des  constantes  diélectriques  au  moyen   d'oscillations 
hertziennes  {Sitzungsberichte  d.  Kais,  Akademie  d.  Wissenschaften  in  H  ie«, 

mai  1890). 
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me  sers  d'aucune  formule,  mais  exclusivement  de  la  définition  de 
la  constante  diélectrique  et  du  principe  de  syméïrie. 

Le  diagramme  ci-joint  {fi g*  i)  représente  le  plan  de  l'appareil. 

Une  grande  plaque  rectangulaire  en  laiton  AA  est  fixée  verti- 
calement; sa  largeur  AA' est  Si*""  et  sa  hauteur  32*"™.  Une  seconde 


B 


rig.  1. 


X 


tel 


S 


Si. 


n 


B' 


plaque  de  métal  BB',  également  rectangulaire,  mais  plus  petite, 
est  fixée  parallèlement  à  la  première  à  une  distance  de  5*^"*,  5  ;  ces 
deux  plaques  forment  ainsi  un  condensateur  symétrique  par 
rapport  au  plan  vertical  XX.  Ce  condensateur  peut  se  décharger 
sur  lui-même  par  l'intermédiaire  de  deux  liges  terminées  par  des 
boules  a  et  6,  situées  en  regard  l'une  de  Tautre  dans  le  plan  de 
symétrie  à  la  distance  de  o*'",4  environ. 

La  boule  a  est  mise  en  communication  avec  les  tuyaux  de  gaz 
par  un  fil  de  cuivre  de  gros  diamètre,  la  boule  b  est  reliée  à  l'un 
des  pôles  d'une  bobine  de  IluhmkorlT  dont  l'autre  pôle  commu- 
nique avec  les  tuyaux  de  gaz.  Lorsque  la  bobine  fonctionne,  un 
flux  d'étincelles  jaillit  entre  a  et  6,  et,  à  chaque  étincelle,  le  con- 
densateur est  le  siège  de  charges  et  de  décharges  oscillatoires 
dont  la  période  est  de  l'ordre  du  .js^oo^ou  ^^  seconde. 
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Comme  la  plaque  A  A'  communique  avec  les  luyaux  de  gaz,  elle 
forme  écran,  et  aucune  force  électrique  permanente  à  variation 
lente  ne  peut  exister  dans  l'espace  situé  du  côté  de  AA'  opposé  à 
BB';  par  contre,  cet  espace  est  le  siège  de  forces  électromagné- 
tiques à  tri's  courtes  périodes  dues  aux  décharges  oscillatoires  du 
condensateur.  Ce  champ  électromagnétique  périodique  est  extrê- 
mement complexe,  mais,  et  c'est  ici  le  point  capital,  il  admet 
comme  plan  de  symétrie  le  plan  XX. 

Fixons  maintenant,  dans  ce  champ,  deux  plaques  carrées  CD, 
CD',  de  lo*^™  de  côté,  parallèles  au  plan  AA',  à  la  même  distance 
3*"'",  5  de  ce  plan  et  symétriques  par  rapport  à  XX;  puis  soudons 
aux  deux  milieux  D  et  D'  de  leurs  bords  internes  deux  fils  DE  et 
D'E'  aboutissant  d'aulre  part  à  deux  pointes  de  charbon  à  lumière 
E  et  E',  maintenues  en  regard  à  une  distance  très  petite,  réglable 
par  le  moyeu  d'une  vis  micrométrique. 

Lorsque  la  bobine  fonctionne  et  que  de  fortes  étincelles  oscil- 
latoires éclatent  entre  a  et  6,  on  n'observe  entre  les  charbons  E 
et  E'  aucune  lueur;  cela  résulte  de  la  symétrie  de  l'appareil  :  les 
actions  inductrices  reçues  par  CD  et  CD'  sont,  à  tout  instant, 
égales  entre  elles  et  ne  peuvent  donner  naissance  à  une  force 
électromotrice  entre  E  et  E'. 

Interposons  entre  AA'  et  CD  une  lame  d'une  substance  diélec- 
trique ([uelconque,  de  verre  par  exemple;  aussitôt  nous  voyons 
des  étincelles  jaillir  entre  E  et  E'  :  l'induction  reçue  par  CD,  de- 
venue plus  forte,  l'emporte  sur  celle  que  reçoit  CD',  et  la  force 
électromotrice  résultante  en  EE'  n'est  plus  nulle. 

Interposons  maintenant  entre  AA'  et  la  seconde  plaque  induite 
CD'  une  seconde  lame  diélectrique,  de  soufre  par  exemple,  dont 
nous  imaginerons  pour  un  instant  l'épaisseur  variable  à  volonté; 
si  Ton  fait  croître  cette  épaisseur  à  partir  de  zéro,  les  étincelles 
diminueront  en  EE',  et,  lorsqu'elle  sera  devenue  telle  que  l'action 
inductrice  reçue  par  CD'  soit  égale  à  celle  que  reçoit  CD,  la 
symétrie  électrique  sera  rétablie,  et  les  étincelles  disparaîtront 
en  EE'. 

Kécipro(|uement,  la  disparition  des  étincelles  en  EE'  indiquera 
que  rinduction  transmise  à  CD  et  Tinduction  transmise  à  CD' 
sont  escales  :  il  suffira  alors  de  mesurer  les  épaisseurs  des  deuA 
lames  diélectriques  interposées   pour  déterminer   par  un  calcul 
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facile  le  rapport  des  constanles  diélectriques  du  verre  et  du 
soufre. 

Je  vais  maintenant  expliquer  comment  j'ai  appliqué  la  méthode 
dont  je  viens  d'exposer  le  principe,  et  indiquer  les  précautions 
grâce  auxquelles  elle  a  pu  devenir  sensible  et  fournir  des  résultats 
précis. 

La  diflQculté  principale  était  la  suivante  :  comme  il  faut  une 

force  électromotrice  finie  pour  produire   une  étincelle,  celle-ci 

n'apparaît  que    lorsque    l'épaisseur   de   la   lame    compensatrice 

diffère  de  sa  valeur  théorique  d'une  quantité  finie;  en  d'autres 

termes,  l'absence  d'étincelle  perceptible  correspond,  non  à  une 

épaisseur  exactement  déterminée  de  la  lame  compensatrice,  mais 

à  toutes  les  épaisseurs  de  cette  lame  comprises  entre  deux  valeurs 

limites.  Je  me  suis  attaché  à  rapprocher  ces  limites,  en  augmentant 

d'une  part  l'acuité  visuelle,  et  d'autre  part  en  diminuant  autant 

<\ne  possible  les  forces  électromotrices  nécessaires  pour  produire 

l'étincelle. 

Je  remplis  la  première  indication  en  employant  un  microscope 
à  large  oculaire  et  à  faible  grossissement,  soigneusement  mis  au 
point  et  dont  l'axe  est  dans  le  plan  de  symétrie  XX;  de  plus,  afin 
d'augmenter  l'intensité  lumineuse  par  la  répétition  des  impres- 
sions, j'ai  muni  la  bobine  d'induction  de  l'interrupteur  rapide  de 
M.  Al.  Deprez. 

La  seconde  indication  est  remplie  par  un  réglage  exact  des 
charbons  E  et  E'.  Pour  y  procéder,  je  commence  par  toucher 
avec  la  main  l'un  des  fils  DE  ou  DE',  ce  qui  produit  en  EE'  de 
vives  étincelles,  puis,  à  l'aide  de  la  vis  micromélrique,  je  diminue 
la  distance  des  pointes  de  charbon,  jusqu'à  ce  que  ces  étincelles 
soient  réduites  à  une  lueur  à  peine  visible  ;  dans  cet  état,  l'appareil 
est  très  sensible. 

Enfin,  pendant  l'observation,  je  donne  avec  une  règle  de  bois 
(le  légers  coups  répétés  à  intervalles  égaux  sur  le  support  des 
charbons  :  de  cette  façon,  ceux-ci  viennent  se  loucher  d'une  ma- 
nière intermittente,  en  sorte  que  leur  dislance  varie  d'une  manière 
continue  de  zéro  à  une  valeur  très  petite.  Dans  ces  conditions, 
une  force  électromotrice  pour  ainsi  dire  infiniment  petite  produit 
la  décharge;  on  constate,  en  effet,  que,   les  lames  diélectriques 
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étant  enlevées,  une  différence  de  o*",i5  environ  sur  3*^",  5,  entre 
les  distances  de  CD  et  CD'  à  AA.',  suffit  pour  faire  apparaître  une 
lueur. 

Je  rapporterai  ici  une  expérience  accessoire  qui  prouve  que  les 
plaques  CD  et  CD'  sont  complètement  protégées  par  AA'  contre 
l'action  des  charges  relalivement  lentes  qui  précèdent  chaque  dé- 
charge du  condensateur,  et  que  les  seuls  effets  d'influence  subis 
par  ces  plaques  sont  dus  aux  oscillations  très  rapides;  si  l'on  aug- 
mente la  distance  entre  les  boules  a  et  a'  de  façon  à  empêcher  l'é- 
tincelle primaire,  on  constate  que  toute  étincelle  secondaire  dis- 
paraît; la  charge  lente  du  condensateur  primaire  est  cependant 
plus  grande  ici  que  lorsque  l'étincelle  éclate,  mais,  par  contre,  les 
oscillations  sont  supprimées;  c'est  donc  bien  à  leur  existence 
([u'est  due  l'étincelle  secondaire. 

Mesures.  —  La  plaque  de  verre  que  j'ai  employée  a  exactement 
3*^°*  d'épaisseur;  c'est  un  morceau  rectangulaire  d'une  dalle  trans- 
parente; les  cotés  du  rectangle  ont  a5^"*  et  aS'^"*. 

J'ai  coulé,  d'autre  part,  plusieurs  lames  de  soufre  d'épaisseurs 
croissantes  jusqu'à  obtenir  approximativement  la  compensation 
de  la  lame  de  verre;  connaissant  ainsi  à  peu  près  l'épaisseur  né- 
cessaire, j'ai  coulé  deux  plaques  de  soufre,  en  forme  de  prismes 
de  même  angle,  de  telle  façon  qu'en  les  accolant  (comme  dans  le 
compensateur  de  Babinet),  on  reforme  une  lame  à  faces  parallèles 
ajant  l'épaisseur  approximative  trouvée  :  on  pourrait  augmenter 
ou  diminuer  celle-ci  en  faisant  glisser  l'une  sur  l'autre  les  faces 
accolées  des  prismes. 

A  l'aide  de  ce  dispositif,  j'ai  déterminé  les  deux  limites,  infé- 
rieure et  supérieure,  de  l'épaisseur  pour  laquelle  l'étincelle  est 
invisible  :  ces  deux  limites  étaient  du  reste  très  rapprochées, 
puisqu'elles  ne  différaient  que  d'environ  0*^^,075  sur  3*^™. 

En  prenant  la  moyenne  de  douze  limites  supérieures  et  de  douze 
limites  inférieures,  j'ai  trouvé  S*^",!;}  pour  l'épaisseur  de  la  lame 
<lc;  soufre  compensant  exactement  la  lame  de  verre. 

Pour  achever  de  déterminer  la  constante  diélectrique  du  verre, 
il  fallait  connaître  celle  du  soufre  que  j'employais;  cela  était  du 
reste  facile,  puisque  le  soufre  est,  comme  on  sait,  un  diélectrique 
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presque  parfait.  J'ai  employé  la  mélhode  indiquée  par  M.  Jacques 
Curie  (  *  ),  laquelle  repose  sur  l'emploi  d'un  quartz  piézoélectrique, 
ot  j'ai  trouvé  le  nombre  2,94 • 

En  désignant  par  x  la  constante  diélectrique  du  verre  et  écri- 
vant que  les  capacités  du  côté  du  verre  et  du  côté  du  soufre  sont 
les  mêmes,  on  a  l'équation 

3,i5       ...       ..       3 
-^—-  =  3,i5  —  3  H — » 
a, 94  X 

iFoù  l'on  déduit 

ar  =  2,8  =  (1,67)». 

Comme  on  le  voit,  ce  résultat  est  presque  identique  à  celui  de 
M.  J.  Thomson  qui,  comme  je  l'ai  dit  en  commençant,  a  trouvé 
•i,^  =  (i,65)*.  Il  faut  même  remarquer  que  le  nombre  2,g4  que 
j'ai  trouvé  pour  la  constante  diélectrique  de  ma  lame  de  soufre  par 
la  méthode  de  M.  J.  Curie  peut  être  trop  fort,  puisque  ce  soufre 
n'est  vraisemblablement  pas  un  diélectrique  parfait. 

Il  y  a  donc  concordance  des  plus  satisfaisantes  entre  ma  déter- 
mination et  celle  de  M.  J.  Thomson.  Quant  à  la  loi  de  Maxwell, 
elle  n'est  pas  vérifiée  exactement,  puisque  l'indice  moyen  de  mou 
verre  est  i,5i  environ,  mais  l'écart  est  beaucoup  moins  grand 
que  celui  que  donnaient  les  valeurs  des  constantes  diélectriques 
obtenues  à  l'aide  de  méthodes  plus  lentes.  Ma  conclusion  est  donc 
la  même  que  celle  de  M.  Thomson. 

Il  resterait  à  expliquer  le  résultat  obtenu  par  M.  Lécher;  je  n'ai 
pu  faire  à  ce  sujet  que  des  conjectures  :  l'explication  réside  peut- 
être  dans  ce  fait  que  M.  Lécher  fait  varier  la  distance  des  arma- 
tures du  condensateur,  tandis  que,  dans  celles  de  M.  J.  Thomson 
et  dans  les  miennes,  la  position  des  conducteursdemeure  invariable. 
Au  début  de  mes  expériences,  j'avais  essayé  de  comparer  directe- 
ment la  constante  diélectrique  du  soufre  à  celle  de  l'air  en  inter- 
posant la  lame  de  soufre  entre  AA'  et  CD,  puis  rapprochant  CD 
(le  A  A' jusqu'à  la  disparition  de  rélinccllc  :'  les  nombres  ainsi  ob- 
tenus étaient  beaucoup  trop  grands;  de  plus,  en  opérant  de  la 
même  manière  sur  le  verre,  le  rapport  des  deux  nombres  obtenus 
n'était  pas  égal  au  rapport  des  constantes  diélectriques  du  verre  et 


(')  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  1889. 
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du  soufre  mesuré  sîïn^  inlermédiaire  par  la  même  méthode.  J'aî 
donc  abandonné  celle-ci  comme  vicieuse. 

Je  ferai  remarquer,  en  terminant,  que  la  faible  différence  entre 
les  épaisseurs  de  ma  lame  de  verre,  3*^"*,  et  de  la  lame  de  soufre 
équivalente,  3*'™,  i5,  est  une  circonstance  très  favorable  à  l'exacti- 
tude du  résultat  :  il  en  résulte,  en  effet,  que  la  distribution  des 
lijii^nes  de  force  est  sensiblement  la  même  des  deux  côtés,  ce  qui  ne 
serait  vraisemblablement  pas  vrai  pour  des  lames  d'épaisseurs 
1res  différentes. 


SUR  LA  LOGILISATIOH  DES  FRANftES  DES  LAMES  GRISTALLIHES 
(LAMES  UNIAXES,  MINCES  ET  PRISMATIQUES); 

Pau  m.  J.  MACÉ  DE  LÉPLNAY. 

Nous  avons  récemment  établi,  M.  Ch.  Fabry  et  moi-même,  uno 
théorie  générale  des  conditions  de  visibilité  des  franges  d'inter- 
férence (*  ),  et  nous  avons  fait  remarquer  qu'elle  était  directement 
applicable  aux  phénomènes  dits  de  polarisation  chromatique. 
L'élude  suivante  a  pour  but  de  contrôler  l'exactitude  do  cetlc 
assertion. 

.Venvisagerai  uniquement,  dans  ce  qui  suit,  le  cas  de  lames 
taillées  dans  un  cristal  uniaxe,  minces,  prismatiques.  Je  suppo- 
serai de  plus  <jue  l'axe  optique,  contenu  dans  le  plan  de  l'une  des 
deux  faces  est,  soit  parallèle,  soit  normal  a  l'arête  du  prisme 
(lames  constitutives  d'un  compensateur  de  Babinet).  On  observe 
les  franges  au  moyen  d'un  microscope  à  faible  grossissement. 

J'appliquerai  directement  au  cas  actuel  les  théorèmes  précé- 
demment établis  : 

Soit  S  un  point  de  la  source,  et  M  le  point,  situé  sur  Taxe  du 
microscope,    dont    l'image    à    travers    l'objectif  du   microscope,    , 
coïncide  avec  la  croisée  des  fils  du  réticule.  Il  existe  toujours  deux-^ 
rayons  issus  de  S  tels  (pie.  cheminant  dans  l'intérieur  de  la  lain( 


(«)  Comptes  rendus  des  séances  de  i' Académie  des  Sciences ^  t.  CX,  p. 
997;  "890,  et  Journal  de  Physique,  2*  série,  t.  \,  p.  5;  1891. 
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cristalline,  l'un  comme  rayon  ordinaire,  ruiitro  comme  ravon  e\- 
traordinairc,  ils  viennent  se  croiser  de  nouveau  en  M. 

Soient  SS|  et  MM|  les  bisseclrices  de  ces  ravons  en  leur  point 
de  départ  S  et  en  leur  point  d'arrivée  M.  I^a  diflVToncc  de  marche  8 
que  présentent  ces  deux  rayons  à  leur  arrivée  en  M  esl  indépen- 
dante des  positions  de  S  sur  SS|  et  de  M  sur  MMi.  On  peut  donc, 
pour  la  calculer,  supposer  que  S  et  M  sont  tous  les  deu\  à  une 
distance  Infinie  sur  les  droites  correspontlantes.  Ces  dernières 
peuvent  d'ailleurs  être  considérées  comme  parallèles,  si  la  lame 
prismatique  est  très  aiguë. 

Soient,  dès  lors,  n  et  n'  les  indices  ordinaire  et  extraordinaire 
de  la  lame,  /  Tangle  d'incidence,  et  //  l'angle  que  forme  le  plan 
d'incidence  avec  le  plan  qui  passe  par  la  normale  et  l'axe  optique. 
On  a,  d'après  une  formule  connue  (*), 

en  posant,  pour  abréger. 


N  —  v^^** —  sin'*  =  n  cosr, 

\'    -  \^n''—  <  A'  cos*M  -+-  sin'M}sin't  r^  /ï'/cos'm  cos*r-T-  sin*M  cos*/'. 

,        n'  .  sin«  ,       sini 

h  -=    -  »  sinr— 1  sinr  —  —     , 

n  n  n 

c  étant  l'épaisseur  de  la  lame  au  point  M|  ou  elle  est  rencontré*' 
par  la  droite  MM|. 

Supposons  que  cette  direction  MM| ,  caractérisée  parles  angles  / 
et  w,  ainsi  que  par  l'épaisseur  e,  coïncide  avec  l'axe  du  micro- 
scope. A  une  direction  voisine  MM',,  passant  par  le  point  visé  M, 
correspondent  des  angles  i-\-di.  u -\- dii^  une  épaisseur  c -^- dr 
et  une  différence  de  marche  3  -!-  rfo,  avec 

^/o  —  ( N  —  'S')fle-  •  sini  cos i 

/i         //' ros^M -i- sin'wX       ,.       i -/*'...  .  , 

X  (  V  — itw" )e  cil- ^rr^ —  sm* I  SI  11  ii  ros uc  au. 

On  sait  que  les  franges  sont  nettes  (voir  la  théorie  générale)  si, 


(')  Celle  formule  rigoureuse,  seule  applicnhle  dans  le  eus  d'un  crislal  forlc- 
mcnl  biréfringcnl,  est  due  à  M.  Abria  (Journal  de  Physique,  i"  si'rie,  t.  I. 
p.  '.»7:î).  On  peut  l'claMir  d'une  manière  plus  simple  {voir  Ma8Câiit,  Traité  d'Op- 
tique^ l.  Il,  p.  48;  i8(jo). 
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à  toutes  les  directions  que  I'od  peut  mener  par  le  point  visé^ 
correspond  une  même  difTérence  de  marche.  La  condition  de  visi- 
bilité des  franges  est  donc 

do  =  o. 

Pour  transformer  cette  équation,  prenons  trois  axes  de  coor- 
données rectangulaires  (,/?^.  i)  tels  que  le  plan  des  xy  se  con- 
fonde avec  la  face  de  la  lame  mince,  qui  est  tournée  vers  l'obser- 
vateur, l'origine  étant  au  point  M|  où  elle  est  rencontrée  par  Taxe- 
du  microscope,  et  le  plan  des  xz  étant  le  plan  d'incidence  quii 
correspond  à  cet  axe.  La  direction  MM',,  voisine  de  MM|,  est. 
entièrement  connue  si  l'on  se  donne  : 


Fig.  I. 


L'angle  d'incidence  i  et  la  distance  MM|  =  D  du  point  visé  à  la 
lame,  distance  comptée  dans  la  direction  de  l'axe  du  microscope, 
et  considérée  comme  positive  lorsque  le  point  visé  se  trouve  entre 
la  lame  et  l'observateur; 

Les  coordonnées  x,  y  du  point  M',  où  la  droite  MM',  rencontre 
la  face  antérieure  de  la  lame  mince. 

Je  désignerai  en  outre  par  a  la  distance  de  l'origine  M|  à  l'arête 
du  prisme,  dont  l'angle  au  sommet  est  a,  par  ii  l'angle  de  Taxe 
optique  OA  du  cristal  avec  le  plan  d'incidence,  et  enfin  par  r 
Tanglc  avec  ce  môme  plan  do  l'aréle  du  prisme,  cet  angle  étant 
compté  de  telle  sorte  que,  pour  ç^  =  o,  l'arête  du  prisme,  parallèle 
à  O X,  soit  à  la  droite  de  l'observateur. 
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On  a  tout  d^abord 

e  =  aa        et        de  =  0L(y  cosv —- xslnv). 

Projetons  MM',  en  MM",  sur  le  plan  d'incidence.  On  peut  con- 
î^îdérer  les  deux  droites  MM',,  MM*  comme  se  trouvant  sur  un 
■  miéme  cône  dont  l'axe  est  MQ  et  l'angle  au  sommet  i —  di.  On  a, 
clés  lors,  dans  le  triangle  M|  MM", 

, .  or  cos  / 

de  = ;: —  • 

D 
On  voit  enfin  de  suite  que  Ton  a 

du  =  M{Q^^l  =  rT^.' 
En  substituant  et  posant 

y 

~  =  tango  cosi. 
X  * 

léquation  de  condition  prend  la  forme 

cosi  tango    (N  —  N')  cosp  -+-  iTttvCï  —  A')sinMCosasint 
r--(N  — N)sinP-  g  ^- -, Jsin* 

Elle  détermine  le  plan  dans  lequel  on  doit  introduire  une  fente 
pour  obtenir  des  franges  nettes,  par  l'angle  cp  qu'il  forme  avec  le 
plan  d'incidence  (*). 

Lorsque  coti'  n'est  ni  nulle,  ni  infinie,  on  peut  mettre  cetle 


(')  Il  serait  facile  d'établir  de  même  la  condilioa  de  visibilité  des  franges  d'un 
compensateur  de  Babinet.  Soient,  en  effet,  8,  et  8,  les  valeurs  de  la  différence  de 
marche  des  rayons  ordinaires  et  extraordinaires  à  travers  les  deux  lames  qui  le 
coQstituent,  on  a  8  =  8,  —  8^,  et,  par  suite,  la  condition  de  visibilité  est  donnée 
par 


i  cos'  i. 


t 


Si  Ton  définit  l'orientation  du  compensateur  par  celle  de  la  première  des  deux 
lames  qui  le  constituent  (axe  et  arétc  perpendiculaires),  et  la  région  observée 
par  sa  distance  6  à  la  frange  centrale,  a  étant  celle  de  cette  frange  à  l'un  et 
l'autre  des  prismes,  il  suffit  de  supposer,  dans  8,, 

^.; 

et  dans  8, 

t;^  =  v,  -4-  r. 


a^=^a  —  b, 

1: 

1              i           2 

a,  -.  a  -f-  6, 

M,  "  P,  H-  7C, 
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équation  sous  la  forme  plus  simple 

D  —  do 

cosi  colp  tangç  =  =- —, 

en  posant 
et 

(I  —  /i*  )  sin  u  cos  M  sin  i 


c?j  =  —  a 


N'(xN  — N')sinp 


CrAA'  particulier.  —  La  forme  assez  compliquée  à  laquelle  nous 
avons  été  conduits  se  simplifie  dans  certains  cas  particuliers,  du 
moins,  si  nous  supposons  que  la  lame  employée  a  son  axe  optique 

normal  ou  parallèle  à  Tarête  du  prisme  (u  =  ç  -j-  -  dans  le  pre- 
mier  cas,  u^=^\?  dans  le  second). 

Première  lame  :  u  —  v  -r-  ■-  •  Deuxième  lame  :  u  =  v. 

2 


V  —  o. 


a      .    .       .  a      sin  { cos  £ 

tango  =-4- =77777=;  SI  nfcosi—  ■, r^ j. 

^^  NN'D  nn'Dcosrcosr' 


a      .    .        .  a     siin 

tang^  =  -j^sintcost=--^- 


co 


P  =   - 


(Le  piun  d'incidence  est  un  plan  de  symétrie). 

Absence  de  localisation  :  9  =  -  . 

^       a 

Localisation  sans  fente  : 


1,=.-.  « 

sin  i  vofs^i 

^             a     sin  t  cos*  i 
nn'  cos r  cos r' 

cos^r 

lanj;o  =  -- 
^  *            nn 

sin/ cos  £ 
D  cosrcosr' 

p  —  ir. 

• 

a     sine  cos f 

*^  '             /i*D      cos*r 

i'  -  - 

3r 
•2 

(Le  plan  d'incidence  csl  un  plan  de  symétrie). 

Absence  de  localisation  :  o  =  — . 

2 

Localisation  sans  fente  : 
^  a    sin  I  cos*  I  |  _  a      sin  1  cos*  1 

1) I  D  =  -: ; : 

/i»      cos'r  nn    cos  r  cos  r 
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La  formule  générale  se  simplifie  dans  ces  divers  cas,  non  seule- 
ment par  suite  de  la  disparition  de  certains  termes,  mais  aussi 
parce  que  N'  se  réduit  à 

ÎS'— n'cosr'        (sini  =  n'sinr'). 

Expériences  de  vérification,  —  Les  lames  employées  ont  été 
les  deux  parties  constitutives  d'un  compensateur  de  Babinct  en 
spath  d'Islande.  Cette  matière  présente  sur  le  quartz  l'avantage 
d'une  double  réfraction  beaucoup  plus  énergique,  d'où  résuite  la 
possibilité  de  réaliser  des  franges  resserrées,  même  avec  des  lames 
prismatiques  très  aiguës  (angle  au  sommet  10',  largeur  des  franges 
jinm  environ).  Les  mesures  sont  en  effet  d'autant  plus  précises 
que  les  franges  observées  sont  plus  rapprochées  (*). 

La  source  lumineuse  était  un  bec  Bunsen,  à  sel  marin.  Les 
diverses  pièces  constituant  l'appareil  d'observation,  toutes  dispo- 
sées sur  un  grand  banc  d'optique,  divisé  en  millimètres,  étaient, 
en  allant  de  la  source  vers  l'observateur  : 

1**  Un  nicol  polariseur; 

2'*  Une  fente  étroite,  mobile  dans  un  plan  vertical,  normal  à 
Taxe  du  banc.  Un  index,  mobile  avec  elle,  et  qui  se  déplaçait  sur 
un  cercle  gradué,  permettait  d'en  connaître  l'orientation  (l'index 
est  au  zéro  quand  la  fente  est  horizontale)  ; 

y*  La  laine  étudiée,  susceptible  d'un  double  déplacement.  Elle 
était  mobile  dans  le  plan  d'un  cercle  gradué  vertical,  sur  les  di- 
visions duquel  se  déplaçait  un  index  fixé  à  la  lame.  Ce  dernier 
était  au  zéro  lorsque  l'arétc  du  prisme  était  horizontale  et  en 
haut  (t'  =  o).  Le  plan  de  la  lame  était  mobile  lui-même  autour  de 


(')  Les  formules  auraient  été  beaucoup  plus  simples  dans  le  cas  d'un  cristal 
peu  biréfringCQt.  On  aurait  pu  écrire,  en  effet, 

,^    I --sin'/'cos'M 

û  ^.  (n  —  n)e 

cos  r 

L'équation  de  condition  aurait  été 

cost  tang»     cos/'Cosv(sin'MH-  cos'e^  cos'r)  1-  2  — r-  sinr  cosr  sinw  cosi/ 
:    cosrsinv(sin»a-t-  cos'mcosV)  h r-  tangr  cos'i(sin»M  —  cos'u  cos'r). 

Celte  formule  approchée  est  complètement  insuffisante  dans  le  cas  du  spath. 
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l^axe  vertical  (l^ln  cercle  gradué  horizontal;  on  pouvait,  de  la 
sorte,  faire  varier  simultanément  Forientation  de  la  lame,  en  la 
faisant  tourner  dans  son  plan  et  Tangle  d^incidence.  Le  pian  d'in- 
cidence était,  on  le  voit,  horizontal. 

4"  Une  lentille  achromatique  de  distance  focale  io*^*",2i; 

5"  Un  oculaire  de  Fresnel  ; 

(V'  Un  petit  nîcol  analyseur,  introduit  dans  la  monture  de  h» 
loupe,  entre  cette  dernière  et  la  croisée  des  fils  (*). 

La  lentille  achromatique  et  l'oculaire,  portés  par  des  pieds 
indépendants,  constituaient  le  microscope  d'observation.  L'axe 
optique  de  ce  dernier  était  réglé  de  telle  sorte  qu'il  fût  horizontal 
et  de  plus  parallèle  à  l'axe  du  banc. 

Pour  effectuer  une  expérience,  l'angle  d'incidence  étant  donné, 
ainsi  que  les  orientations,  par  rapport  au  plan  d'incidence,  de  la 
lame  et  de  la  fente,  on  déterminait  la  distance  D  du  plan  de  loca- 
lisation, à  la  lame.  Il  suffirait  à  cet  effet,  l'objectif  restant  fixe, 
de  déplacer  l'oculaire  jusqu'à  ce  que  les  franges  offrissent  leur 
maximum  de  netteté.  Sans  entrer  dans  des  détails  inutiles,  la 
différence  des  lectures  des  index  de  l'objectif  et  de  l'oculaire 
permettait  de  calculer  la  distance  des  franges  au  loyer  extérieur 
de  l'objectif,  à  la  condition  d'avoir  déterminé  une  fois  pour  toutes 
(par  l'observation  d'une  mire  éloignée)  qiielle  est  la  différence 
des  lectures  des  mêmes  index  lorsque  la  croisée  des  fils  coïncide 
avec  le  foyer  intérieur  de  l'objectif. 

Il  est  avantageux  de  fixer  chaque  fois  l'objectif  dans  une  posi- 
tion telle  que  les  distances  de  l'objet  visé  et  de  son  image  à  l'ob- 
jectif soient  sensiblement  égales.  Chaque  série  d'expériences  est 
précédée  de  Tobservalion,  dans  les  mêmes  conditions,  des  grains 
de  poussière  qui  recouvrent  la  lame  cristalline  (D  =  o). 

Les  expériences  suivantes  m'ont  paru  suffisantes  pour  vérifier 
l'exactitude  de  la  théorie. 


(')  Il  csl  indispensable,  afin  d'éviter  les  complicalions  provenant  de  la  réfrac- 
tion à  travers  les  niçois,  d'introduire  le  polariseur  avant  la  fente,  et  TaBal^'seur 
après  la  croisée  des  fils  du  réticule. 

L'appareil  employé  est  à  pou  près  identique  à  celui  dont  M.  Ch.  Fabry  avait 
fait  usage  à  diverses  reprises.  On  trouvera  dans  son  Mémoire  complet,  qui  pa- 
raîtra ultérieurement,  tous  les  détails  relatifs  au  réglage,  assez  délicat,  de  l'ap- 
pareil. 
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Première  lame  {arête  du  prisme  normale  à  Vaxe  optique), 
—  Il  était  nécessaire  de  connaître  la  distance  a  de  l'arête  du 
prisme  au  point  où  la  lame  cristalline  est  rencontrée  par  Taxe  du 
microscope.  Vy  suis  parvenu  de  la  manière  suivante  : 

Orientons  la  lame  de  telle  sorte  que  l'arête  du  prisme  soit  ver- 
ticale (par  exemple,  v  =z  -,  U'=^t\,  L'expression  générale  de  la 
diflTérence  de  marche  se  réduit  à 

8  =  aa(/i  —  n')co5r. 

Mesurons,  en  premier  lieu,  la  distance  da  Aq  deux  franges 
consécutives  pour  l'incidence  normale.  On  a 

(i)  X  =  a(n  —  n')da. 

En  second  Heu,  laissant  le  microscope  fixe,  faisons  varier  l'in- 
cidence; nous  verrons  les  franges  se  déplacer  dans  le  champ  du 
microscope.  Soit  i  l'angle  d'incidence  qui  correspond  à  un  dépla- 
cement de/>  franges,  à  partir  de  l'incidence  normale.  On  a  (*) 

{i)  pi  =  aa(n  —  n'){i  —  cosr). 

Divisant,  membre  à  membre,  les  équations  (i)  et  (2),  nous  ob- 
tenons 

p  da 

a  =  — 

I  —  cosr 

L'expérience  ayant  donné 

c?a  =  o*™,ii74,        p  =  l'jy        i  — 42°2i9', 
on  trouve 

a  =  33*™,  6. 

Expériences  de  localisation .  —  Premier  cas.  —  L'arête  du 
prisme  est  normale  au  plan  d'incidence  (plan  de  symétrie).  — 
J'ai  pu  vérifîer  tout  d'abord  qu'en  introduisant  une  fente  normale 
au  plan  d'incidence,  les  franges  étaient  parfaitement  visibles  à 
toute  dislance,  et  cela,  quel  que  fût  l'angle  d'incidence. 

Sans  fente,  les  franges  existent,  mais  elles  sont  localisées.  Le 
Tableau  suivant  résume  les  résultats  des  expériences  : 


(*)  l\  est  nécessaire,  pour  effectuer  ces  mesures,  que  les  franges  restent  visibles 
lorsqu'on  incline  la  lame.  II  suffit  de  réaliser  la  condition  de  non-localisation, 
en  introduisant  la  fente  orientée  perpendiculairement  au  plan  d'incidence. 
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I). 

Observulion. 

I.  i'  — yo».  V— — go". 

„  rm  cm 

o — o,i4  --o,ii 

lo -r-'Ji,*ia  — 1,85 

•lo --3,70  — 3,53 

3o -î-5,o3  — 4j9o 

io -h5 ,  .|6  — ') ,  37 

5<) -H.|,6-;>  — jjOj 

Fig.  a. 


Calcul. 


rm 
0,00 

ri2,o8 
±:3,8) 

d:5,4u 


"^    ïjt    +ïj" 


^'ç-  B.073 


Si  l'on  lient  compte  de  ce  que,  les  franges  étant  relativement 
larges,  la  position  du  plan  de  localisation  ne  peut  être  dcterniinéc 
(|u'à  queK|iies  millimùlres  près,  on  doit  considérer  la  concordance 
entre  la  théorie  et  l'observation  comme  très  satisfaisante.  En 
particulier,  rexpériencc  met  en  évidence  l'existence  d'un  maxi- 
mum (le  D.  Ce  dernier  correspondrait,  d'après  la  théorie,  à  Tin- 
cidcncc  39"  20'. 

Les  autrcîs  expériences  de  vérification,  toutes  relatives  a  l'inci- 
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dence  40*^,  ont  été  eOectuées  dans  les  conditions  suivantes  : 

Deuxième  cas //=-l-()o  r  —  o        » 

Troisième  cas u  =  —  90  r  —  —  1 80 

Quatrième  cas 1/ — -î-45  f  —  —  45 

Cinquième  cas 1/ — — \i  r=  — 135 

Afin  de  ne  pas  multiplier  les  Tableaux  numériques,  je  me  conten- 
terai, pour  deux  de  ces  séries  d'expériences,  de  reproduire  {/tff.  '^) 
les  courbes  théoriques  construites  en  prenant  pour  abscisses  les 
valeurs  de  ç'et  pour  ordonnées  celles  de  D;  on  a  marqué  simulta- 
nément sur  chacune  de  ces  figures  les  points  figuratifs  des  résultats 
des  expériences.  Ici  encore,  les  divergences  entre  Texpérience  et 
la  théorie  sont  faibles  et  restent  dans  les  limites  des  erreurs  pos- 
sibles. 

Deuxième  lame  {ff  =  r).  —  Parmi  les  expériences  relatives  à 
cette  lame,  je  crois  suffisant  de  citer  les  suivantes  : 

On  a  déterminé,  par  la  même  méthode  que  précédemment,  la 
valeur  de  la  constante  a.  On  a  trouvé 

p  d(i in  --  ri  ) 
/i^i  —  c<)S/')/i'(  I  —  ros/-')  '    '^    * 

Les  expériences  de  localisation  sans  fente  ont  conduit  ;.u\  ré- 
sultats suivants  : 

n. 

01)servution.  Calcul. 

cm  nii  (lU 

t) -r-0,(>'2  -    0,0  >.  0,00 

!«'» -^-'^'3^  -il '7  --^4,'-i 

4<» -l-(),o'{  — (),07  :J:G.o'2 

En  résumé,  l'application  aux  phénomènes  de  polarisation  chro- 
matique de  la  théorie  générale  de  la  visibilité  des  franges  d'inl<  r- 
férence  se  trouve  enliùrcment  justifiée  par  rexpérience. 


/.  de  Phys.,  a'  série,  t.  X.  (Mai  1891.)  1.) 
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HOUYEAU  BAROMËTBE  HOBMAl  (i); 
Par  m.  C.  KRAIEWITSCH. 

Les  baromètres  à  mercure  sont  sujets  à  diverses  erreurs,  qui 
cependant  peuvent  être  corrigées  avec  une  précision  suffisante, 
excepté  Terreur  provenant  de  la  présence  de  gaz  dans  la  chambre 
barométrique.  Celle-ci  varie  avec  le  temps  et  sa  détermination  est 
fondée  sur  la  loi  de  Bo^le-Mariotte  à  laquelle  les  gaz  très  raréfiés 
n^obéissent  pas.  Telle  est  sans  doute  la  cause  principale  de  la  dis- 
cordance entre  les  baromètres.  En  1887,  le  savant  russe  Broounoff, 
visita  plusieurs  observatoires  de  Physique  en  Europe,  et  trouva 
que  les  baromètres  normaux  différent  entre  eux  de  plus  d'un  demi- 
millimèlre,  difierence  trop  grande  pour  qu'on  puisse  Tattribuerà 
quelques  imperfections  du  baromètre,  telles  que  Tinexactitude  do 
réchelle,  l'imparfait  parallélisme  des  parois  du  tube,  etc. 

On  peut  expliquer  la  présence  des  gaz  dans  la  chambre  baro- 
métrique par  Texistence  de  fins  canaux  capillaires  de  différentes 
formes  et  épaisseurs  dans  les  parois  des  meilleurs  tubes  de  verre, 
s'étendanl  à  50*^™  et  davantage  le  long  du  tube;  généralement,  plu> 
le  canal  est  large,  plus  il  est  long.  L'origine  de  ces  canaux  s'ex- 
plique par  la  façon  dont  on  fabrique  les  tubes  dans  les  verreries. 
On  souffle  par  le  bout  d'un  tube  de  fer  une  boule,  qu'on  allonge 
rapidement  en  un  tube;  s'il  y  avait  des  bulles  gazeuses  dans  lc< 
parois,  elles  sont  allongées  en  canaux  plus  ou  moins  longs  et  fins. 
Ils  apparaissent  dans  les  parois  du  tube  sous  la  forme  de  petits 
traits  visibles  à  l'œil  nu  ou  à  la  loupe,  et  sur  la  section  transver- 
sale, sous  la  forme  de  petites  cavités. 

Pour  prouver  que  ces  traits  sont  des  canaux,  je  les  remplis  avec 
(le  riuiile  de  naphte  fortement  colorée  en  rouge  par  l'alcanine. 
Lorsque  le  verrier,  en  préparant  le  baromètre,  soude  le  bout  du 
tube  de  verre,  il  se  forme  dans  la  masse  amollie,  par  suite  de  la 
dilatation  du  gaz  à  rextréniité  du  canal,  une  bulle  qui  peut  éclater 
dans  quelques  circonstances  favorables.  Si  elle  éclate  à  l'intérieur 


(')  Un  baromètre  pareil  a   été  construit  depuis  peu  dans  le  cabinet  de   Phy- 
sique de  l'Académie  de  Marine  de  Saint-Pétersbourg. 
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du  tube,  la  chambre  barométrique  sera  en  communication  avec 
le  canal,  et  le  gaz  contenu  dans  ce  dernier  pénétrera  lentement 
dans  le  vide  lorsqu'on  aura  dressé  le  baromètre  verticalement, 
après  l'avoir  rempli;  l'élasticité  du  gaz  dans  le  vide  barométrique 
augmentera  peu  à  peu. 

L'expérience  prouve  la  possibilité  d'un  pareil  accident.  Un  ba- 
romètre de  Fortin  du  Cabinet  de  Géographie  physique  de  l'Uni- 
versité de  Saint-Pétersbourg,  et  un  baromètre  du  Cabinet  de  Phy- 
sique du  Corps  des  Mines,  montrent  chacun  dans  leurs  parois  une 
crolonne  de  mercure  visible  à  l'œil  nu. 

Il  est  certain  que  des  canaux  aussi  larges  que  ceux-là  ne  peuvent 
«tre  la  cause  ordinaire  de  l'imperfection  de  la  chambre  baromé- 
l.rique.  Mais  il  est  impossible  d'éviter  de  fins  canaux  capillaires; 
^ous  les  tubes  de  verre  en  contiennent,  et  parfois  ils  ne  deviennent 
SI  peine  perceptibles  au  microscope  que  lorsqu'on  les  remplit  de 
liquide  rouge. 

Pour  éviter  la  correction  dépendant  de  la  présence  des  gaz  dans 

la  chambre  barométrique  il  faudrait  préparer  les  lubes  baromé- 

iriques  par  moulage,  ce  qui  présente  beaucoup  de  difficultés,  ou 

bien  employer  un  système  de  raccords,  à  l'aide  duquel  on  puisse 

éloigner  les  gaz  accumulés  dans  la  chambre  baromélrique.  C'est  le 

moyen  que  j'ai  employé  pour  mes  baromètres  fixe  et  portatif  (*). 

H  est  facile  d'obtenir,  à  Taide  d'une  bonne  pompe  à  mercure,  un 

vide  à  travers  lequel  ne  puissent  passer  les  étincelles  d'un  appareil 

J'induction  d'une  moyenne  intensité,  c'est-à-dire  plus  parfait  que 

celui  des  meilleurs  baromètres.  J'emploie  la  pompe  dcMcndeleef- 

1  upler  avec  quelques  modifications  que  je  trouve  utiles  (^).  Une 

jauge,  exécutée  d'après  l'idée  de  Mac-Leod,  est  adaptée  au  baro- 

'^^èlre;  elle  permet  de  calculer  l'élasticité  du  gaz  resté  dans  le  vide. 

'^  n  flacon,  dans  lequel  sont  introduits  deux  fils  de  platine,  servant 

^  ^électrodes,  placés  à  la  distance  d'un  millimètre  l'un  de  Tautre, 

^^si  adapté  à  la  pompe. 

Elle  permet  d'atteindre  un  vide  de  o""",oo9.-o™",o  )3.  Toute  la 
^»  ifficulté  consiste  à  séparer  la  pompe  du  baromètre.  La  descrip- 
^  *on  suivante  du  baromètre  normal,  que  j'ai  construit  pour  l'Aca- 


(')  nepertorium  der  Physik,  Bd.  XXIII,  Ilefl  6. 

(')  Journal  de  la  Société  russe  de  Physique  et  de  Chimie^  t.  XIII,  p.  H3.'). 
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demie   de  Marine,  nionlre  comment  on  résout  cette  diffîci 
I^  fig.  i  représente  le  schéma  des  diiTérentes  parties  du  b 
mètre  sans  que  les  dimensions  relatives  soient  observées.  A 
reprcsenlciit  tes  chambres  supérieure  et  inf<5rieure  du  Itarom* 


Pour  pouvoir  le  remplir  de  mercure,  l'entonnoir  m  \  csl  soi 
celui-ci  l'sl  rcrnu-  ;»\oc  on  boiiciiou.  Le*  deux  lubcs  r  et  .r  y 
('■te  introduits,  apros  quoi  une  couche  de  mastic  a  été  versée 
le  l.ou<h..n.  Le  lohe  c.  recourbé  par  le  bas.  est  plongé  <lar 
tubcf/^uudé  |iar  on  bas  et  contenant  do  mercure.  Le  tuht 
courbe  fi<i  <  '  ">.  dont  une  exircniitc  est  pbin^'ce  dans  l'entonnoi 


io..  plu»  sr-n.l  ,!>■■. 


t  iHui  le  j. 
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sert  à  réunir  la  chambre  A  avec  la  pompe  ;  l'entonnoir  C  est  fermé 
avec  un  bouchon  recouvert  d'une  couche  de  mastic  /i.  De  l'en- 
tonnoir C  sort  le  tube  e  qui  se  dirige  vers  la  pompe  à  mercure;  on 
s'en  sert  pour  extraire  l'air  de  l'entonnoir  Cet  celui  de  la  chambre 
supérieure  au  moyen  du  tube  aa. 

Pour  séparer  le  baromètre  de  la  pompe,  on  se  sert  de  l'en- 
lonnoir  D  qui  contient  du  mercure.  Le  tube  f  est  destiné  à  faire 
écouler  le  mercure  du  vase  C.  Le  tube  g^  réuni  au  tube  /  au 
point  o,  s'élargit  dans  sa  partie  supérieure  en  un  large  tube  ter- 
miné par  un  cône  tronqué,  surmonté  d'un  second  cône  de  verre  A*; 
on  peut  tourner  ce  dernier,  au  moyen  de  la  manivelle  en  verre  i, 
autour  de  l'axe  verlical.  Les  deux  cônes  sont  doucis  à  l'émeri 
iio  et  ont  chacun  dans  leurs  parois  une  ouverture  qu'on  peut  fixer 
I  une  en  face  de  l'autre.  Alors  le  vase  D  est  en  communication  avec 
le  tube  ^;  le  mercure  s'en  écoule  par  les  tubes  g  et  /,  si  le  robi- 
net h  est  ouvert;  dans  le  cas  contraire  le  mercure  s'élève  dans 
lenionnoir  C.  Si  l'on  tourne  légèrement  le  cône  mobile  d'un 
t'olé  ou  de  l'autre,  les  ouvertures  dans  les  parois  des  cônes  se  sé- 
pareront et  la  communication  du  vase  D  avec  le  tube  g  cessera. 

De  cette  manière,  si  l'on  ouvre  le  robinet  conique  et  que  l'on 
ferme  le  robinet  A,  le  mercure  monte  dans  le  vase  C  et  fait  cesser 
la  communication  de  la  chambre  A  avec  la  pompe. 

Au  contraire,  si  l'on  ferme  le  robinet  A*  et  que  l'on  ouvre  le  robi- 
net A,  le  mercure  s'écoule  du  vase  C  et,  s'abaissant  au-dessous  de 
l'orifice  du  tube  a ,  fait  communiquer  la  chambre  barométrique  avec 
la  pompe.  Lorsque  l'entonnoir  C  et  le  tube  g  ne  contiennent  encore 
pas  de  mercure,  on  met  la  pompe  en  jeu.  Le  mercure,  contenu 
dans  le  tube  c,  s'élève  immédiatement,  mais  ne  peut  se  déverser 
'lans  la  chambre  B,  car  la  distance  verticale  du  niveau  du  mercure 
dans  le  tube  rf,  jusqu'à  l'extrémité  supérieure  du  tube  c,  surpasse 
la  hauteur  du  baromètre.  Quand  l'air  sera  raréfié,  jusqu'à  quelques 
millimètres, 41  faut  laisser  écouler  peu  à  peu  le  mercure  du  vase  D,^ 
en  ouvrant  les  robinets  k  et  h  ;  les  lubes  g  et  /  agissent  comme  la 
pompe  de  Sprengel,  expulsent  le  reste  de  l'air  du  renflement  su- 
p*'rieur  du  tube^;  le  tube  /  est  courbé  cnp  pour  empêcher  l'air 
exiërieur  de  pénétrer  à  l'intérieur  de  l'appareil.  Pour  éviter  la  dil- 
fnsion  de  l'air  extérieur,  on  plonge  le  robinet  /  dans  un  vase 
rempli  de  mercure  et  Ton  place  entre  les  bouchons  et  les  couches 
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tie  mastic  m  et  n  des  plaques  rondes  mélalllques  avec  des  ouver- 
tures correspondant  aux  tubes  pour  les  y  faire  passer.  Enfin  pour 
éloigner  le  moindre  doute  de  ne  pas  avoir  fermé  hermétiquement, 
je  versais  quelquefois  du  mercure  par-dessus  le  mastic. 

Même  dans  ces  conditions-là,  il  est  impossible  d'obtenir  immé- 
diatement le  plus  haut  degré  de  raréfaction;  les  vapeurs  d'eau  en 
sont  la  cause.  Par  conséquent,  ayant  expulsé  Tair  autant  que  pos- 
sible, il  faut  faire  pénétrer  Pair  extérieur  par  le  vase  contenant  de 
l'anhydride  phosphoriquc.  Ayant  répété  cette  manipulation  deux 
ou  trois  fois,  on  peut  obtenir  le  plus  haut  degré  de  raréfaction. 
Dans  cet  élat-là  l'étincelle  électrique  ne  passe  pas  et  la  jauge  de 
Mac-Leod  ne  donne  pas  plus  de  o"",oo3  ;  l'élasticité  des  gaz  et  des 
vapeurs  d*eau  dans  le  vide  barométrique  ne  dépasse  pas  celle  des 
vapeurs  de  mercure.  Après  vingt-quatre  heures  et  même  moins, 
des  gaz  dont  l'élasticité  égale  quelques  dixièmes  de  millimètre 
apparaissent  dans  le  vide;  alors,  en  faisant  jouer  la  pompe,  il  faut 
rendre  au  vide  son  premier  état.  Il  faut  agir  de  cette  façon  pen- 
dant huit  ou  quinze  jours  :  cela  dépend  de  la  qualité  du  verre. 

Ensuite  on  laisse  écouler  le  mercure  du  vase  D  (le  robinet  h 
élaiit  fermé)  dans  le  vase  C,  pour  que  ce  liquide  ferme  l'extrémité 
inférieure  du  tube  a  et  s'élè\e  plus  haut. 

Après  cela  on  laisse  pénétrer  dans  la  pompe  l'air  extérieur, 
lequel,  entrant  dans  Tentonnoir  C,  soulève  le  mercure  dans  le 
tube  ^/  et  ferme  la  chambre  A.  Alors  on  peut  séparer  la  pompe  à 
mercure  du  baromètre  et,  s'il  est  nécessaire,  l'y  joindre  encore 
une  fois  plus  tard. 

Si  Ion  verse  maintenant  peu  à  peu  du  mercure  dans  le  tube  rf, 
il  s'élèvera  dans  le  tube  c  et  se  déversera  dans  la  chambre  B;  il 
faut  introduire  une  quantité  de  mercure  suffisante  pour  les  deux 
chambres  A  et  H.  Le  mercure  doit  être  sec  et  pur. 

Un  Cm  tube  .r,  dont  le  bout  effilé  est  soudé,  passe  par  l'en- 
lonnoir  m  ;  si  Ton  casse  le  bout  de  ce  tube,  Tair  extérieur  pé- 
nétrera lentement  dans  la  chambre  B  et  soulèvera  le  mercure 
dans  la  chambre  A.  Il  reste  maintenant  à  couper  l'entonnoir  m 
et  à  l'enlever  avec  toutes  ses  parties,  et  le  baromètre  est  prêt  à 
servir. 

Pour  introduire  le  mercure  dans  le  baromètre  et  l'en  faire 
écouler,  on  adapte  sur  le  tube  /  un  tuyau  en  caoutchouc,  réuni 
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avec  le  vase  qui  contient  le  mercure;  en  élevant  ou  en  abaissant 
ce  vase,  on  peut  faire  varier  les  niveaux  du  mercure  dans  les 
chambres  A  et  B.  La  manière  dont  on  réunit  le  baromètre  avec  la 
pompe  et  Yen  sépare  est  représentée  à  part  sur  la  Jig.  2  ;  les 


Fig.  2. 


A 


n 


mêmes  lettres  se  rapportent  aux  mêmes  parties.  Un  tube  de  métal 
ou  de  verre ^  traverse  le  bouchon.  Le  tube  e,  métallique,  flexible, 
possédant  à  une  extrémité  le  renflement  z^  étant  chaufl'é,  couvre 
de  sa  partie  élargie  le  tube  y  et  s'enfonce  dans  le  mastic  /î.  De 
celte  manière  le  baromètre  sera  réuni  à  la  pompe.  Pour  séparer 
les  appareils  Pun  de  l'autre,  il  faut  chauffer  le  tube  z  à  Taide  d'un 
chalumeau,  après  quoi  on  peut  facilement  Tenlever  du  tube  z. 

Parallèlement  aux  chambres  A  et  B,  dans  le  même  pl^n  que 
leur  axe  commun,  est  établie  l'échelle  de  verre.  En  face  des  deux 
chambres,  dans  une  planche  de  bois  sur  laquelle  est  fixé  le  baro- 
mètre, des  ouvertures  sont  faites.  On  mesure  la  hauteur  de  la  co- 
lonne de  mercure  avec  des  lunettes  aux  oculaires  micrométriques; 
les  lunettes  se  meuvent  sur  une  règle  métallique  verticale  solide- 
ment posée.  Les  micromètres  permettent  d'observer  immédiate- 
ment les  centièmes  parties  d'un  millimètre  et  les  millièmes,  à  vue 
d'œil. 

Les  tubes  A  et  B  ont  2i°'*",5  de  diamètre;  l'erreur  qui  provient 
de  la  capillarité  ne  surpasse  pas  les  autres  erreurs  qui  accompa- 
gnent les  observations.  Le  parallélisme  des  surfaces  des  parois  fut 


29.0       KRAIEWITSCH.  —  BAROMÈTRE  NORMAL. 

éprouvé,  d'après  le  procédé  décrit  dans  l'œuvre  (')  du  professeur 
Mendeleef,  par  le  savant  russe  Sadovsky  et  le  mitchman  Wagner 
et  fut  trouvé  entièrement  satisfaisant  (^). 

Le  coeffîcient  de  dilatation  de  Téchelle  fut  déterminé  par  le 
mitchman  Krjloflf  à  Taide  de  l'appareil  optique  de  Fizeau. 

Il  résulte  de  ses  déterminations,  pour  le  coefficient  de  tempé- 
rature du  baromètre 

0,0001717. 

L'expérience  a  vérifié  les  résultais  attendus. 
Les  premières  observations  furent  faites  par  M.  Sadovsky,  lo 
3o  décembre  1889  ^  2**3o™  de  Taprès-midi,  à  19**,  8  : 

Nombres  supérieurs. .....     8i!i,o3o        838,4^0         887,04*2 

Nombres  inférieurs. ..... .       54,280  8o,65o         I29,!i58 

Hauteur  du  baromètre 757,800        757,800         757,784 

Comme  le  sommet  du  baromètre  atteint  la  hauteur  de  gSo""  de 
Téchelle,  le  volume  de  la  chambre  barométrique,  en  chiffres  ronds, 
est  égal  pour  la  première  observation  à  118"",  pour  la  seconde 
à  951™™,  pour  la  troisième  à  47"*"«  I^ar  conséquent,  en  multipliant 
son  volume  par  2,5o,  le  changement  dans  la  hauteur  du  baromètre 
est  o"™,oi6. 

Ce  nombre  ne  surpasse  pas  les  erreurs  qui  accompagnent  les 
observations  barométriques. 


(')  Z)e  V élasticité  des  gaz. 

(')  Les  différentes  parties  du  baromètre  ont  les  dimensions  suivantes:  la  hau- 
teur des  chambres  A,  B,  C  est  de  18*='",  le  diamètre  intérieur  étant  de  a*",i5,  le 
tube  a  s'élève  au-dessus  de  la  chambre  A  de  4^*"";  son  aulre  branche  a  93^*  de 
longueur;  rorifice  o  se  trouve  à  So*"  au-dessous  de  l'entonnoir  C  et  à  65«"  au- 
dessus  de  rcxtrémité  du  tube  p\  le  vase  D  est  placé  à  i5"*  au-dessus  du  vase  C- 
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MODÈLE  PORTATir  D'ÉLEGTROHÊTBE  GAPOLAIRE  ; 
Par  m.  Alphonse  BERGET. 

L'instrumenty  dont  je  vais  donner  ici  la  description,  ne  contient 
aucun  organe  nouveau  :  le  merveilleux  appareil  de  M.  Lippmann 
a,  en  efict,  été  complet  dès  son  apparition,  et  son  auteur,  eu 
imaginant  ses  divers  organes  tous  nécessaires  et  suffisants,  n'a 
'aissé  place  à  aucun  perfectionnement.  Le  modèle  nouveau  que 

Fig.  I. 


— :. 


*  ^*  réalisé  comprend  donc  toutes  les  parties  que  comprenait  le 
ype  original.  La  seule  différence  est  que  ces  parties  sont  agencées 

^^  façon  à  rendre  l'instrument  Iransportable. 

I-a  partie  délicate  d'un  électromètre  capillaire  est  la  pointe  de 
^'^tre  et  la  cuve  dans  laquelle  elle  plonge.  J'ai  réuni  ces  deux 
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organes  en  une  pièce  unique,  représentée  de  grandeur  naturelle 

sur  làjîff.  1.  Voici  la  description  de  cette  pièce. 

(.a  cuvette  A,  en  verre  soufflé,  se  termine  à  sa  partie  inférieure 
par  une  ampoule  M  contenant  du  mercure  que  l'on  peut  portera 
un  potentiel  donné  par  l'intermédiaire  d'un  lil  de  platine  m  soudé 


dans  le  verre  du  Inhc.  A  la  partie  supérieure,  elle  est  sondée  à  un 
Iiiiie  M'  de  même  diamètre,  terminé  par  le  point  capillaire  p. 
rempli  de  merctire.  Un  second  fil  de  platine  m'  permet  de  mellro 
ce  mercure  en  communication  électrique  avec  les  appareils  conve- 
nables. Un  iron  très  fin  o,  percé  dans  la  cuvette,  pri'S  de  la  sou- 
dure, sert  à  l'introduction  du  mercure  et  de  l'eau  acidulée,  en 
même  temps  qu'il  permet  à  la  pression  atmosphérique  de  s'exercer 
sur  le  liquide. 
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L'ensemble  de  l'appareil  est  représenté  par  l^Jig.  •>.. 

La  pointe  et  la  euveltc  se  voient  en  E,  sur  la  platine  du  mi- 
croscope M  servant  à  l'observation.  Celle  platine  est  recouverte 
d'une  plaque  d'ébonile.  Pour  exercer  une  pression  sur  le  mercunî 
M'  et  le  faire  pénélrer  dans  la  pointe  /?,  on  se  sert  de  deux,  réser- 
voirs de  verre  II  et  R'  réunis  par  un  tube  de  caoulcbouc  G  el 
placés  à  des  niveaux  différents  le  long  d'une  colonne  en  cuivre 
cc'c"  :  on  a  en  R  une  pression  mesurée,  en  mercure,  par  la  diffé- 
rence des  niveaux  R  et  R'.  Cette  pression  se  transmet  par  com- 
pression d'air,  à  l'aide  du  tube  de  caoutchouc  H,  au  mercure  M' 
de  l'clectromètre.  On  fixe,  en  haut  de  la  colonne  de  cuivre,  le  ré- 
servoir R' et  l'on  élève  ou  l'on  abaisse  à  la  main  le  réservoir  R. 
jusqu'à  ce  que  le  ménisque  apparaisse  dans  la  pointe,  près  do 
l'extrémité  de  cette  dernière. 

On  voit  en  V  une  clef  de  fermeture  fixée  par  une  vis  V  au  cou- 
vercle de  la  boîte  B  qui  renferme  tout  l'appareil  et  lui  sert  aussi 
de  support.  La  colonne  cc'ç"  est  démontable  en  quatre  tronçons 
de  o"S?-5  chacun.  Le  microscope  M,  spécialement  construit  par 
M.  Nachet,  a  un  grossissement  de  3oo  fois,  réalisé  à  l'aide  d'un 
objectif  n"  o  et  d'un  oculaire  micrométrique  n"  2.  Il  se  loge  éga- 
lement dans  la  boite  gainée  de  l'instrument,  dont  toutes  les  autres 
parties  ont  été  très  habilement  construites  par  M.  Victor  Cha- 
baud. 


SvANTE  ARRHENIUS.  —  Uehcr  die  Leilung  von  Electricitat  durch  hcisse  Salz- 
dainpfc  (Conductibilité  électrique  des  vapeurs  des  sels);  Wied.  Ann.,  t.  \LII, 
p.  i8;  i8yi. 

M.  Svanle  Arrhenius  s'est  proposé  de  montrer  que  les  vapeurs 
(les  sels  métalliques  possèdent,  à  une  température  élevée,  la  con- 
ductibilité éleclrolytiquc  comme  les  dissolutions  étendues. 

La  disposition  employée  pour  volatiliser  les  sels  est  analogue  à 
celle  indiquée  par  M.  Gou>  (');  elle  consiste  à  faire  arriver,  au 
moyen  d'un  pulvérisateur,  des  gouttelettes  très  fines  delà  disso- 
lution saline  dans  la  fiamme  non  éclairante  d'un  bec  Bunsen.  Les 


(')  Journal  de  PhysiquCy  r"  série,  t.  IX,  p.  i^). 
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électrodes  sont  des  plaques  minces  de  platine  complètement  en- 
veloppées par  la  flamme;  elles  sont  réunies  à  un  galvanomètre  et 
la  source  d'électricité  est,  suivant  les  cas,  une  batterie  de  i  à 
4o  éléments  Clark  ou  une  fraction  de  Daniell.  On  a  soin,  dans  les 
mesures,  d'intervertir  le  courant  et  de  prendre  la  movenne  pour 
faire  disparaître  la  force  électromotrice  qui  peut  se  développer 
entre  la  flamme  et  les  plaques,  et  Ton  tient  compte  de  la  faible 
conductibilité  de  la  flamme  avant  l'introduction  du  sel. 

Les  expériences  faites  avec  la  batterie  Clark  sur  des  dissolutions 

Kl 

d'iodure  de  potassium,  dont  la  concentration  varie  de  Kl  à  ; — -•» 

montrent  que  les  déviations  sont  à  peu  près  entre  elles  comme 
les  forces  électromotrices  correspondantes^  les  résultats  sont  les 
mémos  avec 

LiCl,     NaBr,     NaOGMI'O»,     NaCI,     KOSO»,    KOAzO»,     RbCl, 

et  si  Ton  pose  /  :=  K/(E),  on  trouve,  pour  des  valeurs  de  K,  une 
môme  valeur  de  la  fonction  pour  tous  les  sels  alcalins  à  divers 
degrés  de  concentration.  Si  Ton  fait  agir  sur  les  mêmes  sels  des 
forces  électromotrices  comprises  entre  1,28  daniell  =  i  clark  et 
o^o'i  daniell,  on  trouve  que  la  loi  d'Ohm  s'applique  pour  des 
forces  inférieures  à  o,  a  daniell,  mais  qu'elle  est  en  défaut  au  delà 
de  cette  limite. 

Ktant  donnée  la  loi  précédente,  il  suffît  pour  étudier  l'influence 
de  la  concenlralion,  de  faire  agir  une  seule  force  électromotricc 
ri  Ton  prend,  en  général,  0,2  daniell.  Le  volume  de  dissolution 
lancée  dans  la  flamme  est  indépendant  de  la  nature  et  de  la  con- 
centration (lu  sel  :  la  quantité  de  métal  alcalin  est  donc  égale  à 
égalité  de  concentration,  quel  que  soit  le  radical  avec  lequel  il  esl 
combiné.  On  remarque  que,  pour  tous  les  sels  de  potassium  et  de 
sodium,  au  même  degré  de  concentration,  la  conductibilité  esl 
sensiblement  la  même,  surtout  (|uand  les  dissolutions  sont  éten- 
dues. 

OonrcnlratuJii.      KOllO.         KCl.  KBr.  M.  KOAzO».       KOSlV. 

I JiiUjO        -niyO        2i3,o        '291.0  23o,o  242,0 


I 1*7,1»  i»7ï"  ï*7»o  i3G,o  119,0  101^0 

A 7",-<  <'Cî9  71,^  <i4,4  60,0  56, ■> 

6\ "^«ii  -^0,1  *^i  3o,7  29,7  -^8,9 

,l« 12, i  11,6  iA,9  iy.,1  11,8  12,4 
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Elle  varie  à  très  peu  près  comme  la  racine  carrée  de  la  concen- 
tration. 

Concentration.  Li.  Na.  K.  Rb.  Ca. 

t 8,3  34,9  247,0  iGi,o  121,0 

1 5,3  17,1  riSjO  83,5  59,) 

iV 3,9  7,9  65,1  43,9  '17,5 

êV ''9  ^'9  3o,7  19,5  4,7 

yh "  ^''^  '^»3           7,7  3,9 

et  elle  augmente  avec  le  poids  atomique  : 

Li.  Na.  K.        Rb.        Cs.  Tl. 

Poids  atomique  .. .     7,0         23, o         39         85         i33         20 î 
Conductibilité 2,5  8,5        64        82         iiG  5 

sauf  pour  le  thallium  qui  appartient  à  un  groupe  un  peu  difrérciit 
(les  autres. 

La  vapeur  d'eau,  les  acides  IICI,  HBr,  SOUIO,  CMI*0*,  el 
les  sels  de  AzH'O  n'augmentent  pas  sensiblement  la  conducti- 
bilité. 

Les  sels  de  magnésium  et  de  baryum  se  comportent  tout  autre- 
ment que  ceux  de  potassium  et  de  sodium.  La  conductibilité  de 
la  flamme  augmente  d'abord  très  lentement;  elle  atteint  une  cer- 
taine limite,  puis  elle  persiste  longtemps  après  qu'on  a  suspendu 
Tarrivée  du  sel  dans  la  flamme;  il  faut  laver  fortement  à  l'eau  ou 
à  l'acide  cblorhjdrique  et  chauffer  au  rouge  les  plaques  pour  les 
ramener  à  l'état  primitif.  L'odeur  d'acide  sulfhjdrique  qui  se 
dégage  avec  l'acide  chlorhydrique  indique  la  formation  d'un  sul- 
fure de  baryum;  avec  le  magnésium  il  se  forme  un  oxyde.  Dans  ce 
cas,  la  loi  d'Ohm  est  vérifiée,  et  l'on  peut  expliquer  ce  résultat  en 
admettant  une  convection  électrique  par  les  parcelles  solides  qui 
se  portent  d'une  électrode  sur  l'autre. 

Les  propriétés  du  chlorure  de  calcium  et  de  l'azotale  de  slron- 
liane  sont  intermédiaires  entre  celles  des  sels  précédenls  :  il  y  a, 
à  la  fois,  convection  et  conductibilité  propre  et  la  limile  est 
alleinte  d'autant  plus  rapidement  que  la  concentration  est  plus 
grande  et  le  poids  atomique  du  niclal  plus  élève*. 

Les  métaux  lourds  ne  produisent  aucune  déviation,  à  l'excep- 
lion  de  l'argent  et  du  plomb  qui  augmentent  un  peu  la  conducli- 
l>ilité  de  la  flamme  et  qui  se  rapprochent,  par  d'autres  propriétés, 
des  métaux  des  premières  sections. 
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Les  mélanges  de  divers  sels  d*un  même  mêlai  alcalin  se  com- 
portent comme  un  sel  unique  de  concentration  équivalente,  elles 
mélanges  de  sels  de  potassium  et  de  sodium  suivent  les  mêmes 
lois  que  les  mélanges  de  dissolutions  étendues. 

Enfm,  la  flamme  chargée  de  vapeurs  de  sels  alcalins  développe 
une  force  électromotrice  entre  des  plaques  de  métaux  de  nature 
diflerente;  le  courant  va  du  nickel  ou  du  fer  au  platine  au  travers 
de  la  flamme  :  celle-ci  se  comporte  donc  encore  comme  une  disso- 
lution. 

Après  une  longue  discussion  difficile  à  résumer  en  quelques 
lignes,  M.  Svante  Arrhenius  conclut  que  ses  expériences  confir- 
ment riiypothèse  de  Van  t'Hofl*  relativement  à  Tanalogie  de  Tétai 
gazeux  de  la  matière  et  des  dissolutions  extrêmement  étendues. 

C.  Dàguemet. 


G.  IIUFNER  und  E.  ALBRECHT.  —  Ucber  die  Durchiiissigkcit  des  Wassers  fQr 
Lichl  von  vcrscliicdcncr  VVellenlange  (Transparence  de  l'eau  pour  la  lumière 
de  diverses  longueurs  d'onde);  Wied.  Ann.j  t.  XLII,  p.  i;  1891. 

La  comparaison  de  rintcnsité  d'un  faisceau  lumineux  qui  a 
Iravcrsc  une  colonne  d'eau  cl  de  Tintensité  variable  à  volonlc 
d\in  faisceau  de  lumière  polarisée  se  fait  avec  le  spectropholo- 
mètre  de  Iliifner,  dont  la  fente  est  partagée  en  deux  parties  égales 
par  Uaréte  d'un  parallélépipède  de  flint  qui  reçoit  les  deux  faisceaux 
à  comparer  et  les  juxtapose  exactement.  L'eau  est  placée  dans 
un  tube  de  2*"  de  long,  fermé  par  deux  rondelles  de  verre  coupées 
dans  la  m<}me  plaque  et  muni  de  diaphragmes  noircis  qui  limitent 
à  24'""  le  diamètre  de  la  colonne.  Ce  tube  peut  être  divisé,  au 
moyen  d'une  plaque  du  même  verre,  en  deux  compartiments,  l'un 
de  20*"',  Taulre  de  180*^™,  qu'on  remplit  séparément;  on  mesure 
ainsi  par  difl'érence  l'absorption  produite  par  une  colonne  de 
180*^°*,  abslraction  faile  des  perles  résultant  des  passages  d'un  mi- 
lieu dans  un  autre  et  de  l'influence  exercée  par  les  parois  du 
lubo. 

Les  mesures  avec  les  sources  artificielles  présenlenl  des  diffi- 
cultés et  donnent  des  résultats  peu  concordants;  aussi  les  expé- 


(')  Zcitschri/t  fur  Phys,  Chem.,  t.  III,  p.  562. 
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riences  ont-elles  élé  faites  avec  la  lumicrc  solaire.  Les  rayons,  ré- 
fléchis par  uu  hr'liostat  tombent  sur  une  grande  lentille  dont  le 
foyer  coïncide  avec  une  plaque  de  verre  dépoli,  destinée  à  faire 
disparaître  toute  trace  de  polarisation.  Ces  rayons  sont  ramenés  au 
parallélisme  par  une  grande  lentille,  puis  ils  traversent  la  colonne 
d'eau  et  le  photomètre. 

Une  colonne  d'eau  de  20*"  et  le  tube  vide  dans  le  reste  de  la 
longueur  forcent  déjà  le  nicol  à  tourner  d'environ  70®;  donc, 
d'après  la  loi  du  carré  du  cosinus,  une  augmentation  de  longueur 
de  la  colonne  donnera  une  rotation  peu  différente  de  la  précédente  ; 
on  augmente  cette  différence  en  interposant  en  avant  du  nicol  un 
verre  enfumé,  qu!  diminue  Téclat  du  rayon  polarisé. 

Les  mesures  ont  été  faites  dans  dix  régions  du  spectre;  au  delà 
(le  ces  limites  elles  ne  sont  plus  possibles,  car  l'absorption  aug- 
mente rapidement  avec  la  longueur  d'onde;  la  colonne  de  180*^"* 
semble  absorber  complètement  la  région  A;  à  l'autre  extrémité, 
l'éclat  est  trop  faible. 

Les  valeurs  moyennes  de  la  lumière  transmise  par  la  colonn<* 
de  i8(/",  à  la  température  de  ij^C.  à  i8"C.,  sont 

G71-058 49,3.5 

G4o-r)ia ^^o  )  *  7 

61  i-Jî)3 G  »»7^> 

j8ji- 571 8 1 ,  )o 

557-546 87, U9 

53i-5a3 9^7^7 

5lO-5o'2 <)2,(Vi 

49'-18î 93,58 

471-4G5 95,19 

452-44*> 95,o(i 

On  relrou\e  facilement,  à  l'inspection  de  ces  nombres  ou  de  la 
courbe  qui  les  représente,  deux  bandes  sombres  dans  les  régions 
C  et  D  signalées  antérieurement;  mais  on  n'y  trouve  pas  la  bande 
bleue  observée  par  W.  Vogel,  puis  par  Aitken  dans  Teau  de  la 
nier  Méditerranée. 

Si  l'on  représente  par  I  et  l' les  intensités  de  la  lumière  trans- 
mise, par  m  l'épaisseur  en  centimètres  de  la  couche  d'eau,  on  a  la 
relation 

(I)  r=   '-. 


2^8  Kocn. 

<3q  appelle  coeHicienld^extinction  s  Tinverse  de  la  longueur  de  la 
colonne  qui  réduit  1'  à  — 

r—  — y  /iiloK/i=ff         e=  — =log/i; 

10  ^  m  ° 

la  formule  (i)  donne  une  autre  valeur  de  e 

logr-f-  m  log/i  =  logl. 
Si  I  =^  I  et  /y*  =  I , 

e==  — logl'. 

La  connaissance  de  e  permet  de  calculer  Tintensilé  de  la  lumière 
transmise  par  une  couche  d'épaisseur  donnée. 

Les  résultats  pour  le  rouge  et  le  jaune  sont  d^accord  avec  ceux 
de  Boas  (*),  mais  ils  diffèrent  un  peu  pour  le  bleu.  L'ioflueDce  dr 
la  température  est  difficile  à  déterminer  parce  que  la  chaleur  faii 
varier  le  nombre  et  Taclivilé  des  particules  ou  des  organismes  en 
suspension  dans  Teau  et  que  cette  variation  modifie  notablement 
Tabsorption  de  la  lumière.  C.  Dagiekkt. 


K.-R.  KOCH.  —  Uebcr  eine  Vcranderiing  wclchc  tlic  Oberfladicn  ifer  Eleciroden 
durcli  die  Polarisalion  crfuhren  und  Ubordic  Occlusion  dcr  Gase  (  Modifirutioa 
des  ciccirodcs  parla  polarisalion  et  Tocclusion  <les  gaz);  Wicd.  Ann.,  l.  \L11< 
p.  77;  1891. 

I^'appareil  employé  par  M.  Koch  se  compose  d'un  anneau  lar*;e 
en  laiton,  réuni  [)ar  trois  liges  à  la  partie  supérieure  <ruii  a\e 
vertical  suspendu  à  un  fil  de  torsion;  Texlrémilé  inférieure  de  cel 
axe  s'engage  dans  une  lige  verticale  terminée  par  une  boule  do 
platine,  reposant  sur  le  fond  d'une  capsule  en  verre.  Un  arc  foniir 
de  deux  ressorts  rattachés  au  haut  de  la  tige  inférieure  supporU' 
des  poids  variables  à  volonté. 

Toutes  les  pièces  de  l'appareil  sont  exactement  centrées  et  \r 
point  d'appui  de  la  boule  sur  le  fond  de  la  capsule  est  placé  dans 
le  prolongement  du  fil  de  suspension.  L'appareil  est  écarté  de  la 
position  d'équilibre,  au  moyen  de  liges  de  fer  recourbées  en  arc 
de  cercle,  et  portées  par  des  bras  fixés  à  la  partie  supérieure  de 
Taxe,  qui  s'engagent  dans  des  bobines  de  même  forme,  placées  en 


(')  Inaugural  Dissert.  Kiel,  1881. 
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face  d'elles  lorsqu^on  lance  un  courant  dans  les  bobines,  puis  le 
système  oscille  autour  de  sa  position  d^cquilibrc,  lorsque  le  cou- 
rant cesse  de  passer.  La  capsule  de  verre  est  munie  dùm  anneau 
de  platine  qui  permet  de  polariser  la  boule  dans  un  sens  ou  dans 
l'autre,  après  qu'on  a  ajouté  dans  la  capsule  qiielques  gouttes  du 
liquide  à  étudier.  On  mesure  Tamortissement  produit  par  Ic' 
frottement  dans  les  deux  cas  et  on  calcule  les  coefficients  par  la 
formule  de  Warburg  et  von  Babo. 

On  trouve  avec  l'acide  sulfurique  étendu  et  une  boule  de  platine  : 

Première  série. 

Non  polarisé 7  î^7 

Polarisation  H 5 ,06 

Non  polarisé 7,8îi 

Polarisation  H 5,i5 

Deuxième  série. 

Non  polarise 5,70 

Polarisation  II j,  1 5 

Polarisation  0 i3,33 

Non  polarisé 7  »  4o 

Polarisation  II 4 ,  76 

Non  polarisé 7)4^ 

Troisième  st^rie, 

NoiT  polarisé 5 , 1 3 

Polarisation  H 5, 00 

Quatrième  série. 

Non  ()olarisé 7 ,  '5 1 

Polarisation  II 7,14 

La  diminution  do  frotlemcnl  produite  par  riiydrogéne  est  tlonc 

l)eaucoup    moindre   que  Taugmentation    correspondant   à   Toxy- 

gène. 

Conlrairementaux  résultats  trouvés  par  M.  Wailz  (  *),  roxvgcne 

•iiigmente  le  frottement,  même  lorsque  le  dégagement  de  gaz  est 

^en>ible 

Non  polarisé r'),22 

Polarisé  O,  4  éléments t\o^oo 

Polarisé  O,  1  éléments 4»  ,4' 

Non  polarisé *7)9* 

Polarisation  0,  i  élément i  1 ,  jo 

(')  Wied.  Ann.y  t.  \X,  p.  aS.!). 

/.  de  Phys.f  a»  série,  t.  X.  (Mai  1891.)  i'» 
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[/auteur  admet  que  ces  résultats  s^expliquent  par  rocclusion 
des  gaz,  qui  forment  une  sorte  de  composé  particulier  à  la  surface 
de  la  houlç^  il  constate  que  reOel  est  nul,  si  Ton  ajoute  au  liquide 
des  réactifs  tels  que  l'acide  pvrogallique,  capables  d^absorber  le 
gaz  qui  se  porte  sur  la  boule.  Il  discute,  sans  pouvoir  TadmeUre,  la 
théorie  de  M.  WarDurg(*),  d'après  laquelle  la  variation  de  frotte- 
ment serait  due  à  une  variation  de  concentration  de  l'électrolyle 
;iu  voisinage  des  électrodes,  et  il  conclut  de  la  comparaison  de  ses 
résultats  avec  ceux  de  M.  Arons  (^)  que  les  nombres  trouvés  par 
l'un  et  par  l'autre  se  rapportent  à  des  phénomènes  différents. 

Il  donne  ensuite  plusieurs  séries  d^expéricnces  faites  sur 
dautres  gaz. 

Platine  <laus  IIGI  concentré  : 

Première  série. 

Non  polarisé 5,8 

Polarisation  Cl 22,  i 

Polarisation  II G, 00 

Non  polarisé i5,7 

Polarisation  II r>,6 

Deuxième  série. 

Non  polarisé 6,6 

Polarisation  H .' 5 ,  ^ 

Polarisation  CI ^4 19 

Polarisation  H 4  i4 

Non  polarise 1 19,0 

I/aclion  du  chlore  est  la  même  que  celle  de  Toxygène,  elle  est 
lifiicilemcnt  détruite  par  Thydrogène  :  il  y  a  donc  occlusion  du 
('hlore  dans  le  platine. 

Avec  une  dissolution  d'ammoniaque,  on  obtient  de  l'azote  au 
pôle    \-  et  de  l'hydrogène  au  pôle  — ;  on  trouve  : 

Première  série. 

Non  polarisé '«iD 

Polarisation  Az 43, o 

Polarisation  H 28,3 


< 


r)  ihiit..  t.  WWIlï,  p.  :V}i. 

^M  licrh'n  itericht.,  l.  WWllï,  p.  9»h). 
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Deuxième  série. 

Non  polarise ^-9 1 7  > 

Polarisation  II 'i?.,7 

Troisième  série. 

Non  polarise i4>  ï^ 

Polarisation  H 12,00 

Polarisation  Az 5'>-,6 

Non  polarisé 5 1 , 7 

Polarisation  II 4  >  »  '^  > 

(Après  iS")  polarisation  II 33, o 

L'azote  agit  donc  comme  Toxygùne  et  le  chlore,  et  i'hydrogènr 
ne  fait  disparaître  que  très  difficilement  TeATet  produit;  il  faut 
donc  admettre  que  les  deux  gaz  se  combinent  très  lentement,  ou 
qu'il  y  a  occlusion  de  Fammoniaque  formée.  Il  semble  donc  que  le 
chlore,  l'azolo  et  l'ammoniaque,  peuvent  être  absorbés  par  le 
platine,  comme  Thydrogènc,  Toxygène  et  l'oxyde  de  carbone. 

C.  Daguewkt. 


PR0GEEDIH68  OF  THE  ROTAL  80GIETT; 

T.  XLVII;  décembre  1889  ^  "^^^  *89"« 

O.  WIENER  et  W.  WEDDING.  —  Remarques  sur  le  Mémoire  de  M.  A.-NV. 
Ward  :  Sur  la  rotation  magnétique  du  plan  de  polarisation  de  la  lumière 
dans  les  corps  biréfringents ^  p.  i. 

Les  auteurs  font  remarquer  que  les  résultats  fondamentaux  du 
Mémoire  de  M.  Ward  (*)  ont  déjà  été  publiés  par  M.  Gouy  (^) 
et  par  eux-mêmes  (')  sous  une  forme  plus  complète. 

M.  Ward  arrive  à  Féquation  différentielle 

diù  = —  -A"  sin4w  tangos  dz  -;-  m  dz. 
Cette  équation  doit  être  remplacée  par  les  deux  équations  diffé- 


(')  Ward,  Proceedings  of  the  Royal  Society,  t.  XL VI,  p.  65;  i88y. 
(')  GouY,  Journal  de  Physique,  t.  IV,  p.  i/ig;  i885. 

(»)  WiKNER,   Wiedemann*s  Annalen,  t.  XXXV,  p.  i;  1888;    Weddino,   Ibid., 
p.  a5. 
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renlielles  simullanccs 

-,     — — 7  A- sin  iw  lanpf  3 -h /II, 
az  \ 

(fi       ,  siiiaS 

az  y-àw^ito 

dans  lesquelles  [3  désigne  la  <llirérence  de  phase  des  deux  compo- 
sanles  du  rayon  lumineux  suivant  Taxe  des  x  et  Taxe  des  ^.  La 
différence  provient  de  ce  ([ue  Ward  n'a  égard  qu'à  la  variation 
de  [3  avec  la  double  réfraction  et  pose  ^  ==  /tv,  tandis  que  ^  varie 
aussi  avec  la  rotation. 

D'après  Ward,  on  aurait  to  =  o  pour  kz=i  -i  tandis  que,  d'après 

Wiener  et  Wedding  et  conformément  à  l'expérience,  on  a  co  =  o 
lorsque  /{  z  ^^-iz  ou  un  multiple.de  tt. 

E.-J.  SPITTA.  —  Photomcirc  composé  en  forme  de  coin,  p.  i5. 

l/auteur  montre  d'abord  que,  lorsqu'on  veut  employer  à  la  com- 
paraison pholomélrique  de  disques  d'aires  variables  un  photo- 
mètre formé  d'un  morceau  de  verre  enfumé  et  en  forme  de  coin, 
rinégale  absorption  des  rayons  qui  ont  traversé  l'appareil  détruit 
Tuniformité  du  champ,  ce  (pii  entraîne,  pour  la  position  d'extinc- 
tion, une  erreur  variable  avec  Télendue  de  l'aire  considérée. 

Il  associe  alors  deux  tels  morceaux  de  verre  mobiles  l'un  devant 
Taulre  au  moyen  (Tune  vis  micrométrique,  de  telle  sorte  que,  dans 
toute  l'étendue  du  champ,  les  faces  extiémes  soient  toujours  pa- 
rallèles. L'épaisseur  de  verre  traversée  est  ainsi  variable  à  volonté, 
mais  le  champ  reste  uniforme. 

J.  HOPKINSON.  —  l*ropriétés  magnéli(^ucs  des  alliages  de  nickel  et  d*  fer, 

p.  2.3. 

M.  llopkinson  opéra  sur  un  échantillon  en  forme  d'anneau  ren- 
fermant 25  pour  loo  de  nickel.  Cet  alliage  n'était  pas  magnétique 
à  la  température  ordinaire^  sa  perméabilité  était  d'environ  i,4  <** 
rinduction  [)r()portionnelle  à  la  force  magnétisante.  Entre  ^oo®  et 
8oo",  il  cessait  également  d'être  magnétique.  Un  bloc  de  la  même 
matière  porté  à  une  température  élevée,  puis  refroidi,  ne  présentait 
aucun  phénomène  de  recalescence. 
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Placé  dans  un  mélange  réfrigérant,  Talliage  devenait  maj^né- 
lique  un  peu  au-dessous  de  o'^'.  Refroidi  à  — 5i",  puis  porté  à 
-l-i3°,  il  donnait,  pour  une  force  magnétisante  croissante,  la 
courbe  d*aimantalioQ  connue  avec  un  point  d'inflexion,  tandis 
qu'auparavant  il  n'était  pas  magnétique  à  celte  température  de 
-4-1 3". 

Par  un  échauffemcnt  continu  et  avec  une  force  magnétisante 
égale  à  6,7,  l'alliage  resta  magnétique  jusqu'à  58o",  l'induction 
diminuant  rapidement  à  partir  de  020^  pour  devenir  nulle  à  SSo**. 
En  le  refroidissant  ensuite,  il  resta  non  magnéticjue  jusqu'à  la 
température  ordinaire.  Pour  une  force  magnétisante  égale  à  64,  la 
diminution  de  l'induction  entre  400"^  ^t  58o"  fut  beaucoup  plus 

lente. 

« 

L'alliage  de  nickel  et  de  fer  peut  donc,  entre  une  tempéralure 
un  peu  inférieure  à  o'*  et  la  tempéralure  de  58o",  exister  sous  deux 
états  également  stables,  l'un  dans  lequel  il  n'est  pas  magnétique, 
l'autre  dans  lequel  il  est  magnétique. 

De  non  magnétique  il  redevient  magnétique  si  la  température 
dépasse  un  peu  zéro;  de  magnétique,  il  ne  redevient  non  magné- 
tique que  si  la  température  a  atteint  58o". 

Ou  peut  observer  le  même  genre  de  phénomènes,  à  un  degré 
moindre,  avec  l'acier  ordinaire.  Dans  une  petite  étendue  de  tem- 
pérature, il  peut  exister  sous  deux  états;  mais,  en  passant  de  l'état 
non  magnétique  à  l'état  magnétique,  il  dégage  une  quantité  con- 
sidérable de  chaleur,  ce  qui  détermine  une  élévation  de  tempéra- 
ture de  Tacîier. 

Norman  LOCKYER.  —  Comparaison  des  spectres  des  nébuleuses  et  des  étoiles 
des  groupes  I  et  II  avec  ceux  des  comèles  et  des  aurores  boréales,  p.  28. 

L'auteur  compare  successivement  le  spectre  des  comètes  à  celui 
(les  nébuleuses,  des  aurores  boréales  et  des  étoiles  des  groupes  l 
et  II.  Il  dresse  ensuite  une  Table  générale  renfermant  les  lon- 
gueurs d'onde  des  raies  brillantes  de  ces  spectres  et  remarque 
qu'il  existe  entre  ces  différents  spectres  des  relations  étroites. 
C'est  ainsi  notamment  que  les  raies,  dont  les  longueurs  d'onde 
sont  comprises  entre  468  et  47^»  s^însi  que  celles  dont  les  lon- 
gueurs d^onde  sont  égales  à  017  et  à  558,  se  retrouvent  constam- 
ment dans  tous  ces  spectres.  Comme  il  est  généralement  admis 


234  PROCEEDINGS  OF  THE  ROYAL  SOCIETY. 

que  les  comètes  sont  formées  par  des  groupes  de  météorites,  ces 
observations  tendent  à  prouver  Torigine  météorique  commune  de 
tous  ces  phénomènes. 

Norman  LOCKYER.  —  Présence  de  bandes  de  carbone  lumineuses  dans  le  spectre 

des  corps  célestes,  p.  39. 

L'auteur,  dans  un  Tableau  qui  résume  ses  observations  an- 
ciennes ainsi  que  les  observations  récentes  de  M.  Fowier,  à  Kcn- 
singlon,  donne  la  liste  des  corps  célestes,  depuis  les  nébuleuses 
planéliiircs  jusqu'aux  étoiles  du  type  a  d'Hercule,  dans  les  spectres 
desquels  on  a  pu  constater  la  présence  d'une  ou  plusieurs  raies 
caractéristiques  du  carbone. 

C.  CHREE.  —  EfTcts  de  la  compression  sur  Taimantation  du  cobalt,  p.  ^|i. 

D'après  J.  Thomson,  les  eOets  produits  par  les  changements 
d'aimantation  sur  la  longueur  d'une  barre  métallique  et  inverse- 
nienl  sont  élroilenient  liés.  Pour  le  fer  qui  s'allonge  dans  les 
champs  magnétiques  faibles  et  se  raccourcit  dans  les  champs 
puissants,  la  relation  théorique  trouvée  par  J.  Thomson  s'accorde 
avec  rexpéricnce. 

Le  cobalt  se  raccourcit  au  contraire,  d'après  Shelford  BidwelL 
dans  les  champs  faibles  et  s'allonge  dans  des  champs  puissants. 
Le  champ  dans  lequel  il  cesse  de  se  raccourcir  est  d'ailleurs  beau- 
coup plus  intense  que  le  champ  dans  lequel  le  fer  cesse  de  s'al- 
longer. 

L'application  des  formules  de  J.  Thomson  aux  résultats  dv 
S.  Bidwcll  conduisit  à  celte  conclusion  que,  sous  l'influence  di* 
changements  cycliques  de  pression,  un  fil  de  cobalt  doit  éprouver 
des  variations  corrélatives,  également  cycliques,  d'état  magné- 
tique. En  outre,  l'aimantation  maximum  a  lieu  lorsque  la  pression 
existe  ou  non,  suivant  que  le  champ  magnétique  est  plus  faible 
ou  plus  fort  qu'un  certain  champ  critique  correspondant  au  champ 
critique  de  Villari  pour  le  fer. 

Les  expériences  de  Chree  furent  effectuées  à  l'instigation  du 
professeur  J.  Thomson,  à  l'effet  de  déterminer  si  un  tel  champ 
critique  existait  réellenjcnl  et  quelle  était  sa  valeur. 

Il  résulte  de  ces  expériences  que  la  valeur  de  ce  champ  critique 
pour  le  cobalt  est  égale  a  120  unités  C.G.S. 
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M.  Chree  a  constaté,  dans  le  cobalt,  des  phénomènes  analogues 
à  ceux  qui  ont  lieu  avec  le  fer.  Il  en  a  mesuré  la  grandeur,  pour 
des  champs  variant  entre  o  et  4oo  unités  C.G.S. 

L'état  du  fil  de  cobalt,  au  moment  de  la  rupture  du  courant, 
exerce  une  action  marquée  non  seulement  sur  la  grandeur,  mais 
encore  sur  le  sens  du  phénomène. 

J.  CONROY.  —  Quelques  observations  sur  la  quantité  de  radiations  lumineuses 

émises  par  la  flamme  du  gaz,  p.  55. 

Les  rayons  émanant  d'une  lampe  d'Argand  tombent  sur  l'une 
des  faces,  noircie  au  noir  de  fumée,  d'une  pile  thermo-électrique 
de  54  couples  reliée  à  un  petit  galvanomètre  de  projection.  Sur 
l'autre  face  de  la  pile,  également  noircie,  arrivent  les  rayons  pro- 
venant de  la  source  à  étudier.  Cette  source  peut  glisser  sur  un 
banc  d'optique,  et  la  lumière  tombe  soit  directement,  soit  après 
avoir  traversé  des  auges  en  verre  de  12"",  52™",  102""  ou  i52"™ 
d'épaisseur. 

Les  deux  sources  étaient  déplacées  jusqu'à  ce  qu'on  obtînt  des 
déviations  égales  au  galvanomètre  pour  les  rayons  tombant  direc- 
tement sur  la  pile  ou  y  arrivant  après  avoir  traversé  les  cuves  de 
verre. 

Le  Tableau  suivant  donne  les  quantités  pour  100  de  radiations 
totale  et  visible,  transmises  par  les  quatre  cuves,  ainsi  que  les 
coefficients  de  transmissions  A  et  a  pour  les  radiations  totale  et 
visible. 

Quantité  pour  100 
de  la  radiation 

totale  visible 

transmise,     transmise.  A.  a. 

ke  1  (S""  de  verre  et  1 2""*  d'eau) 4,i9l  86,92 

rcIICS-^-de  verre  et  52«"°  d'eau)...  2,219  86,14  «>8529  0,9977 

e  III  (3»»  de  verre  et  102""  d'eau)..  1,731  85, 08  «'O^»^  0,9973 

e  IV  (3"»-  de  verre  et  i52°"»  d'eau)..  i  ,646  84,68  0,9900  0,9990 

Cette  Table  montre  que  la  quantité  pour  100  de  radiation  visible 
absorbée  par  l'eau  augmente  régulièrement  avec  l'épaisseur,  mais 
que,  dans  le  cas  de  la  radiation  totale,  chaque  centimètre  d'eau 
additionnel  absorbe  moins  que  ceux  qui  précèdent. 

Les  coefficients  de  transmission  relatifs  à  la  radiation   totale 
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aiigm^nlent  avec  Tépaisseur,  ceux  qui  sont  relatifs  à  la  radiatior» 
visible  restent  sensiblement  constants. 
Il  résulte  des  expériences  de  M.  Conroy  : 

1"  Que  3™"*  de  verre  et  lo*""  d'eau  transmettent  une  petile  por- 
tion de  la  radiation  obscure  d'un  brûleur  d'Argand,  mais  que, 
lorsque  l'épaisseur  atteint  i5*^",  la  radiation  transmise  consiste  ex- 
clusivement ou  presque  exclusivement  en  radiations  lumineuses; 

2'*  Qu'avec  les  appareils  employés  (pile  thermo-éleclrique  el 
galvanomètre)  il  n'y  a  aucune  différence  mesurable  entre  la  dia- 
ihermancie  de  l'eau  pure  et  celle  d'une  solution  d'alun. 

3"  Que  la  radiation  d'un  brûleur  d'Argand  renferme  environ 
1,73  pour  100  de  radiation  lumineuse,  et  98,25  pour  100  de  ra- 
diation obscure. 

J.-\.  FLEMING.  —  Sur  la  décharge  entre  des  électrodes  à  différentes  tempéra- 
tures dans  l'air  et  dans  les  espaces  où  l'air  est  très  raréGé,  p.  118. 

On  sait,  depuis  les  recherches  d'Edison,  en  1884,  que,  lorsqu'on 
scelle  une  lame  ou  un  (il  de  platine  dans  la  boule  de  verre  d'une 
lampe  à  incandescence  ordinaire  à  filament  de  carbone,  un  galva- 
nomètre sensible,  placé  entre  cette  lame  de  métal  isolée  et  l'élec- 
trode positive  à  l'extérieur  de  la  lampe,  indique  un  courant  de 
quelques  milliamprres  traversant  cette  électrode  lorsqu'on  fait 
fonctionner  la  lampe,  mais  que  le  même  instrument,  inséré  entre  la 
lame  isolée  el  rélcclrode  négative,  n'indique  pas  de  courant  sen- 
sible. 

Preece  (')  est  arrivé  à  conclure,  d'une  manière  générale,  que 
les  phénomènes  ainsi  observés  sont  dus  à  un  transport  électrique 
de  la  matière  projetée  autour  du  carbone  incandescent.  En  élevant 
lu  force  électromotrice  de  la  lampe  à  un  degré  suffisant  pour  pro- 
duire une  très  vive  incandescence,  il  a  pu  mesurer  le  courant 
correspondant  à  tous  les  degrés  d'incandescence,  et  il  a  montré 
que,  après  avoir  augmenté,  le  courant  diminuait  dès  qu'on  attei- 
gnait une  certaine  température  critique,  qui  correspondait  à  l'appa- 
rition d'une  lueur  bleue  dans  le  récipient  de  verre. 

M.  Fleming  prend  un  fil  de  platine  scellé  dans  la  boule  d'une 

(»)  Preece,  Proc.  of  thc  lioy.  Soc. y  t.  XXWIII,  p.  219;  i885. 
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■t  de  carbone  et  portant  à  son  extrémité  une  lame 
,  disposée  entre  les  jambages  du  fer  à  cheval  en. 
■iciier  aucun  d'eux.  Alors,  si  la  lampe  est  alimentée 
Icoalinu,  cette  lame  est  amenée  instanlanément  au 
BBse  àe  la  branche  négative  de  carbone,  et  il  n'existe 
î  de  potenlicl  sensible  entre  la  lame  métallique 
rode  négative  de  la  lampe. 

t  de  potentiel  de  la  lame  et  de  l'électrode  positive 
■I  exactement  la  même  que  celle  qui  existe  entre  les 
f  la  lampe,  pourvu  que  cette  difTérencc  soit  mesurée 

;Dt. 

[bsoluc  de  potentiel  entre  l'électrode  négative  de  la 

|la  himc  isolée  n'existe  que  quand  le  iilament  de  car- 

n  état  de  vive  incandescence  et  quand  la  lame  n'est 

"",  .i  environ  de  la  base  de  la  branche.  Lorsque  la 

Jnuve  dans  des  phases  d'incandescence  intermédiaires, 

|la  lame  est  considérablement  éloignée  de  la  base  du 

atir,  la  lame  n'est  pas  ramenée  tout  à  fait  au  même 

le  l'électrode  négative. 

la  lampe  tient  bien  le  vide,  un  galvanomètre,  inséré 
et  l'anode,  donne  un  courant  de  4  à  5  milliampères  ; 
)  la  lame  et  la  cathode,  il  ne  donne  qu'un  courant  de 
mpèrc.  Si  le  vide  est  mal  fait  dans  la  lampe,  un  gal- 
L  placé  entre  la  lame  et  l'une  ou  l'autre  des  électrodes, 
pésence  d'un  courant. 

iiipe  est  actionnée  par  des  courants  alternatif. i, 
X  continu  traverse  un  galvanomètre  inséré  dans  la  lame 
pne  ou  l'autre  des  électrodes  de  la  lampe. 

s  effets  se  produisent,  mais  sur  une  plus  petite  échelle, 
I  conducteur  incandescent  est  un  fîl  de  platine  au  lieu 
I  filament  de  carbone.  Il  faut,  pour  découvrir  l'eiTcl, 
I  température  du  fil  de  platine  très  près  du  point  de 
■is  on  trouve  qu'un  courant  passe  entre  l'électrode  posi- 
n  lampe  à  fil  de  platine  et  une  lame  de  platine  placée 
■e  près  du  bout  négatif  de  ce  Hl. 
e  de  la  lame  (platine,  aluminium,  carbone)  est  sans  in- 
I  recouvre  la  branche  négative  du  fer  à  cheval  d'un 
re  ou  de  métal,  il  n'^  a  plus  de  courant  dans  le  galva- 
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iiomètre.  Un  écran  de  mica,  interposé  entre  la  branche  négative  et 
le  côté  (le  la  lame  du  milieu  qui  lui  fait  face,  diminue  considérable- 
ment le  courant  produit  dans  le  galvanomètre  inséré  entre  la  lame 
et  la  borne  positive  de  la  lampe.  Il  ne  se  produit  aucun  effet,  si 
l'on  interpose  Técran  de  mica  sur  le  côté  de  la  lame  de  métal  qui 
fait  face  à  la  branche  positive  du  charbon. 

Le  courant  est  d'autant  plus  intense  que  la  lame  de  mica  est 
plus  rapprochée  de  la  base  de  la  branche  négative  du  charbon,  et 
il  atteint  son  maximum  quand  la  lame  présente  la  forme  d'un  cy- 
lindre qui  embrasse  la  base  de  la  branche  négative  sans  la  toucher. 
L'intensité  du  courant  devient  très  faible  lorsque  la  lame  de  mica 
est  écartée  jusqu'à  lo""  ou  i3""*  de  la  branche  négative,  et  elle  se 
réduit  à  zéro  dans  la  pratique  lorsque  la  lame  de  mica  est  au  bout 
d'un  tube  faisant  partie  de  la  boule  et  renfermant  un  coude  à 
angle  droit. 

L'intensité  du  courant  est  notablement  diminuée  quand  on  ra- 
petisse la  lame  métallique  ou  quand  on  la  place  latéralement  à  la 
branche  négative,  de  telle  sorte  que  cette  lame  offre  une  très  pe- 
tite surface  apparente  lorsqu'on  la  regarde  de  la  branche  négative. 

Quand  l'une  des  plaques  d'un  condensateur  chargé  est  reliée  à 
la  lame  de  métal  isolée,  et  l'autre  à  un  point  quelconque  du  cir — 
cuit  du  filament  incandescent,  ce  condensateur  se  décharge  instan— 
tanément  si  son  côté  chargé  positivement  est  relié  à  la  lame  isolée. 
Cependant,  lorsque  la  branche  négative  du  fer  à  cheval  de  car- 
bone est  protégée  par  un  tube  de  verre,  ce  pouvoir  de  décharge 
est  fortement  réduit,  ou  même  annulé. 

Si  Ton  remplace  la  lame  de  métal  par  une  boucle  de  carbone  B, 
])Ouvant  être  rendue  incandescente  par  une  pile  séparée,  le  con- 
densateur se  décharge,  si  B  est  relié  au  côté  négatif  et  le  fer  à 
cheval  principal  au  côté  positif  du  condensateur.  Un  galvanomètre 
placé  entre  A  et  B  n'indique  aucun  courant  lorsque  B  est  froid  et 
lorsque  ce  galvanomètre  est  relié  avec  le  pôle  positif  de  A. 

Si  B  est  incandescent,  on  a  un  courant  dans  le  galvanomètre 
lorsqu'il  est  relié  au  pôle  positif  ou  négatif  de  A.  Dans  le  premier 
cas,  on  a  un  courant  négatif  allant  de  B  à  l'électrode  positive  de  A  ; 
dans  le  second  cas,  le  courant  se  dirige  de  l'électrode  négative 
de  A  vers  B. 

Si  une  lame  incandescente  est  placée  entre  les  branches  du  fer 
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à  cheval  A  et  reliée  par  un  galvanomètre  à  Télectrode  négative 
de  A,  on  n'obtient  aucun  courant. 

Lorsqu'un  élément  Latimer  Clark  est  mis  en  série  avec  le  galva- 
nomètre, on  trouve  que  cet  élément  peut  produire  un  courant 
quand  le  pôle  négatif  est  relié  à  la  borne  négative  principale  de  la 
lampe,  mais  qu'il  n'y  a  pas  de  courant  quand  le  pôle  positif  est 
relié  au  pôle  négatif  de  la  lampe.  L'espace  vide  entre  la  lame  et  la 
branche  négative  incandescente  possède  donc  une  conductibilité 
unilatérale. 

Si  l'on  place  aux  extrémités  d'un  tube  à  vide  des  filaments  de 

carbone  et  si  ces  filaments  sont  froids,  il  faut,  pour  faire  passer 

«n  courant  dans  ce  tube,  une  force  éleclromotrice  de  plusieurs 

milliers  de  volts;  mais  si  la  boule  de  carbone  qui  forme  l'électrode 

négative  est  rendue  incandescente,  le  courant  d'un  élément  de 

Clark  pourra  passer  à  travers  ce  tube. 

L'auteur  a  étudié  de  la  même  manière  l'arc  électrique  entre  les 
ï>^les  de  charbon  pris  dans  l'air,  lorsque  l'on  pousse  à  l'intérieur 
^^  ^  à  la  surface  de  cet  arc  un  pôle  de  charbon  isolé  ou  mieux 
'  ^Drsque  l'arc  électrique  est  projeté  contre  ce  pôle  par  un  aimant, 
n  trouve  que  le  pôle  isolé  est  presque  ramené  au  potentiel  du 
charbon  négatif  de  l'arc  et  qu'un  galvanomètre,  inséré  entre  le 
t-roisième  charbon  isolé  et  le  charbon  négatif  de  l'arc,  n'indique 
pas  de  courant. 

Si  l'on  insère  le  galvanomètre  entre  le  charbon  positif  et  le 
charbon  médian,  on  obtient  un  courant  de  i  ampère  environ.  En 
plaçant  une  lampe  à  incandescence  entre  le  troisième  charbon  cl 
le  charbon  négatif  de  l'arc,  celte  lampe  ne  fonctionne  pas;  mais,  si 
on  la  place  entre  le  charbon  positif  de  l'arc  et  le  troisième  char- 
bon, un  fort  courant  qui  la  traverse  la  fait  fonctionner.  Ces  effets 
se  produisent  bien  que  le  troisième  charbon  soit  à  17"'"  ou  19™"* 
du  charbon  positif  ou  négatif,  pourvu  que  la  flamme  de  l'arc  vienne 
toucher  ce  troisième  charbon. 

Dans  le  cas  où  Tare  électrique  projeté  contre  le  troisième  char- 
bon a  ramené  ce  dernier  au  même  potentiel,  un  galvanomètre  in- 
séré entre  les  deux  charbons  n'accuse  pas  de  courant;  mais  l'espace 
compris  entre  le  charbon  négatif  de  l'arc  et  le  troisième  charbon 
possède  une  conductibilité  unilatérale. 

Une  pile  secondaire,  reliée  en  série  au  galvanomètre,  n'envoie  de 
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courant  que  si  son  pôle  nég;atif  est  relié  au  cbarboD  négatif  de  l'arc 
ot  son  pôle  positif  relié,  à  travers  le  galvanomètre;  au  troisième 
cliarbon. 

Le  troisième  charbon,  sur  lequel  on  projette  l'arc  au  moyen  d'un 
aimant,  se  creuse  et  prend  la  forme  du  cratt're  du  charbon  positif 
en  se  convertissant  en  graphite.  Si  l'on  emploie  une  tige  de  fer 
comme  troisième  pôle,  rextrémilé  de  cette  tige  se  convertit  en 
acier. 

L'auteur  propose  Tlnpothèse  suivante  pour  relier  les  faits  ob- 
s(»rvcs. 

Dans  le  cas  d'une  lampe  à  incandescence,  des  parcelles  de  car- 
bone sont  projetées  de  toutes  les  parties  du  filament,  mais  surtout 
de  la  partie  négative  de  la  boucle  lorsque  l'incandescence  est  très 
vive.  Ces  molécules  de  carbone  entraînent  des  charges  négatives 
d'électricité,  et,  quand  elles  heurtent  une  lame  de  métal  placée 
dans  le  vide,  elles  peuvent  se  décharger  si  cette  lame  est  électrisée 
positivement.  Si  cette  lame  est  isolée,  le  flux  de  molécules  de  car- 
bone chargées  négativement  amène  la  lame  au  potentiel  de  la  basc^ 
de  la  branche  négative. 

Dans  le  cas  de  l'arc  électrique,  il  faut  supposer  que  le  charborM 
négatif  lance  un  torrent  de  molécules  de  carbone  électrisées  néga- 
tivement et  que  celles-ci,  venant  heurter  le  charbon  positif,  y 
creusent  un  cratère  par  une  action  analogue  à  celle  du  jet  dt^ 
sable.  Si  Tare  est  projeté  contre  un  charbon  latéral  isolé,  il  y  creuse 
également  un  cratère  et  ramène  ce  charbon  au  potentiel  du  char- 
bon négatif.  Le  choc  des  molécules  provenant  du  pôle  négatif 
élève  la  température  du  pôle  positif. 

Il  semble,  d'ailleurs,  qu'une  molécule  de  carbone  incandescent 
ne  peut  retenir  une  charge  positive  et  que,  par  conséquent,  la  dif- 
férence de  potentiel,  entre  un  troisième  charbon  isolé  et  le  char- 
bon  positif  de  l'arc,  est  à  peu  près  la  môme  que  la  différence  di" 
potentiel  entre  les  charbons  positif  et  négatif  de  l'arc. 

L'existence  d'une  force  contre-électroraotrice  dans  l'arc  élec — 
trique  qui  résulterait  des  expériences  d'Edlung  (*)  n'est  pas  défk  - 
nitivement  prouvée. 


(  •  )  Edlunq,  PML  Mag.,  t.  XX&V 


PROCEEDINGS  OF  THE  ROYAL  SOCIETY.  Mi 

Ayrlon  et  Perry  (*)  et  O.  Frolich  (^)  ont  montré  que,  pour  des 
arcs  de  longueur  diflerente,  mais  de  même  intensité,  la  différence 
de  potentiel  nécessaire  pour  maintenir  Tare  est,  au  delà  d^une 
certaine  longueur  initiale,  proportionnelle  à  la  longueur  de  Tare, 
plus  une  constante. 

L'effet  produit  par  le  chauffage  de  Téleclrode  négative,  en  faci- 
litant la  décharge  à  travers  des  espaces  vides,  a  été  décrit  précé- 
demment par  Hitlorf  (^),  et  la  conductibilité  unilatérale  d'espaces 
vides,  avec  électrodes  négativement  chauffées,  a  été  examinée  par 
MM.  ElsteretGeilel(»). 

IsAAC  ROBERTS.  —  Sur  une  mélhode  photographique  pour  déterminer 

la  variabilité  des  étoiles,  p.  1.37. 

Cette  méthode  consiste  à  prendre,  sur  la  même  plaque  photo- 
g^raphique,  une  ou  plusieurs  images  d'un  espace  donné  du  ciel, 
-f-^a  plaque  est  disposée  do  manière  que  les  images  ne  peuvent  se 
i>uperposer.  On  peut  ainsi  découvrir  tous  les  changements  d'in- 
tensité lumineuse  qui  se  sont  produits  entre  les  deux  moments  011 
les  photographies  ont  été  prises. 

Cette  méthode,  appliquée  à  la  nébuleuse  d'Orion,  a  permis  de 
constater  que,  dans  un  espace  de  moins  de  deux  degrés  carrés, 
dix  étoiles  avaient,  en  cinq  jours,  varié  considérablement  d'in- 
Icnsité. 

J.  HOPKINSON.  —  Propriétés  physiques  de  l'acier  au  nickel,  p.  i38. 

L'auteur  a  opéré  sur  un  fil  de  l'alliage  à  9.5  pour  100  de  nickel 
pour  74  pour  100  de  fer  qui  lui  avait  servi  dans  ses  recherches 
antérieures. 

Le  fil,  tel  qu'il  lui  fut  envoyé,  s'est  montré  magnétique  en  l'es- 
sajant  au  moyen  d'un  aimant  à  la  manière  ordinaire,  (ilhauffé  an 
rouge  sombre  puis  refroidi,  soit  lentement,  soit  brusquement,  il 
perd  ses  propriétés  magnétiques. 

La  résistance  électrique  du  iil  aux  températures  ordinaires  est 
très  différente  dans  les  deux  états.  La  résistance  spécifique  à  l'étal 

(•)  Atrton  et  PERBTy  Proc,  0/  the  Physical  Soc,  t.  V,  p.  201. 
(*)  0.  PftOUCH,  Electrotechn,  Ztschr.,  t.  IV,  p.  i.m;  i883. 

■^^f,  Annalen  der  Physik  und  C hernie f  t.  II,  p.  90;  iSS't. 
GiiTBL,  Wied,  Ann,   t.  WWIII,  p.  40. 
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magnétique  est  crenviron  o,oooo5'a  et  à  Tétai  non  magnétique 
d'environ  0,000072. 

La  courbe  de  résistance  en  fonction  de  la  température  de  la 
matière  à  l'état  magnétique  ressemble  assez  à  celle  du  fer  doux, 
sauf  que  le  coefficient  de  variation  est  beaucoup  plus  petit.  A  20**, 
le  coefficient  est  d'environ  o,ooi3i>.  ;  jusqu'à  600°,  il  est  d'environ 
o,oo4o  et,  au-dessus  de  600**,  il  prend  une  valeur  moindre  que 
celle  qu'il  avait  à  20". 

f^es  échantillons  non  magnétiques  présentent  une  résistance  à 
la  ruplure  de  5o,52  tonnes  par  pouce  carré;  l'allongement  maxi- 
mum est  de  33,3  pour  100.  Des  échantillons  magnétiques  pré- 
sentent une  résistance  à  la  rupture  de  88,12  tonnes  par  pouce 
rarré;  l'allongement  maximum  est  de  8,33  pour  100. 

Après  la  rupture  d'un  fil  non  magnétique,  les  deux  parties  du 
fil  deviennent  magnétiques. 

Si  Ton  refroidit,  au  moyen  d'acide  carbonique  solide,  un  fil 
non  magnétique,  toutes  ses  propriétés  changent;  il  est  transformé 
d'acier  doux  en  acier  trempé,  il  devient  magnétique  et  il  faut  le 
chauffer  à  600"  pour  lui  rendre  ses  propriétés  primitives. 

E.  MATTHEV.  —  Liquation  des  alliages  d'or  et  de  platine,  p.  180. 

Lorsque,  après  avoir  fait  fondre  les  alliages  de  certains  métaux, 
on  laisse  la  masse  se  refroidir,  quelques-uns  des  métaux  compo- 
sants se  séparent  et  s'accumulent,  soit  au  centre,  soit  à  la  péri- 
phérie de  la  masse  solidifiée.  C'est  à  celle  séparation  qu'on  donne 
le  nom  de  liquation, 

L'auleur  a  examiné  ce  phénomène  sur  des  alliages  d'or  et  de 
platine.  Il  coula  pour  cela  les  alliages  dans  un  moule  sphérique  de 
3  pouces  de  diamètre  (7^^,62),  coupa  en  deux  parties  les  sphères 
ainsi  obtenues  et  détermina  le  titre  en  plusieurs  endroits. 

Il  résulte  de  ces  essais  que,  par  suite  de  la  liquation^  le  platine 
s'accumule  au  centre  de  l'alliage. 

C'est  ainsi  que,  dans  un  échantillon,  le  rapport  de  l'or  au  pla- 
tine fut  au  centre  ~  et  à  la  périphérie  ~^. 

Des  recherches  entreprises  sur  l'or  et  le  platine  alliés  à  de  Tar- 
genl,  à  du  cuivre  ou  aux  deux  métaux  en  même  temps,  donnèrent 
des  résultats  tout  à  fait  analogues. 
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General  J.-T.  WALKER.  —  Sur  Tunité  de  longueur  d'une  échelle-étalon  con- 
struite par  sir  G.  Shuckburgh  et  appartenant  à  la  Société  Royale,  p.  18G. 

Dans  les  déterminations  de  la  longueur  du  pendule  à  secondes 
faites  par  Kater,  à  Londres,  et  par  Sabine,  à  Green'wich,  on  s'est 
servi,  pour  mesurer  la  distance,  entre  les  arêtes  supérieure  et  infé- 
rieure du  pendule,  d'une  échelle-étalon  construite  par  Sir  G. 
Shuckburgh.  Le  commandant  Defforges,  du  Service  géodésique 
français,  a  entrepris,  à  la  demande  du  général  Walker,  l'étude 
comparative  de  la  portion  de  celte  échelle,  dont  se  sont  servis 
Kater  et  Sabine,  et  d'un  des  mètres-étalons  du  Bureau  interna- 
t-ionai  des  Poids  et  Mesures. 

Il  résulte  de  cette  comparaison  que  la  longueur  du  pendule 
^'/nple  à  Londres,  d'après  Rater,  est  1"*,  00 1801. 

J.  JOLY.  —  Sur  le  calorimètre  à  vapeur,  p.  218. 

La  théorie  de  la  méthode  de  condensation  a  été  donnée  par 
auteur  (*)  et  par  Bunsen  (^). 
Une  étude  approfondie  des  avantages  de  la  méthode  a  conduit 
'^auteur  à  construire  des  appareils  simples  et  d'un  maniement 
Commode.  Deux  formes  d'appareil  sont  décrites,  dont  l'une,  un 
calorimètre  différentiel,  est   nouvelle  en   principe.  L'exactitude 
obtenue  par  ce  procédé  est  si  grande  qu'on  a  pu  évaluer  directe- 
ment la  chaleur  spécifique  des  gaz  sous  volume  constant  d'une 
façon  très  approchée. 

L'auteur  discute  l'erreur  provenant  du  rayonnement  vers  les 
parois  du  calorimètre  de  la  substance  entourée  de  vapeur.  Il 
montre  que  cette  erreur  n'affecte  le  résultat  final  que  d'une  quan- 

ititë  très  petite  et  que,  d'ailleurs,  cette  erreur  peut  être  facilement 
évaluée  et  même  éliminée. 
L'exactitude  de  la  méthode  employée  trouve  enfin  une  confir- 
mtlion  remarquable  dans  la  comparaison  avec  des  expériences 
biles  avec  les  autres  procédés  de  calorimétrie. 
Ams  le  bat  de  faciliter  l'emploi  de  son  calorimètre,  Tauteur 


iVov.  Soc,,  t.  XLI,  p.  353. 

^\lj  p.  1;  1887,  et  Journal  de  Physique,  2*  série, 
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donne  différentes  tables  de  constantes,  ainsi  que  les  résultais  d'ex- 
périences faites  directement  avec  l'appareil  sur  la  densité  de  la 
vapeur  d'eau  saturée  à  la  pression  atmosphérique.  Ces  résultats 
concordent  avec  les  déductions  de  Zeuner,  basées  sur  les  observa- 
tions de  Regnault. 

W.  ABNEV  Cl  S.  EDWARDS.  —  Action  du  speclrc  sur  les  sels  haloîdes  d'arsenl. 

Les  auteurs,  en  employant  une  méthode  communiquée  par  l'un 
d'eux,  en  1 887,  à  la  Société  photographique  de  la  Grande-Bretagne, 
ont  mesuré  la  densité  des  dépôts  photographiques  produits  par 
l'action  du  spectre  d'une  lampe  à  gaz  d'Argand  sur  différents  sels 
haloîdes  d'argent.  Ils  donnent  une  série  de  Tables  et  de  courbes 
représentant  les  effets  du  spectre  sur  des  plaques  sensibilisées  au 
moyen  des  sels  simples  ou  des  mélanges  de  deux  ou  plusieurs  de 
ces  sels. 

LoiiD  RAYLEIGII.  —  Sur  la  tension  des  surfaces  liquides  récemment  formées, 

p.  281. 

Marangoni  (')  a  émis  riiypolhcse  que  la  capacité  d'extension 
des  surfaces  liquides  et  la  viscosité  superficielle  sont  dues  à  la 
présence,  sur  le  liquide,  d'une  pellicule  constituée  par  une  sub- 
stance dont  la  force  capillaire  est  moindre  que  celle  du  reste  de 
la  masse.  Si  la  faible  tension  des  solutions  de  savon  par  rapport  à 
celle  de  Toau  pure  est  due  à  une  pellicule,  la  formation  de  cette 
pellicule  doit  dépendre  du  temps,  et  l'auteur,  pour  éclaircir  c«* 
point,  a  examiné  les  propriétés  de  la  surface  liquide  immédiate- 
uient  après  sa  formation. 

Le  liquide  étudié  était  contenu  dans  un  flacon  ordinaire  auquel 
était  soudé,  vers  le  bas,  un  tube  recourbé  à  angle  droit  de  i*^*  do 
diamètre.  Une  ouverture  elliptique  de  1"™  sur  2"™  était  percée 
dans  une  mince  feuille  de  laiton  scellée  à  l'extrémité  du  tube,  lu 
jet  liquide,  s'échappant  [)ar  un  orifice  de  ce  genre,  prend  la  forme 
d'une  chaîne,  et  la  période  complète  ).,  correspondant  à  deux  an- 
neaux de  la  chaîne,  est  la  distance  parcourue  par  une  partie 
donnée  du  liquide  pendant  la  durée  d'une  vibration  transversale 

(')  Maranqoni,  //  Nuovo  Cimento,  i.  V  cl  VI,  p.  aîg;  1871. 
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complète  de  la  colonne  autour  de  sa  position  cylindrique  d'équi- 
libre. 

Le  Tableau  suivant  a  été  obtenu  en  se  servant  d'oléate  de  soude 
et  en  photographiant  le  jet  liquide.  Toutes  les  longueurs  sont 
données  en  millimètres;  h  représente  la  hauteur  à  laquelle  s'élè- 
verait le  liquide  dans  un  tube  capillaire. 

Ok^alc 


h. 


Eau. 

1 

40* 

l^ô- 

1 

"4  0  UO* 

40,0 

45,5 

n,o 

39,0 

39,0 

3 1 ,  ) 

I  1  ,0 

1 1 ,0 

Il  ,0 

•i3,o 

Les  valeurs  trouvées  pour  h  montrent,  comme  cela  a  déjà  élè 
établi,  que  les  tensions  superficielles  des  solutions  de  savon  déter- 
minées au  moyen  des  tubes  capillaires  sont,  dans  des  limites  très 
étendues,  indépendantes  de  la  richesse  des  solutions.  On  peut 
montrer  aisément  d'ailleurs  que  la  valeur  de  la  tension  capillaire 
varie  comme  X"^  de  telle  sorte  que,  pour  voir  si  l'addition  d'une 
petite  quantité  de  savon  fait  varier  la  tension  capillaire  de  l'eau, 
il  suffit  de  comparer  les  longueurs  d'onde  \  dans  les  deux  cas  en 
employant  la  même  ouverture  et  la  même  hauteur  de  liquide. 

De  cette  manière,  la  surface  liquide  peut  être  étudiée  avant 
qu'elle  n'ait  -j-^  de  seconde  d'existence. 

L'auteur  a  comparé  également  l'eau  pure  avec  la  saponine  et  a 
obtenu  les  résultats  suivants  : 

Eau.  Saponine. 

•2X 39, A  39,8 

h .        3o ,  ')  9.0 , 7 

On  voit  ainsi  que,  bien  que  les  hauteurs  capillaires  diffèrent 
beaucoup,  les  tensions  au  début  sont  presque  égales,  ce  qui 
montre  que  l'on  peut  regarder  comme  prouvé  que  l'abaissement 
de  la  tension  est  bien  dû  à  la  formation  d'une  pellicule. 

CARUS-WILSON.    -  Rupture  de  l'acier  par  traction  longitudinale,  p.  363. 

L'auteur  rend  compte  des  expériences  qu'il  a  faites  en  vue  de 
déterminer  la  nature  de  la  résistance  d'une  barre  d'acier  à  la  rup- 
ture par  traction  longitudinale. 

La  résistance  d'une  section  donnée  d'une  barre  d'acier  ne  dé- 
pend pas  d'une  section  à  angle  droit  de  l'axe,  mais  d'une  section 
/.  de  Phys.,  1*  série,  t.  X.  (Mai  1891.)  17 
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à  4^°  de  cet  axe,  car,  dans  celte  direction,  la  résistance  au  cisaille- 
ment est  maximum.  11  semhie  donc  que  la  résistance  qu'on  doit 
vaincre  à  la  rupture  est  la  résistance  même  au  cisaillement. 

Il  résulte  des  expériences  de  Carus-Wilson  que  la  résistance  au 
cisaillement  est  en  moyenne  les  3  pour  loo  de  la  moitié  de  la  ré- 
sistance à  la  traction. 

LoiiD  R.WLEIGII.  —  Mesure  de  la  quantité  d'huile  nécessaire  pour  empêcher 

le  mouvement  du  camphre  sur  l'eau,  p.  364* 

Le  mouvement  du  camphre  à  la  surface  de  Teau  est  d^autant 
plus  facile  à  réaliser  qu'on  observe  une  plus  rigoureuse  propreté- 

L'auteur  a  constaté  que,  dans  une  expérience,  il  suffisait  de 
o^B'^^Si  d'huile  d'olive  pour  arrêter,  presque  complètement,  les 
mouvements  d'un  morceau  de  camphre  sur  l'eau. 

Comme  la  surface  de  l'eau  formait  un  cercle  de  84*^™  de  dia- 
mètre, il  en  résulte  que  l'épaisseur  de  la  membrane  d'huile  était 
de  1,63  micromillimètres. 

J.  TIIOMSON  01  C.  SEARLE.  —  I)ctcrniinali«»n  de  i',  p.  376. 

Les  expériences  eiVectuées  par  M.  J.  Thomson  en  i883  ayant 
donné  pour  c  une  valeur  notablement  plus  petite  que  celle  trouvée 
dans  plusieurs  recherches  récentes,  les  auteurs  ont  repris  ces 
expériences  qui  consistent  à  déterminer  la  valeur  de  la  capacité 
d'un  condensateur  en  mesures  électrostatique  et  électromagné- 
tique. 

Dans  les  recherches  primitives,  le  condensateur  emph)yé  pour 
déterminer  la  capacité  en  unités  électromagnétiques  n'était  pas  le 
même  (|ue  celui  qui  servait  à  évaluer  la  capacité  en  unités  élec- 
trostatiques. Les  deux  condensateurs  étaient  comparés  par  la  mé- 
thode de  Maxwell  (  '  ^. 

Les  auteurs  ont   recommencé  les  expériences  en   n'emplovanK 
qu'un  seul  et  même  condensateur  à  anneau  de  garde. 

Us  ont  lrou\é  ptMir  t*  la  valeur  3,ik)<^8  x  io'*. 


»M  Mwwni,  êCtrctririty  tind   Iftojfh  tism,  t.  1.  p.  3'j5. 
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W.  RUCKER  cl  TIIORPK.        Noie  prcliminairc  sur  les  addilions  à  faire  à  la 
carte  magnétique  de  quelques  régions  des  lies  Britanniques,  p.  .^43* 

Les  auteurs  avaient  signalé  antérieurement  qu^il  existe,  dans 
certains  districts,  des  variations  delà  force  magnétique,  dues  pro- 
bablement à  la  présence  de  grandes  masses  de  roches  magnétiques. 
S'il  en  est  ainsi,  la  force  magnétique  verticale  devra  élre  niaxima 
au-dessus  des  portions  centrales  d'une  lelle  masse  et  les  forces 
horizontales  seront  déviées  vers  le  centre. 

Pour  étudier  cette  question,  MM.  Rùcker  et  Thorpe  ont  choisi 
la  cote  occidentale  de  l'Ecosse,  la  cote  occidentale  du  Lincolnshire 
et  du  Yorkshire.  Les  observations  faites  dans  trente-cinq  stations 
confirment  la  conclusion  primitive  des  auteurs. 

%V.-N.  SIIAW.    -Sur  une  analogie  pneumatique  du  ponl  de  W'iicatslone,  p.  4^a. 

L'auteur  décrit  un  dispositif  qu'il  a  imaginé  dans  le  but  d'étudier 
l'écoulement  de  Tair,  et  analogue  au  dispositif  du  pont  de  Wheat- 
sàlone.  pour  l'étude  de  récoulement  de  l'électricité.  1/appareil  con- 
siste en  deux  boîtes  en  bois,  communiquant  avec  une  troisième  par 
îles  ouvertures  rectangulaires  variables  à  volonté,  et  pouvant  com- 
muniquer entre  elles  au  moyen  d'un  tube  de  verre.  Dans  ce  tube 
est  placé  un  indicateur  de  ctmrant  d'air,  formé  de  deux  petites  ai- 
guilles à  coudre,  disposées  parallèlement,  reliées  l'une  à  l'autre,  et 
supportées  par  une  chape  d'agate;  ces  aiguilles  portent  de  petites 
ailettes  en  mica,  contrebalancées  par  des  fils  de  platine.  Le  tout, 
moulé  sur  une   aiguille   très  fine,   conslilue  une   sorte  d'aile  de 
moulin  très  sensible. 

Chacune  des  deux  premières  boîtes  possède  enfin  une  ouverture 
en  forme  de  fente.  Le  courant  d'air  est  produit  au  moyen  d'un  brû- 
leur à  gaz,  placé  dans  la  boîte  intermédiaire;  les  variations  de  ce 
courant  correspondent  à  celles  de  la  force  éleclromotrice  d'une 
pile  ;  l'ouverture  du  circuit  du  galvanomètre  dans  le  pont  de  Wlieat- 
stone  correspond  à  l'ouverture  du  tube  <[ui  réunit  les  deux  boîles. 
Lorsque  aucun  courant  ne  traverse  le  tube  de  communication, 
on  constate  ([ue,  en  appelant  a^,  et  r/»  les  grandeurs  des  ouvertures 
«le  communication  des  deux  premières  boiles  avec  la  boîte  où  est 
produit  l'air  chaud,  a,  et  a^  les  ouvertures  libres  des  deux  boîtes, 
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on  a  la  relation 

^  _  a, 

M.  Shavv  a  vérifié  que  la  loi  des  écoulements  est  indépendante 
de  la  charge  totale. 

Il  a  comparé  finalement  les  efiets  d'une  ouverture  rectangulaire 
et  d'une  ouverture  circulaire  et  a  constaté  que  ces  ouvertures  ont 
sensiblement  le  même  coefficient  de  contraction. 

S.  IHDWKLL.  —  Effets  de  la  tcDsion  sur  les  chaDgements  magnétiques  de  lon- 
gueur (les  (lis  de  fer,  de  nickel  et  de  coball,  p.  4^9* 

L*auteur  donne  les  résultats  d'une  série  d'expériences  où  ont 
été  déterminés,  d'une  manière  continue,  les  changements  de  lon- 
gueur subis  par  un  (il  de  fer  tendu,  pendant  que  la  force  magné- 
tique croissait  graduellement  depuis  une  valeur  très  petite  jusqu'à 
3"5  unités  C.G.S.  environ. 

Des  expériences  semblables  ont  été  faites  sur  un  fil  de  nickel  et 
sur  une  bande  mince  de  cobalt;  ces  métaux  n'avaient  jamais  été 
étudiés  sous  tension. 

L'auteur  résume  ainsi  ses  observations  : 

Fer,  —  La  tension  diminue  l'allongement  magnétique  du  fer, 
et  occasionne  une  contraction  si  la  force  magnétique  est  petite. 

jVir/ceL  -  Dans  les  champs  faibles,  la  conti^action  magnétique' 
du  nickel  est  ditninuée  par  la  tension.  Dans  les  champs  supérieurs 
à  i4o  ou  I  5o  unités  C.G.S. ,  la  contraction  est  augmentée  par  la 
tension  jusqu'à  une  certaine  valeur  critique  qui  dépend  de  la  va- 
leur du  champ  et  qui  diminue  lorsque  la  tension  augmente. 

Cobalt,  —  La  contraction  magnétique  du  cobalt  est  sensible- 
ment indépendante  de  la  tension  pour  des  champs  magnétiques 
allant  jusqu'à  5oo  unités  C.G.S.,  et  des  charges  allant  jusqu'à 
7"2''^  par  centimètre  carré. 

C.-V.  nOYS.  —  Sur  la  chaleur  de  lu  Lune  et  des  étoiles,  p.  .'|8o. 

L'auteur  a  utilisé  un  micro-radioujètre  décrit  dans  les  Phi/oso- 
phical  Transactions  (i88())  el  dont  la  sensibilité  est  extrême. 
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Ciîl  înstriimcnt  est  en  eflet  sensible  à  la  (himnie  d'une  bougie 
placée  à  •2''",  8. 

Il  a  construit  pour  cet  usage  un  télescope  à  miroir  de  verre  ar- 
<;enté  de  16  pouces  d'ouverture,  disposé  de  telle  sorte  que,  <[uelle 
que  soit  la  direction  dans  laquelle  il  est  pointé,  le  i'ojer  des  rayons 
émanés  d'une  étoile  se  trouve  toujours  à  la  surface  réceptrice  du 
radio- micromètre. 

M.  IJojs  a  constaté  que,  dans  le  cas  de  la  nouvelle  June,  la  cha- 
leur va  en  diminuant  depuis  le  voisinage  du  bord  convexe  jusqu'au 
bord  concave,  et  que  la  partie  sombre  ne  rayonne  pas  une  quantité 
(le  chaleur  appréciable  au  moyen  de  son  appareil. 

Des  résultats  analogues  ont  été  obtenus  pour  la  lune  à  son 
premier  quartier;  le  maximum  de  chaleur  se  trouve  sur  le  disque 
même  de  la  lune  et  non  sur  le  limbe. 

Pendant  la  pleine  lune,  Je  maxinmm  de  chaleur  est  situé  au 
centre,  et  le  coté  de  la  lune  qui  a  été  exposé  au  Soleil  de  sept  à 
(piatorze  jours,  n'est  pas  plus  chaud  (pie  celui  qui  a  été  exposé  de 
zéro  à  sept  jours. 

Dans  les  nombreuses  expériences,  i'ailes  sur  les  planètes  et  les 
étoiles,  M.  Boys  n'a  observé  aucune  dé\iation  de  Taiguille. 

A.  SCHtSTKH.  —  Décharge  de  l'électricilé  ik  travers  les  paz,  p.  52(». 

L'auteur  commence  par  reconnaître  à  AI.  (jiese(')  la  priorité 
de  l'hypothèse  imaginée  par  lui  en  1884,  sur  la  conductibilité  élcc- 
trolyti(|ue  des  gaz.  Giese  y  fut  conduit  pour  e\|)liquer  la  condu(!- 
tibilité  de  la  flamme  des  gaz;  lui-même  Télablil  à  propos  de  la  dé- 
charge produite  par  des  forces  éle(*tromotrices  considérables,  et 
Elster  et  Geitel  Tout  étendue  à  une  série  d'autres  phénomènes. 

Il  donne  quatre  moyens  de  rendre  un  gaz  conducteur  : 

i"  Par  réchaudement  au  rouge  des  conducteurs; 
'^"  Par  l'éclairage  avec  de  la  lumièn»  ultra-violette: 
.1"  Par  la  combustion  ; 
V*  Par  dt'.i^  décharges  électriques. 

Uelativ(îment  au    premier  moyen,  M.  Schusler  a  fait,  sur  des 


(')  GiK8h,  U'ied.  Afin,,  l.  Wll,  p.  j'^7;  1HH2. 
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électrodes  de  cuivre  portées  au  rouge,  des  recherches  consignées 
dans  un  Appendice  spécial  intitulé  :  Sur  la  décharge  de  l'élec- 
tricilé  à  travers  les  métaux  au  rouge,  par  M.  Stauton. 

Un  conducteur  de  cuivre,  porté  au  rouge  dans  Tair,  perd  de  Té- 
leclricité  négative  tant  que  sa  surface  n'est  pas  oxydée;  lorsqu'elle 
est  oxjdée,  il  retient  la  charge  qui  lui  est  communiquée.  Porté  au 
rouge  dans  Thydrogène,  le  conducteur  perd  de  réiectricilé  néga- 
tive tant  que  l'oxyde  n'est  pas  complètement  réduit. 

Le  fer  se  comporte  de  même.  Avec  des  charges  positives,  les 
résultats  n'étaient  pas  aussi  nets.  Il  est  donc  vraisemblable  que  la 
perte  d'électricité  négative  dépend  d'un  phénomène  chimique  sur 
l'électrode. 

L'auteur  ne  se  prononce  pas  sur  les  faits  découverts  par  Elster 
et  GciteK  à  savoir  que,  si  un  (il  de  platine  chauffé  à  blanc,  et  un 
métal  froid  sont  portés  l'un  près  de  l'autre  dans  un  récipient  plein 
de  gaz  à  des  pressions  variables,  on  observe  une  différence  de  po- 
tentiel entre  les  deux  métaux;  si  le  gaz  est  de  l'air  ou  de  l'acide 
carbonique,  le  platine  chaud  est  électronégatif  par  rapport  au 
métal  froid  :  c'est  l'inverse,  si  le  gaz  est  de  l'hydrogène  on  un  hy- 
drocarbure. 

Il  n'examine  pas  non  plus  les  relations  curieuses  trouvées  par 
les  mêmes  auteurs,  entre  la  conductibilité  unilatérale  et  la  force 
électromotrice. 

Il  examine  l'action  produite  sur  les  électrodes  par  l'éclairage,  au 
moyeu  de  rayons  ultra-violets;  la  décharge  à  travers  les  flammes 
et  les  gaz  à  l'état  sensible. 

Dans  la  discussion  des  effets  unipolaires,  il  arrive  à  la  conclu- 
sion suivante  : 

Il  peut  y  avoir  décharge  électrique  entre  un  ion  négatif  et  un 
anode.  En  outre,  il  faut  une  chute  de  potentiel  considérable  pour 
produire  un  échange  d'électricité,  entre  une  électrode  positive  et 
un  cathode  à  moins  qu'une  action  chimique  ne  se  produise  à  la  sur- 
face de  réiectrodc,  auquel  cas  l'échange  des  charges  au  cathode 
peut  être  plus  grand  qu'à  l'anode. 

Bien  que  la  chute  de  potentiel  observée  dans  des  tubes  vides  au 
cathode  atteigne  -^  de  volt,  la  force  normale  au  cathode  peut 
être  moindre  dans  les  gaz  que  dans  les  électrolyles.  La  différence 
tient  à  ce  que,  dans  un  liquide,  la  chute  de  potentiel  a  lieu  seule- 
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ment  dans  une  (île  de  molécules,  tandis  que,  dans  les  gaz,  elle 
s'étend  à  une  distance  mesurable. 

La  chute  de  potentiel  entre  le  cathode  et  un  point  pris  à  l'in- 
lérieur  d'une  flamme  négalive  peut  être  représentée,  d'après 
Schuster,  par  la  formule 

dans  laquelle  V  distingue  le  potentiel  en  un  point  dont  la  distance 
au  cathode  est  x^  Vq  le  potentiel  propre  de  la  flamme  et  A*  une 
constante. 

De  l'équation  caractéristique  du  potentiel 

on  déduit,  pour  la  densité  cubique  p  de  l'électricité,  la  relation 

qui  montre   que,  pour  un   point  dans  le  voisinage  du   cathode 
[x  =  o),  on  a  une  valeur  positive  pour  p.  Le  cathode  est  couvert 
d'une  atmosphère  de  particules  chargées  positivement,  dont  la 
densité  diminue  quand  on  s'éloigne. 

L'influence  des  décharges  positives  sur  les  flammes,  les  figures 
de  Lichlemberg  et  les  anneaux  de  Prieslley  trouvent  leur  expli- 
cation dans  l'atmosphère  d'ions  positifs,  qui  tendent  toujours  à  se 
t^épandre  sur  le  cathode. 

L'influence  d'un  aimant  sur  les  décharges  lumineuses,  dans  un 
tube  (le  Geissler,  donne  un  moyen  de  prouver  directement  la 
t.héorie,  c'est-à-dire  de  rechercher  si  l'électricité  est  transmise  par 
les  ions  de  charges  constantes,  ou  par  les  molécules  qui  sont  en 
contact  avec  les  électrodes.  Il  est  nécessaire  de  connaître  dans 
quelles  limites  les  charges  moléculaires  se  produisent  et  si  elles 
sont  du  même  ordre  de  grandeur  pour  une  même  substance, 
comme  cela  a  lieu  pour  les  ions  des  électrolytes. 

La  détermination  des  rayons  de  courbure  des  décharges  pro- 
duites sous  l'influence  de  forces  magnétiques  connues,  en  fonc- 
tion de  la  vitesse  des  molécules  déduite  de  la  théorie  cinétique  des 
gaz,  fournit  la  base  de  la  découverte  d'une  limite  supérieure  et  in- 
férieure des  quantités  d'électricité  transportées  par  l'unité  de  masse. 
M.  Schuster  reconnaît  que,  pour  l'azote,  le  nombre  trouvé  dans  l'é- 
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lectrolyse  ordinaire  est  compris  entre  les  deux  limites  théoriques. 

AI.  Schuslcr  rcsume  les  résultats  obtenus  de  la  manière  sui- 
vante : 

Un  gaz,  à  l'état  normal,  ne  contient  pas  d'ions  libres,  mais  si, 
par  des  moyens  chimiques  ou  physiques,  les  molécules  sont  sou- 
mises à  rinfluence  d'un  champ  électrique,  il  se  forme  des  ions, 
et  \c  gaz  devient  conducleur.  Si  Ton  augmente  graduellement  la 
différence  de  potentiel  des  deux  élecl rodes,  il  arrivera  un  moment 
où  l'étincelle  pourra  passer,  c'est-à-dire  que  les  molécules  seront 
séparées  par  les  forces  électriques;  les  ions  positifs,  se  diffusant 
vers  le  cathode,  tendront  à  former  une  couche  polarisée  d'épaisseur 
finie,  augmentant  en  étendue  lorsque  la  pression  diminue.  Lorsque 
la  décharge  est  constante,  les  décompositions  sont  entretenues 
continuellement  sur  le  cathode;  lésions  négatifs  sont  projetés  par 
lui  avec  une  plus  grande  vitesse.  Ces  ions  se  meuvent  dans  l'es- 
pace obscur  sans  perdre  beaucoup  d'énergie  par  des  chocs;  mais, 
en  rencontrant  une  diminution  suflisante  de  force  électrique,  les 
chocs  deviennent  plus  fréquents,  et  l'énergie  de  translation  se 
transforme  en  énergie  lumineuse. 

Les  ions  j)ositifs,  formant  une  atmosphère  autour  du  cathode, 
doivent  avoir  une  vitesse  d'autant  plus  grande  qu'ils  sont  plus 
prés  de  lui;  leur  <'ncrgie  devient  \isible  dans  la  première  couche 
lumineuse. 

Dans  l'espace  obscur,  les  ions  négatifs  s'accumulent  et  rencon- 
trent les  ions  positifs  provenant  de  la  partie  positive  de  la  décharge. 
11  faut  s'attendre  à  voir,  en  quelques  points,  les  ions  libres  devenir 
plus  nombreux  qu'en  d'autres  points  de  la  décharge. 

On  rencontre  alors  une  petite  chute  de  potentiel  et  une  absence 
d'éclat;  c'est  l'espace  obscur  qui  sépare  la  partie  positive  de  la 
partie  négative  de  la  décharge. 

Un  certain  nombre  d'ions  se  réunissent  probablement  dans  celte 
partie  pour  former  des  molécules.  Si  les  conditions  sont  telles 
dans  le  tube  que  le  gaz  puisse  se  diviser  en  couches  alternées, 
dans  lesquelles  les  décompositions  soient  plus  nombreuses  que 
les  recompositions  et  virr  versa ,  il  se  formera  des  stratilications. 

René  Pvillot. 
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BEPRÉSEHTATIOH  GÉOHÉTRiaUE  DES  GHAHGEHENTS  PHTSiaUES 

ET  CHUnaUES  DES  CORPS; 

Par  m.  g.  MOURET. 

On  doit  au  professeur  Willard  Gibbs  un  mode  de  représenta- 
lion  géométrique  complète  des  changements,  considérés  au  point 
de  vue  thermodynamique,  que  peuvent  subir  les  systèmes  homo- 
gènes, ou  formés  de  corps  homogènes.  Grâce  à  cette  nouvelle  re- 
présentation, plus  rationnelle  que  celle  imaginée  par  Clapejron, 
et  encore  suivie  dans  les  cours,  on  peut  en  quelque  sorte  peindre 
aux  yeux  les  lois  de  la  Thermodynamique,  et  les  conditions  qu'elles 
imposent  aux  diverses  transformations  de  la  matière. 

La  méthode  du  professeur  Gibbs  suppose  que  la  pression  et  la 
température  sont  uniformes  dans  le  système  dont  on  a  à  représen- 
ter les  transformations;  elle  suppose  aussi  qu'on  puisse  faire  abs- 
traction des  forces  vives  accompagnant  les  changements  de  volume; 
ce  cas,  qui  est  le  plus  fréquent,  se  présente  quand  les  changements 
de  volume  sont  faibles,  les  masses  petites,  ou  les  vitesses  de  chan- 
gement réduites.  D'ailleurs,  grâce  à  la  viscosité  et  aux  autres  résis- 
tances intérieures,  la  force  vive  se  transforme  presque  toujours  en 
chaleur;  pratiquement  les  réactions  ou  changements  de  nature 
explosive  échappent  seuls  à  l'application  directe  de  la  mé- 
thode. 

Elle  laisse  aussi  de  côté,  non  seulement  les  mouvements  d'en- 
semble et  les  vitesses  dues  à  la  contraction  ou  à  l'expansion  élas- 
tiques, mais  aussi  les  changements  d'état  électrique,  et  ceux  dési- 
gnés sous  le  nom  de  phénomènes  capillaires.  Il  résulte  de  là  qu'il 
ny  a  pas  à  tenir  compte  de  la  forme  extérieure  des  éléments  ho- 
mogènes, et  que  l'énergie  intrinsèque  des  systèmes  est  uniforme 
dans  toute  leur  étendue. 

I.  Puisque  l'on  néglige  les  phénomènes  cinétiques,  électriques  ou 
capillaires, l'énergie  déposition  des  systèmes  est  constante  et  peut 
être  négligée,  et  l'énergie  intrinsèque  totale  se  réduit  à  l'énergie 
intérieure  u, 

(^ette  énergie,  pour  un  système  donné,  pris  sous  une  masse  in- 
y.  de  Phj's.,  2"  série,  t.  X.  (Juin  1891.)  18 
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variable,  ne  dépend  que  du  volume  r,  de  Tentropie  5  (  '  )  et  de  l'étal 
chimique,  ou  d*agrégation  moléculaire. 

Dans  le  présent  paragraphe  je  ne  considérerai  que  les  systèmes 
(|ui  ne  changent  que  de  température  et  de  pression,  sans  changer 
d'état  ou  de  composition  chimique,  ou  encore  les  systèmes  chimi- 
ques dissociés;  en  un  mot,  je  n'envisagerai  pour  le  moment  que 
les  systèmes  toujours  à  l'état  de  rc[)OS  chimique  ou  d'équilibre  chi- 
mique (2). 

Fig.  I. 
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Daiis  ces  systèmes,  l'énergie  intérieure  ne  dépend  que  de  deux 
variables  indépendantes  qui  seront,  par  exemple,  le  volume  et  l'en- 
tropie. 

Un  élat  quelconque  d'un  tel  système  peut  alors  être  représenté 
par  la  position  d'un  point  dans  l'espace,  rapporté  à  trois  axes 
rectangulaires,  les  coordonnées  étant  les  quantités  w,  i'  et  5,  me- 
surées sur  les  axes  comme  l'indique  la  /7^.  i. 

L'enseîïible  de  lous  les  états  que  le  système  est  susceptible  de 
prendre  est  ainsi  représenté  par  une  surface  que  le  professeur  Gibbs 


(*)  Je  rappelle  que  l'entropie  j«>ue.  en  Thermodynamique,  le  rôle  que  joue  la 
vitesse  en  Mt'^cani(|iie;  c'est  une  quantité  (léfinie  par  la  relation 

où  dq  est  la  quantité  de  ctialeur  dégagée  ou  absorbée  dans  une  transformatioD 
réversible  du  système,  à  la  température  absolue  /.  C'est  une  quantité  dont  on 
peut  mesurer  les  variations,  comme  on  mesure  celles  des  énergies  déposition  ou 
les  chaleurs  latentes. 

(')  Cette  condition  écarte  le  cas  des  systèmes  dont  l'élasticité  est  imparfaite, 
et  d'une  manière  générale  les  systèmes  qui  ne  peuvent  subir  des  déplacements 
réversibles. 
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appelle  surface  thermodynamique  y  et  toule  li<;ne  tracée  surcctle 
surface  représente  un  changement  réversible. 

La  forme  particulière  de  chaque  surface  dépend  de  la  nature 
chimique  particulière  du  svstème  dont  elle  représente  les  chanjj^e- 
inents  physiques,  ou  de  dissociation  ;  la  surface  de  Teau  liquide 
n'est  pas  semblable  à  celle  de  la  vapeur,  et  celle-ci  n'est  pas  sem- 
blable à  celle  du  mélange  gazeux  d'oxvgène  et  d'hvdrogène.  Cette 
forme  particulière  ne  peut  être  actuellement  déterminée  pour 
chaque  système,  sauf  pour  les  gaz  parfaits,  que  par  une  voie  em- 
pirique, à  l'aide  d'expériences  nombreuses  faisant  connaître  une 
série  de  lignes  engendrant  la  surface,  par  exemple  les  adiabatiques 
(lignes  à  entropie  constante).  Mais  comme  le  mode  de  représen- 
iation  que  j'ai  à  décrire  n'offre  d'intérêt  qu'au  point  de  vue  de  l'ex- 
position ou  de  l'étude  des  principes  généraux  communs  à  tous  les 
systèmes,  Fiosuflisance  actuelle  des  données  expérimentales  en 
cette  matière  est  sans  inconvénient. 

La  pression  et  la  température  du  système,  ou,  si  l'on  veut,  la 

pression  et  la  température  extérieures  qui  maintiennent  le  système 

en  équilibre  trouvent  une  représentation  géométrique  fort  simple, 

à  Taide  de  la  surface  thermodynamique.  Car,  de  la  relation  bien 

connue 

du  =  t  ds  —  p  ds,\ 

on  déduit 

du         , 
/=       -j-         (inconstant), 

du 
p  •=. —  -y-         (*  constant). 

Or  ^  et  -y-  sont  deux  quantités  qui  représentent  les  coefficients 

angulaires  des  tangentes  à  la  surface,  menées  parallèlement  aux 
//O5  et //Or.  La  direction  du  plan  tangent  représente  donc  les  va- 
leurs des  tensions  (température  et  pression)  d'équilibre. 

On  sait  ([u'on  appelle  potentiel  thermodynamique  II  d'un  sys- 
tème la  somme  des  énergies  intérieures  du  système  et  d'un  milieu 
extérieur  à  tensions  fixes,  dont  les  variations  de  volume  et  d'en- 
tropie sont  égales  et  de  sens  contraires  à  celles  du  système  (*). 


(*)  L'énergie  polcnlielle  est  cette  partie  de  l'énergie  totale  qui  seule  varie  dans 
une  transformation  à  entropie  constante.  Le  potentiel  theruKxlynainique  repré- 
sentC)  non  pas  le  potentiel  mécanique,  mais  bien  la  fonction  potentielle. 
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La  considération  du  potentiel  est  importante,  car  le  sens  de  la 
variation  de  cette  quantité  est  exactement  déterminé  quand  le  sys- 
tème hors  d'équilibre  subit,  sous  tensions  fixes,  une  transforma- 
tion spontanée. 

Dans  le  retour  à  Tétat  d'équilibre  stable,  le  potentiel  diminue 
toujours,  jusqu'à  ce  qu'il  atteigne  la  valeur  minimum  correspon- 
dant à  l'état  d'équilibre. 

Le  milieu  à  tensions  fixes  peut  être  évidemment,  comme  le  sys- 
tème, représenté  par  une  surface,  et  quelle  que  soit  la  nature  de 
ce  milieu,  c'est-à-dire  des  circonstances  extérieures  au  système 
qui  permettent  de  réaliser  des  tensions  fixes  extérieures,  cette  sur^ 
face  sera  un  plan  de  direction  invariable,  déterminée  par  la  tempé- 
rature extérieure  ^o  ^^  parla  pression  extérieure  p^.  Mais  afin  de 
pouvoir  représenter  simplement  le  potentiel,  au  lieu  de  rapporter 
ce  plan  aux  axes  Ow,  Oi',  O5,  nous  le  rapporterons  à  des  axes 
dirigés  en  sens  contraire,  et  nous  admettrons,  déplus,  que  le  plan 
passe  par  l'origine  O,  et  que  les  états  initiaux  du  système  et  du 
milieu  sont  représentés  par  deux  points  M  et  Mq    situés  sur  la 
même  ordonnée  {fig^  2).  Il  est  permis  de  faire  ces  restrictions  en 
choisissant  convenablement  l'origine  des  nouveaux  axes. 


Fig.  2. 


r.« 


Comme  les  variations  de  volume  et  les  variations  d'entropie  di 
système  et  du  milieu  se  font  également,  mais  en  sens  inverse,  e 
qu'elles  sont  mesurées  en  sens  contraire  sur  les  axes  Oi*  et  O5,  h 
points  représentant  les  états  correspondants  du  système  et  du  mi 
lieu  seront  toujours  sur  une  même  ordonnée. 

Mais  l'ordonnée  Mm,  par  exemple,   représente  l'énergie  int- 


REPRÉSENTATION  GÉOMÉTRIQUE.  î*57 

rieure  du  système,  Tordonnée  MqW  représente  celle  du  milieu  qui 
est  mesurée  en  sens  contraire;  le  potentiel  qui  est  la  somme  de  ces 
deux  énergies  sera  donc  représenté  par  la  lonji^iieur  MMq,  et  cela, 
quelle  que  soit  la  position  du  point  M  sur  la  surface,  ou  de  tout 
point  représentant  les  états  subséquents  du  système  quand  il  se  rap- 
proche de  l'état  d'équilibre.  L'état  d'équilibre  est  d'ailleurs  l'état 
pour  lequel  les  tensions  du  système  sont  éji^alcs  aux  tensions  exté- 
rieures, et  par  conséquent  il  est  représenté  par  le  point  E  où  le  plan 
tangent  est  parallèle  au  plan  représentant  le  milieu  ;  la  valeur  mini- 
mum du  potentiel  est  donc  représentée  par  la  longueur  EEo,  et  si 
N  est  riuterseclion  de  l'ordonnée  initiale  M//*  avec  le  plan  tangent 
en  E!,  la  longueur  MN  représente  le  travail  mis  en  liberté  par  le 
système  dans  une  transformation  sous  tensions  extérieures  fixes  à 
énergie  constante,  ce  que  l'on  appelle  Vénergie  utilisable. 

Mais  puisque^  dans  un  retour  vers  l'état  d'équilibre  stable,  le 
potentiel  diminue,  il  s'ensuit  que  tout  point  M  doit  toujours  être 
au-dessus  d'un  plan  langent  quelconque,  et  que,  par  conséquent,  la 
surface  est  convexe  vers  le  bas,  dans  toutes  ses  parties  représen- 
tant les  états  d'équilibre  stables  sous  tensions  fixes.  Ce  sont  les 
seuls  états  actuellement  connus  en  Physique  et  en  Chimie  (à  part 
les  é({uilibres  chimi({(ies  indifférents  que  je  traiterai  plus  loin). 

Les  états  instables,  dont  James  Thomson  a  soupçonné  l'exis- 
tence, seraient  représentés  par  une  nappe  de  la  surface  convexe 
vers  le  haut,  les  deux  nappes  étant  séparées  par  une  ligne  d'in- 
flexion. 

On  voit  que,  grâce  à  ce  mode  de  représentation,  les  change- 
ments que  peut  subir  un  système  à  l'état  de  repos  ou  d'équilibre 
chimique  peuvent  être  représentés  par  le  mouvement  que  pren- 
drait un  mobile  assujetti  à  parcourir  la  surlace  thermodynamique, 
et  soumis  ù  une  force  normale  au  plan  des  tensions  fixes.  Si  ce 
mobile  glisse  à  frottement  sur  la  surface,  sa  force  vive  finira  par 
se  transformer  en  chaleur,  et  il  atteindra  une  position  d'équilibre 
E  représentant  l'état  d'équilibre  du  système.  Quant  à  la  trajectoire 
suivie  dans  la  descente,  elle  dépend  des  valeurs  du  frottement  dans 
les  diverses  directions,  comme  le  cycle  suivi  parle  système  dépend 
de  sa  viscosité  et  de  ses  résistances  intérieures  thermiques  et  chi- 
miques, (lésera,  comme  en  Mécani(jue,  le  cycle  de  moindre  résis- 
tance. 
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II.  Je  passe  iiialnlciianl  au  cas  où  le  système  considéré  peut  se 
trouver  hors  (l'é(|uilil)re  chimique;  c'est  surtout  dans  ce  cas  que  le 
mode  de  représcnlation  du  au  Professeur  Gibbs  est  utile  pour 
l'élude  des  propriétés  thermodynamiques  des  corps. 

Je  supposerai  tout  d'abord  que  le  système  considéré  ne  peut  que 
subir  des  changements  chimiques  d'une  seule  espèce,  qu'il  oscille 
entre  deux  états  limites  bien  définis,  comme  Teau  entre  l'état  li- 
quide et  Tétat  gazeux,  ou  le  système  IlO  -h  H  -f-  O  entre  la  vapeur 
d'eau  et  le  mélange  gazeux  d'hydrogène  et  d'oxygène,  ou  encore  le 
système  CaO,  GO- H-  CaO  -\-  CO^  entre  le  carbonate  de  chaux  el 
l'ensemble  formé  par  la  chaux  et  l'acide  carbonique,  elc. 

Prenant  le  système  dissocié  à  un  état  chimique  déterminé,  et 
par  conséquent  au  repos  chimique,  son  coefficient  de  dissociation 
ne  variant  pas,  les  changements  de  température,  de  pression,  de 
volume  et  d'entropie  que  pourra  subir  le  système  sans  que  varie  sa 
composition  chimique  seront  représentés,  comme  ou  vient  de  le 
voir,  par  une  surface  thermodynamique  w.  A  chaque  état  chimique 
du  système  correspond  donc  une  surface,  et  comme  ces  états  peu- 
vent être  groupés  dans  un  ordre  linéaire,  défini  par  les  valeurs 
croissantes  do  o  à  i,  du  coefiiclent  de  dissociation,  il  en  sera  de 
même  des  surfaces.  Parmi  ces  surfaces,  il  faut  distinguer  les  deux 
surfaces  représentant  les  étals  limites  du  sjstème,  c'est-à-dire  ceux 
où  la  dissociation  est  nulle  ou  complète;  ces  deux  surfaces  forment 
les  limites  de  la  série,  (*n  nombre  indéfini,  des  autres  surfaces. 

Outre  ces  surfaces  intermédiaires  el  limites  que  l'on  peut  appe- 
ler surfaces  primitives,  ou  encore  surfaces  physiques,  les  divers 
états  d'équilibre  chimique  des  systèmes  sont  aussi  représentés  par 
une  surface  thermodynamique,  dile  surface  chimique,  ou  de  dis- 
sociation. 

La  surface  chimique  jouit  de  celle  propriété  remarquable  d'être 
l'enveloppe  des  surfaces  primitives.  Cela  résulte  de  ce  qu'on  ad- 
met, comme  en  Mécanique,  que  l'on  peut  introduire  des  liaisons 
chimiques  sans  troubler  l'étal  d'équilibre  chimique,  ou,  pour  par- 
ler d'une  manière  plus  précise,  sans  changer  la  valeur  des  ten- 
sions d'équilibre.  Connue  conséquence  de  ce  principe,  en  un 
point  f|uelconque  d'une  surface  chimique,  point  qui  nécessaire- 
ment fait  partie  d'une  certaine  surface  primitive,  les  plans  tan- 
gents aux  deux  surfaces  ont  même  direction,  c'est-à-dire  coïnci- 


REPRÉSENTATION  GÉOMÉTRIQUE.  lyij 

lient.  Les  deux  surfaces  sonl  donc  laii^enles  en  ce  point,  et  sont 
d\iilleurs  tangentes  en  tous  leurs  points  communs;  d'où  cette  con- 
clusion, que  la  surface  chimique  est  Fenveloppc  des  primitives. 

Mais  puisque  ces  surfaces  primitives  peuvent  être  grou[)(V»s  dans 
un  ordre  linéaire,  elles  sont  chacune  tangentes  à  Tenveloppo  sui- 
vant une  ligne  appelée  en  Géométrie  caractrristû/itc,  et  (|ui  est 
la  limite  de  l'intersection  de  chaque  surface  avec  la  surface  infini- 
ment voisine.  L'enveloppe  est  le  lieu  des  caractéristiques.  Il  ré- 
sulte de  là  que  tout  système  dans  un  état  chimique  déterminé*  peut 
suhir  des  changements  physiques  sans  que  sa  composition  chi- 
mique varie,  et  alors  même  qu'aucune  résistance  intérieure  ne 
s'o|)pose  à  sa  transformation  ;  il  suftit  pour  cela  que  ce  système 
suive  l'un  des  cycles  représentés  par  les  caractéristiques,  lignes 
qu'on  peut  appeler,  par  conséquent,  lignes  d'isodissocitttion  ou 
lignes  isochimiques,  afin  de  marquer  leur  propriété  la  plus  sail- 
lante. 

On  sait  que,  au  delà  d'une  certaine  tenq)éralure  ou  point  crili([ue, 
la  dilFérence  qui  existe  entre  deux  états  phvsiques  d'une  même 
suhstance,  et  qui  s'est  atténuée  progressivement  quand  la  tempéra- 
ture s'élève,  finit  par  disparaître  complètement,  en  sorte  que  les 
surfaces  primitives  se  confondent  en  une  seule  surface;  les  surfaces 
primitives  doivent  être  considérées  comme  les  feuillets  qui  se  dé- 
tachent tangentiellement,  le  long  d'une  certaine  isotherme,  de  la 
surface  chimique.  D'un  côté  de  cette  isotherme,  la  surface  repré- 
sentatrice est  unique;  de  Taulre  côté,  elle  se  compose  d'un 
nomhre  infini  de  nappes. 

L'existence  d'un  point  critique  n'a  pas  été  constatée  pour  les 
changements  purement  chimiques,  en  sorte  que  les  portions  con- 
nues des  surfaces  primitives  des  systèmes  chimiques  de  ce  genre 
sont  toujours  distinctes  les  unes  des  autres.  Mais  il  est  possible 
que  les  progrès  de  nos  connaissances  nous  amènent  à  observer  des 
états  critiques  où  toute  diflTérence  disparaisse  entre  le  juélange  et 
le  composé  chimique  défini,  entre  le  mélange  gazeux  d'oxygène  et 
d'hydrogène  et  la  vapeur  d'eau.  Le  phénomène  de  dissociation 
n'aurait  plus  alors  de  signification  pour  ces  états. 

Le  potentiel  thermodynamique  d'un  système  (jui  n'est  pas  à 
l'état  d'équilibre  chimique  est  représenté,  comme  dans  les  cas 
déjà  examinés,  par  l'ordonnée  MMq  du  point  M  représentant  cet 
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ëlat,  ordonnée  rapportée  au  plan  OEo  des  tensions  fixes,  mené  par 
l'origine  {J(g*  3).  Or,  comme  dans  la  transformation  chimique 
spontanée  le  potentiel  diminue  en  vertu  du  principe  de  Clausius 

Fig.  3. 
fi 
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énéralisé,  il  s'ensuit  cpie  les  surfaces  primitives,  dans  la  région  des 
écjuilibres  stables,  sont  nécessairement  situées  au-dessus  de  la  sur- 
face enveloppe;  les  unes  et  les  autres  sont  d'ailleurs  convexes,  en 


Fig.  4. 
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sorl(»  qu'une  coupe  verticale  (pielcon(jue  de  Tensemblc  des  sur- 
faces présenterait  la  (lis|)Osition  indiquée  par  la  Jig,  4»  où  ZZ  est 
Tenveloppe,  et  XX,  ...  les  surfaces  primitives,  chaque  surface 
étant  définie  par  la  valeur  correspondante  du  coefficient  de  disso- 
ciation. 

Quanta  Tétat  d'équilibre  chimique  sous  les  tensions  fixes  con- 


REPRftSKNTATlON  GÉOMÉTRIQUE.  ifu 

sidérées,  il  est  représenta»  par  le  point  li,  on  le  plan  tangent  est 
parallèle  au  plan  des  tensions  fixes. 

Lorsque  le  système  chimique  subit  une   transformation  à  ten- 
sions fixes,  c'est-à-dire   lorsqu'il  se   rapproche  de  Tétat  d'équi- 
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libre  E,  le  cycle  qu'il  suit,  si  les  particules  du  sjslènic  ne  pren- 
nent pas  de  vitesses  sensibles,  est  représenté  par  une  ligne  ME 
tangente  en  E,  comme  il  serait  facile  de  le  voir,  à  la  surface  enve- 
loppe (./^/T*  5)'  Cette  ligne  est  définie  géométriquement  par  cette 
condition,  qu'en  tout  point  le  plan  tangent  à  la  surface  primitive 
qui  ])asse  par  ce  point  ait  une  direction  fixe  parallèle  à  celle  du 
plan  des  tensions  fixes. 

On  sait  qu'il  est  toujours  possible  de  passer,  par  voie  réver- 
sible, d'un  état  hors  d'équilibre  à  l'état  d'équilibre  chimique.  Le 
cycle  suivi  dans  ce  changement  se  compose  évidemment  d'une 
partie  MP,  tracée  sur  la  primitive  passant  par  le  point  M  et  repré- 
sentant un  changement  physique,  et  d'une  partie  PE,  tracée  sur 
l'enveloppe  et  représentant  une  dissociation.  La  direction  parti- 
culière de  ces  cycles,  ainsi  que  la  position  du  point  P  sur  l'isochi- 
mique  de  la  primitive  passant  par  M  sont  d'ailleurs  indétermi- 
nées. 

La  distance  verticale  MN,  du  point  M  au  plan  tangent  repré- 
sente l'énergie  utilisable  due  à  la  transformation  chimique,  ou  la 
chaleur  dégagée  sans  l'intei'vention  d'énergie  étrangère,  conformé- 
ment au  principe  de  M.  Berthelot  (principe  qui  est  exact  dans  tous 
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les  cas,  si  Ton  a  soin  de  tenir  compte  du  système  extérieur  qui 
.    exerce  les  tensions  fixes). 

(>elte  énergie  est  souvent  désignée  sous  le  nom  â^énergie  chi- 
mique; mais,  comme  toute  autre  énergie,  elle  se  traduit  par  un 
dé|)lacement  de  chaleur  et  de  travail  qui  représente  les  énergies 
latentes  (chaleur  de  formation  et  travail  dû  au  changement  de  vo- 
lume); ce  n'est  donc  pas  une  nouvelle  espèce  d'énergie.  Puisque 
la  ligne  ME  est  tangente  en  li  à  Tenveloppe,  il  s'ensuit  que  les 
énergies  latentes,  au  voisinage  de  la  position  d'équilibre,  sont  pro- 
portionnelles aux  énergies  déplacées  dans  la  dissociation. 

On  pourrait  déduire  de  ces  considérations  géométriques  la  for- 
mule (|ui  représente  l'énergie  chimique  et  celle  qui  exprime  la 
dissociation;  mais  cette  recherche  ne  présente  pas  d'intérêt,  car 
elle  n'est  pas  plus  simple  que  les  démonstrations  directes. 

IH.  Parmi  les  différentes  espèces  de  systèmes  chimiques  que 
l'on  peut  considérer,  il  y  a  intérêt  à  examiner  ceux  composés  d'é- 
léments homogènes  dont  la  masse,  la  densité,  la  température  peu- 
vent varier,  mais  dont  la  constitution  chimique  demeure  inva- 
riable, quel  que  soit  l'état  de  dissociation  du  système  (par  exemple 
la  fusion,  lavaporisalioii,  ladissocialion  du  carbonate  dechaux,  etc.). 
Puisque  l'état  d'équilibre  d'un  système  chimique  est  indépendant 
des  masses  de  ses  éléments,  il  s'ensuit  que,  si  l'une  des  tensions 
reste  constante,  tout  changement  dans  le  degré  de  dissociation 
n'entraîne  pas  de  variation  de  la  valeur  de  l'autre  tension  ;  l'équi- 
libre est  indifférent. 

I.a  conséipiencc  géométrique  de  cette  loi  des  tensions  fixes  est 
que,  le  long  de  la  ligne  représentant  la  dissociation  à  tension  fixe, 
le  plan  tangent  reste  invariable;  d'où  il  résulte  que  la  surface  en- 
veloj)pe  est  une  déveioppable  dont  les  génératrices  représentent 
la  transformation  chimique  réversible  ou  dissociation  à  tensions 
fixes  (').  Ces  génératrices  sont  à  la  fois  des  isothermes  et  des  iso- 
bares de  la  surface,  et  le  long  d'une  quelconque  de  ces  lignes  le 
potentiel  reste  constant. 


(•)  On  peut  aus>i  roinaniuer  qu'une  surface  primitive  quelconque  résulte  de 
la  composition  des  surfaces  primitives  limites,  agrandies  ou  réduites  proportion- 
nellement aux  masses  en  présence. 
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Il  est  bon  de  remarquer  qu'entre  deux  primitives  infiniment 
voisines,  une  surface  enveloppe  quelconque  se  confond  avec  une 
développable  dont  les  génératrices  sont  tangentes  aux  cycles  de 
transformation  chimique  sous  tensions  fixes. 

Tout  système  chimique,  même  homogène,  peut  donc  être  con- 
sidéré comme  un  système  à  tensions  fixes,  entre  deux  états  chi- 
miques infiniment  voisins.  Cette  remarque  sert  de  base  à  la  théorie 
des  systèmes  homogènes. 

IV.  Jusqu'ici  je  n'ai  considéré  que  des  systèmes  ne  subissant 
<)e  changement  qu'entre  deux  états  limites.  Mais  ce  n'est  là  qu'un 
cas  particulier,  car  une  substance  ou  un  système  quelconque  pos- 
sède toujours  plus  de  deux  états  limites.  S'il  s'agit  de  composés 
définis  tels  que  Teau,  ou  de  corps  simples,  il  y  a  parmi  les  états 
limites  les  trois  états  physiques;  il  y  a  aussi  certains  états  définis 
de  condensation  ou  états  allotropiques.  Les  réactions  chimiques 
peuvent  également  se  faire  dans  plus  de  deux  directions;  le  sys- 
tème provenant  de  la  dissociation  du  carbonate  de  chaux  peut 
avoir  pour  état  limite  le  sel,  le  système  base  et  acide  et  le  système 
base,  oxygène  et  oxyde  de  carbone,  etc. 

Si  Ton  ne  considère  que  des  systèmes  ternaires,  c'est-à-dire  ne 
comportant  de  changements  que  vers  trois  états  limites,  par 
exemple  l'eau,  la  glace  et  la  vapeur,  un  état  quelconque  de  ces 
sjslèmes  formé  des  trois  états  pourra  encore  être  représenté  par 
une  surface  thermodynamique,  mais  l'ensemble  de  ces  surfaces  ne 
pourra  plus  être  distribué  en  série  linéaire  ;  il  y  aura  encore  une 
surface  enveloppe,  mais  elle  ne  touchera  chaque  primitive  qu'en 
^n  point.  Par  contre,  elle  touchera  suivant  des  lignes,  les  enve- 
^^ppes  particulières  répondant  aux  diflTérenles  transformations  bi- 
'^aires  dont  le  système  est  susceptible. 

Si  le  système  est  à  tensions  fixes,  et  c'est  le  cas  du  s)'stème  eau, 

8»^cc,  vapeur,  la  surface  enveloppe  générale  sera  un  plan  qui  tou- 

^Hcra  les    développables   eau-glace,    glace-vapeur,   eau-vapeur, 

•^U.îvaiit  trois  droites  constituant  un  triangle.  Ce  plan  représente 

'^^  états  d'éqailibre  chimique  du  système  composé  d'eau,  de  glace 

^  nru'on  appelle  le  point  triple,  le  point  où 

>a  vaporisation  et  la  fusion.  La 
•'^ces  montre  qu'il  ne  sau- 


264  MOURET. 

rail  exister  qu'un  seul  plan  triplement  tangent  et,  parconséquentr 
il  n'j  a  qu'un  seul  point  triple. 

On  peut  encore  présenter  ce  résultat  sous  une  autre  forme. 
Supposons  que  les  états  limites  A.  et  B  d'un  système  à  tensions 
fixes  fassent  respectivement  équilibre  à  un  autre  état  limite  C, 
sous  les  fonctions/?  et  t.  Les  changements  physiques  dont  ces  trois 
états  sont  susceptibles  seront  représentés  par  trois  surfaces  con- 
vexes. Mais,  puisque  les  systèmes  A  et  B  sont  en  équilibre  avec  le 
système  C,  le  plan  {t^p)  langent  à  la  surface  C  sera  tangent  aux 
surfaces  A  et  H,  les  points  de  contact  représentant  les  états  d'c- 
quilibre.  Ce  plan  tangent  commun  à  A  et  C,  à  B  et  C,  sera  évi- 
demment un  plan  tangent  à  A  et  B,  c'est-à-dire  que  les  deux  élals 
limites  A  et  B  qui  font  équilibre  à  un  troisième  se  font  aussi 
équilibre  entre  eux.  C'est  la  loi  du  point  triple. 

V.  Soit  un  système  toujours  maintenu  à  l'état  de  repos  ou  d'é- 
quilibre chimique  sous  des  tensions  fixes.  Son  potentiel  passe  par 
une  valeur  minimum  qui  répond  au  cas  où  le  système  se  trouve 
en  ('(juilibrc  de  pression  et  de  température  avec  l'extérieur,  et 
celte  valeur  minimum  a  pour  expression 

TTo  =  u  —  st  -{■  pv^ 

où  Uj  s,  i',  t^  p  se  rapportent  au  système  à  l'état  final  d'équilibre. 

On  retombe  donc,  au  signe  près,  sur  la  fonction  caractéristique 
H'  de  M.  Massieu  (*). 

H  est  peut-être  utile  de  remarquer  que,  malgré  cette  ressem- 
blance de  forme,  la  valeur  minimum  du  potentiel  et  la  fonction 
H'  sont  deux  fondions  bien  différentes;  dans  l'expression  du  po- 
tentiel les  quantités  p  et  t  sont  des  paramètres;  elles  sont  des  va- 
riables dans  Texpr^^ssion  II'. 

Sans  examiner  ici  la  signification  concrète  qu'il  convient  d'atta- 
cher à  la  fonction  H',  présentée  par  M.  Massieu  comme  une 
simple  expression  algébrique,  je  veux  seulement  faire  voir,  avec 
le  professeur  Gibbs,  comment  cette  quantité  peut  se  prêter  à  un 


(  '  )  Mémoire  sur  les  fonctions  caractéristiques  des  divers  fluides  et  sur  la 
théorie  des  vapeurs ,  p.  2G;  1873. 
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nouveau  mode  de  représentation  qui  offre  quelque  avantage  en 
Chimie. 

On  peut  en  effet  rapporter  la  surface  thermodynamique,  non 
aux  coordonnées  //,  s  et  i',  mais  aux  coordonnées  II',  t  dp. 

Puisque  le  système  est  supposé  à  Tétat  de  repos  ou  d'équilibre 
chimique,  on  a  la  relation 

dll'  =  sdt--vdpy 

qui  s*obtient  en  prenant  la  différentielle  totale  de  la  fonction  H', 
et  retranchant  les  termes  du  —  tcis-hpdv  dont  la  somme  est 
nulle. 
On  tire  de  la  relation  précédente 

v  =  —  -^(/îconsl.), 

dU' 

5=       —7- (/ const.). 
at 

Il  résulte  de  là  que  le  plan  langent  à  cette  surface  thermodyna- 
o^ique  II'  représente,  par  sa  direction,  le  volume  et  Tentropie  du 
système. 

Si  Ton  remarque  que  la  fonction  H'  d'un  milieu  à  tensions  iixes 
^si  constante,  on  voit  qu'un  tel  milieu  se  trouve  représenté  par 
i*n  point  qu'on  peut  supposer  sur  le  plan  tOp, 

Il  y  a  donc,  entre  la  surface  II'  et  la  surface  w,  la  relation  géo- 
ïriOlrique  étudiée  par  Chasles,  consistant  en  ce  que  chaque  point 
d'une  figure  représente  un  plan  de  l'autre  figure,  et  inversement. 
Soit  donc  M  un  point  représentant  dans  la  /i*f,  6  (coupe  ver- 
ticale passant  par  le  point  Eo  représentant  le  milieu)  un  état  quel- 
conque du  système. 

L'énergie  intérieure  u  du  système  est  égale  à 

-^J^is  H'  est  représenté  par  la  longueur  MMo. 

La  quantité  (st  —  ip)  est  représentée,  d'autre  part,  par  la  lon- 
^'*eur  Mo//i  prise  avec  un  signe  contraire. 

ÏDonc  l'énergie  intérieure  w,  prise  avec  le  signe  — ,  est  repré- 
^^tilée  par  la  longueur  mM,  c'est-à-dire  que  l'énergie  intérieure 
*^^^gmente  quand  cette  longueur  diminue. 
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Le  potentiel  se  représente  aussi  d'une  manière  simple.  Sa  valeur 
en  M  par  rapport  au  milieu  (to^po)  a  pour  expression 


ou 

ou  encore 


7c  =  —  M/n  -f-  Eoe, 
—  t:  =  NEo. 


Mais  le  potentiel,  représenté  par  la  longueur  NE,  mise  en  signe 
contraire  (*),  est  une  quantité  qui  diminue  quand  le   point  M 

Fig.  6. 


se  rapproche  de  la  position  d'équilibre.  II  faut  évidemment,  pour 
que  cette  condition  soit  satisfaite,  que  la  surface  soit  convexe  vers 
le  bas. 

L'énergie  utilisable  en  M  se  trouve  représentée  par  la  longueur 
NE. 

Lorsqu'il  s'agit  d'appliquer  ces  surfaces  H'  à  la  représentation 
des  changements  chimiques,  la  théorie  exposée  plus  haut  au  sujet 
des  surfaces  primitives  et  enveloppes  ne  subit  aucune  modification. 

La  transformation  chimique  à  tensions  fixes  est  alors  représentée 
par  une  ordonnée,  dont  les  difl'érentes  grandeurs  représentent  les 
valeurs  du  potentiel  pris  avec  le  signe  —  ;  mais,  puisque  le  poten- 


(•)  On  se  représentera  plus  facilement  ces  variations  d'énergie  et  de  polcntieU 
en  admettant  que  les  quantités  soient  mesurées  sur  la  figure  de  haut  en  bas, 
depuis  rinfini  jusqu'au  point  M  pour  l'énergie,  jusqu'au  point  N  pour  le  potentiel. 
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licl  diininiie  clans  la  transformation,  il  faut  que  les  ordonnées  aug- 
mentent; d'où  celte  conclusion  que  les  surfaces  primitives,  puis- 
qu'elles sont  convexes  vers  le  bas,  se  trouvent  toujours  situées  en 
dessous  de  la  surface  enveloppe,  et  ont  par  suite  une  moindre 
courbure. 

Ainsi,  dans  la  //^.  7,  XX  représente  la  surface  enveloppe,  ZZ  une 
primitive  passant  par  le  point  P  de  Tenveloppe,  ME  Ténergie 
utilisable  du  système  à  Tétai  M,  liors  d'équilibre  rliimique. 


ir 


z 


o 


Kig.  7 


\ 


m 


t,P 


Grâce  à  ce  mode  de  représentation,  les  variations  cbimiques  du 
potentiel  et  de  Téncrgie  utilisable  se  traduisent  avec  la  dernière 
simplicité. 

Lorsque  le  système  considéré  est  un  système  à  tensions  fixes,  la 
surface  enveloppe  se  réduit  à  une  courbe  dont  cbaque  point 
représente  la  transformation  chimique  réversible  (fusion,  vapori- 
sation, dissociation).  Cette  courbe  est  la  commune  intersection  de 
toutes  les  surfaces  primitives. 

Si  le  système  à  tensions  fixes  est  susceptible  de  changements 
entre  trois  états  limites,  les  trois  intersections  communes  des  pri- 
mitives binaires  se  coupent  en  un  point  unique  qui  est  le  point 
triple,  point  commun  à  toutes  les  surfaces  primitives. 

On  saisit  bien  là  la  simplicité  du  mode  de  représentation  em- 
prunté à  la  fonction  H' 5  cette  simplicité  provient  de  ce  que  Ton 
peut,  dans  les  cas  considérés,  faire  abstraction  des  variations  de 
volume  et  d'entropie.  Si  Ton  tient  à  compléter  la  représentation, 
il  faut  définir  la  direction  d'un  plan  passant  par  le  point  qui 
représente  les  états  d'équilibre  indifférent. 

J'ai  tenu  à  exposer  d'une  manière  aussi  concise  que  possible  les 
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propriétés  de  la  surlace  thennodjnamiqiie;  mais  ce  que  j'ai  exposé 
suftit  pour  faire  comprendre  comment,  dans  des  recherches  théo- 
riques, le  mode  de  représentation  permet  de  soulager  le  raisonne- 
ment et  la  mémoire,  en  fixant  par  des  figures  les  stades  intermé- 
diaires des  déductions. 

Au  point  de  vue  pratique,  Tavantage  n^est  pas  moins  grand.  La 
surface  thermodynamique  permet  de  représenter  d\ine  manière 
complète  et  précise  les  résultats  des  expériences  relatives  aux 
données  numériques  qui  caractérisent  chaque  substance,  résultat 
qu'il  est  difficile  d'atteindre  avec  des  Tables  ordinaires  ou  des  for- 
mules. Entre  les  longues  recherches  qui  nécessitent  le  choix  d'une 
formule  empirique  suffisamment  précise  et  le  tracé  d'une  surface, 
l'avantage  reste  encore,  je  crois,  à  la  surface. 


DESGBIFTION  DU  MANOMÈTRE  A  AIR  LIRRE  DE  300  MÈTRES 

ÈTARU  A  LA  TOUR  EIFFEL  ; 

Par    m.    L.    CAILLETET. 

On  sait  que  la  mesure  des  pressions  des  gaz  ou  des  liquides  ne 
peut  être  pratiquement  obtenue,  d'une  façon  précise  et  avec  une 
approximation  constante,  qu^à  Taide  de  manomètres  à  air  libre; 
c'est  pour  cette  raison  que,  dans  des  expériences  antérieures, 
j'avais  installé,  d'abord  sur  le  flanc  d'un  coteau,  puis,  plus  tard, 
dans  le  puits  artésien  de  la  Butte-aux-Cailles,  un  manomètre  à 
air  libre  de  grande  dimension.  Cette  disposition  a  été  reproduite 
deimis  par  divers  physiciens;  mais  les  difficultés  de  manœuvre  et 
d'observation  d'un  instrument  installé  dans  ces  conditions  en  li- 
mitent l'emploi  et  laissent  subsister  des  incertitudes  sur  la  préci- 
sion des  résultats. 

La  construction  de  la  tour  Eiffel  offrait  des  conditions  excep- 
tionnellement avantageuses  pour  l'installation  d'un  manomètre  à 
air  libre  de  3oo"',  dont  les  organes,  liés  d'une  façon  invariable  à 
la  tour  elle-même,  fussent  rendus  accessibles  à  l'observateur  sur 
toute  son  étendue. 

La  pression  di;  4^)o  atmosphères,  que  mesure  un  pareil  mano- 
mètre, ne  pouvant  être  maintenue  dans  un  tube  de  verre,  on  a  dû 
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recourir  à  un  tube  d*acier  doux,  de  4""?  5  de  diamètre  intérieur, 
relié  par  sa  base  à  un  récipient  de  mercure.  En  comprimant  à 
l'aide  d'une  pompe,  d'après  le  dispositif  bien  connu,  de  Teau  sur 
le  mercure,  on  peut  Télever  graduellement  jusqu'au  sommet  de  la 
tour. 

L'opacité  du  tube  d'acier  s'opposant  à  la  lecture  directe  du  ni- 
veau du  mercure,  on  a  disposé  de  3"  en  3",  sur  le  trajet  de  ce 
tube,  des  robinets  à  vis  conique,  dont  chacun  communique  avec 
un  tube  de  verre  vertical,  d'un  peu  plus  de  3°*  de  hauteur. 

Lorsqu'on  ouvre  un  de  ces  robinets,  on  met  l'intérieur  du  tube 
d'acier  en  communication  avec  le  tube  de  verre  dans  lequel  peut 
alors  pénétrer  le  mercure.  La  position  du  niveau  est  donnée  par 
une  échelle  graduée  placée  derrière  ce  tube.  On  a  adopté  pour  la 
confection  de  ces  échelles  le  bois  verni,  de  préférence  aux  mé- 
taux. On  sait,  en  effet,  que  le  bois  n'éprouve  que  des  variations 
iasignifiantes  dans  le  sens  de  ses  fibres,  même  sous  des  influences 
atmosphériques  très  difl'érentes.  Afin  d'assurer  la  stabilité  de  ces 
règles  graduées,  on  les  a  fixées  solidement,  dans  une  position  bien 
verticale,  contre  des  supports  de  bois,  boulonnés  eux-mêmes  sur 
les  pièces  métalliques  de  la  tour. 

Pour  réaliser,  à  un  moment  donné,  une  pression  déterminée, 
il  suffit  d'ouvrir  le  robinet  qui  porte  la  division  correspondant  à 
la  pression.  On  fait  agir  la  pompe  hydraulique,  et,  quand  le 
mercure  arrive  au  robinet,  il  s'élève  en  même  temps  dans  le  tube 
de  verre  et  dans  le  tube  d'acier. 

On  l'amène  alors  exactement  à  la  division  voulue  en  agissant 
très  lentement  sur  la  pompe  hydraulique;  si,  en  opérant  ainsi,  on 
a  dépassé  le  niveau  cherché,  on  laisse   échapper   une  certaine 
quantité  d'eau  par  un  robinet  de  décharge  placé  dans  le  voisinage 
de  la  pompe.   Le  liquide  qui  s'échappe  pénètre  dans  un  tube  de 
verre  gradué,  placé  verticalement,  et  son  élévation  indique  l'abais- 
sement correspondant  de  la  colonne  de  mercure.  Cette  manœuvre, 
qui  se  fait  dans  le  laboratoire  installé  à  la  base  de  l'appareil,  est 
rendue  très  simple  au  moyen  d'un  téléphone,  que  l'observateur 
emporte  avec  lui  et  qui,  à  chaque  robinet,  peut  être  mis  en  relation 
avec  le  poste  inférieur. 

Auprès  de  la  pompe  hydraulique,  se  trouve  un  manomètre  mé- 
tallique, de  grande  dimension,  communiquant    avec  le   liquide 
y.  de  Phyê.,  a*  série,  t.  X.  (Juin  1891.)  19 
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comprimé.  Ce  manomètre  porte  une  première  graduation  ec 
atmosphères;  une  seconde  graduation  correspond  aux  numéros 
d'ordre  des  divers  robinets  :  on  sait  ainsi  immédiatement  et  pai 
avance  dans  quel  tube  de  verre  devra  s'élever  le  mercure  sou< 
une  pression  donnée,  ce  qui  permet  de  trouver  sans  hésitation  le 
robinet  à  ouvrir. 

Si,  pour  une  cause  quelconque,  le  mercure  vient  à  dépasser  le 
sommet  de  l'un  de  ces  tubes  de  verre,  il  se  déversera  dans  un  tube 
de  retour  en  fer  destiné  à  le  ramener  au  pied  de  l'appareil. 

La  direction  inclinée  des  piliers  de  la  tour  ne  permettait  pas 
rinstaliation  du  tube  d'acier  dans  une  direction  toujours  verticale. 
De  la  base  de  la  tour  à  la  première  plate-forme,  c'est-à-dire  jus- 
qu'à une  hauteur  de  60™  environ,  ce  tube  est  fixé  contre  le  plan 
incliné  d'un  des  rails  de  l'ascenseur;  un  escalier  en  fer  le  suit 
dans  toute  sa  longueur. 

Entre  la  première  et  la  deuxième  plate-forme,  c'est-à-dire  sur 
une  hauteur  à  peu  près  égaie  à  la  précédente,  l'appareil  manomé- 
trique  est  installé  contre  l'escalier  hélicoïdal.  Celui-ci  se  divisant 
en  plusieurs  tronçons  verticaux,  non  superposés  à  cause  de  l'obli- 
quité du  pilier,  il  en  est  de  même  du  tube  manométriquc  qui 
s'incline  pour  passer  d'un  de  ces  escaliers  à  Tautre,  en  conservant 
une  pente  assez  grande  pour  assurer  la  descente  du  mercure  au 
retour. 

Enfin,  de  la  deuxième  plate-forme  au  sommet,  le  tube  est  dis- 
posé «le  la  même  manière  contre  les  escaliers  verticaux  en  hé- 
lice. 

L'observation  facile  est  donc  assurée,  comme  on  le  voit,  de  la 
base  au  somni#*t.  Les  échelles  graduées  qui  accompagnent  chaque 
tube  de  verre  n'étant  pas  superposées  verticalement,  on  a  opéré 
de  la  manière  suivante  pour  raccorder  leurs  graduations  : 

On  a  fixé  d'abord,  sur  lo  trajet  du  tube  manométriquc,  un  cer- 
tain nombre  de  points  de  repère.  A  l'aide  d'un  niveau  à  lunette 
cmplové  dans  les  nivellements  géodésiques,  on  a  relevé  leur  alti- 
tude au-dessus  d'un  trait  fixe  gravé  à  la  base  du  récipient  de  mer- 
cure. Pour  le  raccordement  de  deux  règles  graduées  consécutives, 
ou  s'est  servi  de  deux  vases  communicants  remplis  d'eau  et 
réunis  par  un  tube  en  caoutchouc.  I-es  deux  niveaux  étant  dans 
un  même  plan   horizontal,   c'est  dans  ce  plan  amené  à  coïncider 
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avec  le  sommel  de  Tune  des  échelles  que  Ton  a  fixé  la  base  de 
l'échelle  suivante. 

Comme  la  précision  des  mesures  fournies  par  Tappareil  dépend 
en  grande  partie  de  Texactitude  de  ce  nivellement,  on  a  contrôlé 
l'opération  précédente  à  l'aide  d'une  règle  d'acier  s'appuyant  sur 
la  base  et  le  sommet  de  deux  échelles  consécutives.  Un  niveau 
à  bulle  d'air  constatait  la  parfaite  horizontalité  de  la  ligne  de  rac- 
cordement; d'ailleurs,  les  points  de  repère  dont  on  a  parlé  plus 
haut  ont  servi  eux-mêmes  successivement  de  contrôle,  à  mesure 
qu'on  s'élevait  dans  l'installation  des  échelles.  Enfin,  pour  éli- 
miner toute  incertitude,  une  dernière  vérification  de  cette  gra- 
duation sera  faite  prochainement  par  un  procédé  trigonomé- 
Irique. 

Le  calcul  de  la  valeur  exacte  de  la  pression,  d'après  la  mesure 
de  la  colonne  de  mercure  soulevée,  nécessite,  pour  chaque  expé- 
rience, un  certain  nombre  de  corrections  qui  dépendent  de  la 
connaissance  de  plusieurs  éléments. 

La  température  modifie  la  densité  du  mercure  et  fait  varier  la 
liauteur  de  la  tour  et,  par  conséquent,  du  tube  manométrique.  Un 
calcul  simple  montre  qu'un  écart  de  température  de  3o®  ne  fait 
guère  varier  cette  hauteur  que  de  i  décimètre,  soit  j^  de  sa  va- 
leur. La  correction  due  à  la  densité  variable  du  mercure  est  plus 
importante  :  elle  serait  d'environ  ^  pour  le  même  écart  de  3o**. 

La  mesure  de  la  température  moyenne  nécessaire  à  cette  double 
correction  est  obtenue  par  la  variation  de  la  résistance  électrique 
qu'elle  communique  au  fil  téléphonique  qui  suit  la  colonne  mer- 
curielle  sur  tout  son  parcours.  Des  thermomètres  enregistreurs, 
installés  à  chaque  plate-forme,  donnent  d'ailleurs  pour  chaque  ex- 
périence une  indication  souvent  suffisante. 

Les  autres  principaux  éléments  qui  interviennent  dans  les  cor- 
rections sont  :  la  compressibilité  du  mercure,  la  diminution  de  la 
pression  atmosphérique  à  mesure  que  la  colonne  s'élève  dans  le 
tube  manométrique,  la  variation  du  niveau  du  mercure  dans  le 
réservoir  inférieur,  etc. 

Le  laboratoire  qui  contient  tous  les  accessoires  du  manomètre 
est  installé  dans  le  pilier  ouest  de  la  tour,  où  des  recherches  sur 
la  tension  des  vapeurs  et  la  compressibilité  des  gaz  sont  actuelle- 
ment en  voie  d'exécution. 
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M.  Eiffel,  en  se  chargeant  de  toutes  les  dépenses  et  en  mettant 
a  ma  disposition  le  personnel  nécessaire  à  la  construction,  a  tenu 
à  montrer  une  fois  de  plus  Tintérét  dévoué  qu'il  porte  à  la  Science. 


KÉTHODE  D'nrSGBIFTION  OPTiaUE  POUR  DÉTERMINER  L'ACGÉLÉRATIOV 

DE  LA  PE8AITEÏÏR; 

Par  m.  Alphonse  BERGET. 

1.  Toutes  les  déterminations,  soit  absolues,  soit  relatives,  de  la 
constante  g^  accélération  de  la  pesanteur,  faites  au  moyen  du  pen- 
dule, ont  employé,  depuis  Borda,  la  méthode  d'observation  dite 
des  coïncidences,  imaginée,  comme  Ton  sait,  non  par  Borda,  mais 
par  un  savant  français  du  siècle  dernier,  de  Mairan. 

Cette  méthode,  très  élégante,  n'est  pas  directe  :  elle  n'est  pas 
exempte  d'une  erreur  relative  assez  considérable.  Aussi  M.  Lipp- 
mann  a-t-il  proposé,  avec  raison,  de  la  remplacer  par  la  méthode 
stroboscopique,  comparant  directement  les  oscillations  de  deux 
pendules,  comme  on  le  fait,  en  Acoustique,  quand  il  s'agit  de 
comparer  les  vibrations  de  deux  diapasons.  La  méthode  strobosco- 
pique donne  une  précision  bien  supérieure  à  celle  des  coïnci- 
dences; mais  elle  comporte,  elle  aussi,  une  erreur  inévitable  :  c'est 
l'erreur  personnelle. 

Dans  la  méthode  que  je  vais  exposer,  je  me  suis  proposé  de  di- 
minuer cette  cause  d'erreur,  sinon  de  la  supprimer  complètement, 
en  enregistrant  graphiquement,  d'une  manière  continue,  toutes 
les  oscillations  du  pendule  pendant  une  durée  considérable. 

On  sait  que,  dans  certaines  conditions,  moyennant  l'observation 
de  certaines  précautions,  un  pendule  peut  osciller  pendant  très 
longtemps.  La  Condamine  avait  un  pendule  dont  la  durée  d'oscil- 
lation observable  nettement  était  de  vingt-sept  heures.  J'ai  in- 
stallé, au  laboratoire  de  M.  Lippmann,  un  pendule  formé  d'une 
sphère  de  plomb  pesant  19^^,800,  suspendue  à  un  fil  de  2™,  4o  de 
longueur;  ce  pendule,  dont  le  mouvement  était  amorti  par  l'air,  a 
oscillé  pendant  soixante-douze  heures,  et,  au  bout  de  ce  temps,  les 
oscillations  étaient  susceptibles  d'être  nettement,  non  seulement 
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observées,  mais  encore  enregislrées.  II  esl  donc  possible  de  ré- 
partir sur  un  très  long  intervalle  de  temps  l'observation  du  nombre 
(les  oscillations  du  pendule.  De  la  sorte,  au  lieu  de  cherchera  ré- 
duire Terreur  probable  par  des  méthodes  de  calcul,  on  la  réduit 
physiquement  par  la  nature  même  de  la  méthode  employée,  ce  qui 
me  semble  préférable. 

â.  La  portion  relative  à  la  mesure  du  temps  est  essentielle  dans 
toute  mesure  de  la  gravité  par  le  pendule.  Les  horloges  astrono- 
miques sont,  certainement,  des  instruments  parfaits.  Quand  on 
fait  des  observations  à  Paris  ou  dans  des  villes  possédant  des  ob- 
servatoires astronomiques,  on  peut  avoir  ainsi  Theure  avec  une 
grande  eitactitude;  mais,  dans  une  expérience  faite  dans  un  lieu 
quelconque,  le  transport  et  le  réglage  d'une  horloge  astronomique 
sont  choses  délicates. 

L'emploi  d'un  pendule  oscillant  très  longtemps  permet  de  se 
passer  de  l'horloge  de  comparaison  ;  voici  de  quelle  manière  : 

Par  défînition,  on  appelle  yowr  sidéral  l'intervalle  de  temps  qui 
s'écoule  entre  deux  passages  consécutifs  d'un  même  astre  au  mé- 
ridien du  lieu  où  l'on  opère.  Si  l'on  a  à  sa  disposition  un  instru- 
ment des  passages,  on  a  donc  un  véritable  c'/a/on  de  temps,  repré- 
sentant une  durée  de  vingt-quatre  heures,  il  suffira  donc  de  compter 
les  oscillations  du  pendule  entre  deux  passages  au  méridien  pour 
avoir,  si  l'on  connaît  la  longueur  du  ])endule,  les  données  de  l'ex- 
périence. Compter  ces  oscillations  par  observation  directe  est  im- 
possible :  il  faut  avoir  recours  à  un  enregistrement. 

3.  L'enregistrement  électrique  n'est  pas  possible  directement  : 
en  effet,  le  pendule  doit  être  libre  dans  ses  oscillations,  et  il  ne  le 
serait  plus  s'il  était  assujetti  à  établir  un  contact  périodique;  il 
serait  de  plus  soumis,  au  moment  de  la  rupture  du  circuit  qu'il 
serait  chargé  de  fermer,  à  des  actions  électrodyuamiqucs  perturba- 
trices. Pour  toutes  ces  causes,  il  faut  rejeter  l'enregistrement  élec- 
trique direct  et  recourir  à  un  enregistrement  optique. 

J'ai  pensé  utiliser  la  grande  sensibilité  des  pellicules  de  celluloïd 
recouvertes  de  gélatinobromure  que  l'on  trouve  dans  le  commerce 
sous  le  nom  de  pellicules  Eastman.  Je  prends  une  de  ces  pelli- 
cules que  j'enroule  sur  le  cylindre  d'un  chronographe  enregistreur 


a74  BERGET. 

et,  lout  Tappareil  estant  dans  l'obscurité,  cette  pellicule  pourra  re- 
cevoir et  enregistrer  l'image  d'un  point  lumineux  et  ses  déplace- 
ments. 

Pour  produire  celle  image,  plusieurs  moyens  peuvent  être  em- 
ployés. 

J'ai  d'abord  muni  le  pendule  d'une  fente  verticale  placée  à  sa 
partie  inférieure.  L'appareil  étant  au  repos,  cette  fente  recevait 
l'image  réelle  d'une  fente  fixe,  éclairée  fortement;  l'appareil  étanl 
en  oscillation,  le  faisceau  ne  passait  qu'à  chaque  position  verticale 
du  pendule  qui  impressionnait  d'un  trait  le  papier  sensible  placé 
sur  le  cylindre  tournant.  Nous  aurons  donc  sur  la  bande  de  papier 
un  trait  pour  chaque  passage  du  pendule  dans  la  verticale. 

Pour  marquer  le  commencement  et  la  fin  de  l'expérience,  on 
démasque,  au  moment  du  passage  au  méridien  de  l'astre  choisi, 
une  portion  de  la  fente  fixe,  émettant  un  rayon  qui  passe  au- 
dessous  de  la  plaque  fendue  portée  par  le  pendule  :  un  signal 
de  commencement  et,  vingt-quatre  heures  après,  un  signal  ter- 
minal. 

Voici  la  disposition  adoptée  :  les  lunettes  méridiennes  ayant  au 
moins  cinq  fils,  il  faut  donc  enregistrer  les  cinq  passages.  Pour 
cela,  la  plaque  qui  démasque  la  portion  supplémentaire  de  la 
fente  est  commandée  par  un  électro-aimant  dont  la  manœuvre 
dépend  d'une  clef  de  Morse  placée  sous  la  main  de  l'observateur 
de  la  lunette  de  passage.  On  aura  donc  cinq  traits  de  passage 
faisant  vernicr  sur  les  traits  d'oscillation  :  le  commencement  et 
la  fin  de  l'expérience  sonl,  par  conséquent,  marqués  d'une  façon 
très  nette,  comme  le  montre  la  Jig.  i,  fac-similé  d'une  des 
épreuves  photographiques  que  j'ai  obtenues. 

On  voit  en  AB  les  traits  qui  correspondent  aux  oscillations  du 
pendule  et  en  i,  2,  3,  4?  5  les  traits  des  passages  méridiens. 

La  seconde  manière  d'enregistrement  est  peut-être  préférable 
au  point  de  vue  absolu,  car  elle  enregistre  non  seulement  le 
nombre  des  oscillations,  mais  encore  leur  amplitude. 

Elle  consiste  à  munir  le  pendule  d'un  organe  optique,  lentille 
ou  miroir  concave,  donnant  une  image  réelle  d'un  point  lumineux 
très  fin.  Cette  image  oscille  en  même  temps  que  le  pendule,  et  si 
le  papier  photographique  sur  lequel  elle  tombe  est  animé  d'un 
mouvement  de  translation  uniforme,  on  aura  une  sinusoïde  dont 
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Tamplitude  sera  en  rapport  constant  avec  celle  des  oscillations  du 
pendule  étudié. 

Lajig.  2  représente  le  résultat  que  j'ai  obtenu  avec  cette  mé- 
thode. Cinq  interruptions,  A,  B,  C,  I),  E,  marquent  les  moments 
des  passages  aux  fils  de  la  lunette  méridienne. 

Fig.  I 

""l  I  II  II  I  I  I  I  1 1 1  I  I  I  1 1 1  1 1 1 1 1' 

12  14  5 

Enfin,  une  troisième  manière  consiste  à  transformer  Ténergie 
Optique  en  inscription  électrique  :  c'est  facile,  soit  à  l'aide  des 
l^ropriétés  du  sélénium,  soit  à  l'aide  d'une  expérience  célèbre  duc 
^  M.  Edmond  Becquerel. 

Fig.  i. 


Deux  lames  d'argent  iodées  sont  plongées  dans  de  l'eau  faiblement 
acidulée  et  reliées  par  un  galvanomètre  résistant;  à  chaque  oscil- 
lation du  pendule,  un  éclair  lumineux  vient  frapper  une  des  lames, 
et  le  galvanomètre  dévie.  Son  aiguille  ferme  alors  le  circuit  d'un 
télégraphe  Morse,  sur  la  bande  de  papier  de  laquelle  s'imprime 
un  point.  Un  second  électro-aimant  imprime  un  second  trait  à 
côté  du  premier  au  moment  d'un  passage  méridien,  pour  marquer 
le  commencement  et  la  fin  de  l'expérience. 

•i.  On  voit,  par  l'exposé  précédent,  que  ces  procédés  d'enregis- 
trement s'appliquent  à  toutes  les  méthodes  de  mesure  de  la  gravité 
dans  lesquelles  le  pendule  est  employé,  soit  sous  la  forme  du  pen- 
dule de  Kater,  soit  sous  celle  du  pendule  de  Borda. 

Je  pense,  néanmoins,  qu'il  y  aurait  lieu  de  reprendre  cette 
dernière.  Eln  effet,  la  méthode  du  pendule  réversible  a  été  poussée 
" —  ^ — *^iie  limites  de  la  précision  par  le  commandant  Defforges. 

^a  a  pour  elle  la  simplicité  plus  grande  :  à 
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Tëpoque  où  elle  a  été  mise  en  œuvre  les  corrcclions  relatives  à  la 
viscosité  de  Tair  n'étaient  pas  employées. 

Je  me  propose  de  la  reprendre  en  faisant  osciller  un  pendule  à 
fil  dans  le  vide,  à  température  constante,  pendant  un  ou  deux 
jours  sidéraux,  et  en  enregistrant  toutes  les  oscillations  pendant 
cet  intervalle  :  Terreur  relative  sur  le  nombre  des  oscillations  sera 
nulle;  quant  à  la  précision  avec  laquelle  t  est  connu,  le  jour  si- 
déral comprend  86400  secondes,  et  s'apprécie  à  o*,  i  :  c'est  donc 
une  précision  de  8~ôôïï. 

Quant  à  la  mesure  de  /,  elle  peut  se  faire  très  précisément 
aussi  :  j'ai  l'intention  d'employer,  comme  Borda,  un  pendule 
de  4"  de  longueur.  Avec  la  perfection  des  instruments  de  mesure 
usités  aujourd'hui,  on  fera  cette  mesure  avec  une  exactitude  con- 
sidérable. 


8ÏÏB  LES  SPECTRES  DE  BAHDES   DU    GABBOHE  DAIS   L'ARG   tLEGTRiaUS; 
RÉPONSE  A  UNE  NOTE  DE  MM.  ILATSER  ET  RÏÏME  ; 

Par  m.  h.  DESLANDRES. 

Le  Journal  de  Physique  a  donné  récemment  l'analyse  d'un 
Mémoire  fort  intéressant  de  MM.  Kayser  et  Runge  Sur  les  spectres 
de  bandes  du  carbone  dans  Varc  électrique,  inséré  dans  les 
Annales  de  iViedemann^  1889.  Or  ce  Mémoire,  dans  la  seconde 
Partie,  est  consacré  à  la  vérification  des  lois  générales  de  distribu- 
tion des  raies  et  des  bandes,  que  j'ai  posées  pour  les  spectres  dl^ 
bandes  {Comptes  rendus  des  séances  de  V Académie  des  Sciences^ 
1886,  1887,  *888),  el  conclut,  sur  plusieurs  points,  à  un  désaccord 
avec  les  observations  des  bandes  du  carbone. 

Mais  MM.  Kayser  et  Runge  ont  énoncé  et  surtout  vérifié  ceâ 
lois  d'une  manière  incorrecte  :  ils  ont  comparé  des  raies  et  des 
bandes  autres  que  celles  visées  par  la  loi,  et  sont  arrivés  ainsi  s 
des  résultats  (Hffcrents.  Je  crois  devoir  présenter  une  courte  recti* 
iication. 

J'énonce  ces  lois  dans  l'ordre  et  dans  les  termes  choisit  p^ 
MM.  Kayser  cl  Runge. 

pKEMitRE  LOI.  —  Chaque  bande  est  Jormie 
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sieurs  séries  identiques ^  de  telle  sorte  que  ron  obtient  les 
nombres  de  vibrations  d'une  série  en  ajoutant  une  constante 
aux  nombres  de  vibrations  d'une  autre  série. 

L'énoncé  esl  exact;  mais  MM.  Kayser  et  Runge  appellent  bande 
ce  qui  est  considéré  par  la  plupart  des  auteurs  et  par  moi-même 
comme  la  réunion  de  plusieurs  bandes  ;  ils  appellent  arête  (Kaute) 
ce  qui  est  pour  moi  une  bande.  Cependant,  dans  un  Mémoire  an- 
térieur d'une  année  à  celui  de  MM.  Kayser  et  Runge  (Annales  de 
Chimie  et  de  Physique,  1888),  j'ai  donné  les  dessins  et  les  lon- 
gueurs d'onde  de  ces  bandes  du  carbone,  ce  qui  me  paraît  exclure 
toute  ambiguïté.  D'ailleurs,  la  désignation  que  j'ai  adoptée  est 
celle  des  Mémoires  classiques  de  MM.  Ângstrom  et  Thalén,  de 
MM.  Liveing  et  Dewar,  cités  dans  le  travail  de  MM.  Kayser  et 
Runge. 

En  réalité,  au  point  de  vue  de  la  loi  en  question,  MM.  Kayser 
et  Runge  ont  comparé  des  séries  de  raies  appartenant  à  des  bandes 
différentes;  d'où  le  désaccord  annoncé.  Mais  leur  Mémoire  fournit 
la  vérification  de  la  loi  telle  qu'elle  doit  être  entendue.  Ils  signa- 
lent en  effet,  que,  à  partir  de  plusieurs  arêtes,  les  raies  forment 
des  doublets  à  intervalles  régulièrement  croissants,  la  distance  des 
deux  raies  composantes  étant  d'ailleurs  très  faible  et  soumise  à  de 
très  légères  variations.  Or  ces  doublets  forment  deux  séries  qui 
sont  identiques,  à  de  très  faibles  différences  près  :  ce  sont  là  les 
séries  indiquées  par  la  loi  ;  et  même,  dans  le  cas  actuel,  leur  re- 
cherche est  particulièrement  aisé'e. 

Deuxième  loi.  —  Dans  une  même  série,  les  intervalles  d'une 
raie  à  là  suii'ante  forment  une  progression  arithmétique,  et 
l'ensemble  des  raies  peut  être  représentée  par  la  formule 
simple 

n  étant  un  nombre  entier,  t^ariant  de  i  e/i  1 ,  a c/i  2,  . ..,  a  et  b 
deux  constantes, 

MM.  Kayser  et  Runge  ont  appliqué  cette  deuxième  loi  avec 
plus  de  succès  que  la  première,  affirment-ils,  aux  trois  arêtes 
(ou  bandes  voisines)  dont  la  moins  réfrangible  et  la  plus  intense 
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en  même  temps  a  pour  longueur  d'onde  388l*l*.  Ils  ont  constaté 
un  accord  très  net  pour  les  soixante-dix  premières  raies  des  séries, 
avec  la  grande  précision  de  leurs  mesures  (à  ol*l*,ooi).  Mais,  pour 
les  raies  suivantes  (et  dans  la  bande  )>388,  ils  assurent  avoir  pu 
pousser  jusqu^à  la  168"  raie,  malgré  la  confusion  due  au  mélange 
de  cinq  séries  différentes),  les  intervalles  décroissent  notablement 
par  rapport  à  la  progression.  Ils  sont  ainsi  conduits  à  représenter 
la  série  de  168  raies  par  une  fonction  entière  du  cinquième  degré 
en  n  à  six  constantes,  ou  plutôt  par  une  expression  de  la  forme 

A 

qui  offre  quatre  constantes  seulement,  mais  est  formée  de  fonctions 
moins  simples. 

J'admets  les  résultats  précédents,  et  je  saisis  Toccasion  de  pré- 
ciser une  fois  de  plus  la  véritable  signification  de  cette  loi.  Je  l'ai 
vérifiée  sur  plus  de  deux  cents  bandes;  et  en  particulier  sur  la 
bande  X388,  dans  les  mêmes  conditions  que  MM.  Kayser  et  Runge. 
Mais  cette  dernière  bande  est  exceptionnelle,  surtout  par  le  grand 
nombre  de  ses  raies;  je  n'en  ai  pas  trouvé  dix  aussi  larges  et  com- 
prenant plus  de  soixante-dix  raies  dans  une  même  série.  Lorsque 
la  bande  est  étroite,  et  c'est  le  cas  très  général,  la  loi  se  vérifie 
très  bien,  que  Ton  exprime  les  raies  en  longueurs  d'onde,  en  in- 
verses de  longueurs  d'onde  ou  inverses  de  carrés  de  longueurs 
d'onde;  mais,  lorsque  la  bande  occupe  une  grande  étendue,  on 
constate,  pour  les  intervalles  d'ordre  élevé,  de  faibles  écarts  sys- 
tématiques par  rapj)ort  à  la  progression  que  forment  les  premiers 
intervalles. 

Ces  exceptions  fournissent  une  indication  utile.  Aussi,  lorsque 
j'ai  résumé  toutes  les  observations  faites  dans  la  formule  suivante 

y  =/(n^pi)  X  m^-h  Bn^-\-  rb(pi)y 

qui  donne  les  séries  de  doublets,  triplets,  etc.,  dont  la  répétition 
forme  les  spectres  de  bandes  (m,  /i,  p  étant  des  nombres  en- 
tiers successifs,  B  une  constante,  y  et  cp  des  fonctions  que  l'on 
peut  supposer  quelconques),  j'ai  ajouté  (Comptes  rendus  des 
séances  de  V Académie  des  Sciences,  1887)  : 
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«  Cette  formule  de  distribution  est  provisoire,  et,  en  particulier, 
f{n^p^)  représente  la  dérivée  par  rapport  à  m^,  pour  m  =  o, 
d^une  fonction  de  m^ri^p^y  probablement  plus  complexe.  » 

En  résumé,  cette  deuxième  loi  est  une  loi  diflTérentielle  ;  elle 
indique  ce  fait  capital  que,  sur  une  faible  étendue  du  spectre,  la 
succession  des  vibrations  harmoniques  des  corps  est  étroitement 
réglée  par  la  série  des  carrés  des  nombres  entiers. 

Troisième  loi.  —  I^s  premières  arêtes  {arête  étant  pris  pour 
bande,  et  bande  pour  groupe  de  bandes),  et  aussi  les  deuxièmes, 
troisièmes,  , . .  arêtes  des  bandes  sont  liées  ensemble,  ainsi  que 
les  raies  issues  d^une  même  arête,  par  la  relation  simple 

<-  =  «  -f-  6/i', 

n  étant  un  nombre  entier,  a  et  b  deux  constantes. 

L'énoncé  n'est  pas  exactement  celui  que  j'ai  donné  dans  les 
Comptes  rendus,  et,  pour  cette  raison  peut  être,  MM.  Kayser  et 
Runge  ont  été  conduits  à  considérer  comme  premières  des  bandes 
qui  sont  en  réalité  secondes  et  troisièmes.  Cette  fois  encore,  ils 
ont  comparé  des  bandes  appartenant  à  des  séries  différentes. 

Ainsi,  dans  le  spectre  des  hydrocarbures,  ils  partent  des  bandes 
par  X563,  X5i6,  X4749  ^^  appliquant  la  loi,  ils  retrouvent  par  le 
calcul  pour  la  bande  correspondante  moins  réfrangible  la  valeur 
X=6i4j83,  qui  diffère  notablement  de  la  valeur  observée  X6i8,7  : 
aussi  la  loi  leur  paraît  seulement  approchée.  Puis,  prolongeant  du 
côté  plus  réfrangible,  ils  obtiennent  par  le  calcul  la  bande  X434y9) 
qu'ils  rapprochent  de  la  bande  observée  X  438, 1 9.  Or  cette  dernière 
bande,  comme  on  sait,  malgré  des  recherches  nombreuses,  n'a  pas 
encore  été  rapportée  à  l'un  des  deux  spectres  de  bandes  du  car- 
bone ;  du  rapprochement  précédent,  malgré  la  grandeur  des  écarts, 
ils  concluent  qu'elle  appartient  au  spectre  des  hydrocarbures. 

En  réalité,  leur  point  de  départ  est  incorrect;  car,  si  X563  et 
a5i6  sont  des  bandes  premières,  X474  est  une  bande  seconde. 
Lorsque  les  bandes  sont  exactement  rattachées  à  leurs  séries  res- 
pectives, ainsi  que  dans  le  Tableau  ci-dessous,  le  calcul  donne 
exactement  les  bandes  observées  X618  et  X438. 
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Spectre  des  hydrocarbures  en  nombre  de  vibrations  (N). 

Série  I.  Série  II.  Série  III.  Série  IV.  Série  V. 

N.        Inlervalles.       N.  l.  N.  I.  N.  I.  N.  I. 


i67,9r 
166,61*       .  182,91 

13,17 


li^ 


163,39*       .  ^,     180,19         "'7  ,  2i3,f5     7- 

193,60  211,09  '         aa8,ii  ' 

Les  nombres  de  vibrations  sont  ceux  déterminés  avec  une  grande 
exactitude  par  MM.  Kajser  et  Runge;  pour  les  bandes  non  dé- 
terminées dans  leur  travail  et  marquées  d'un  astérisque,  j'ai 
adopté,  comme  eux,  les  valeurs  de  MM.  Angstrom  et  Thalén,  ra- 
menées à  la  valeur  de  la  raie  D2  du  sodium  adoptée  dans  leur  tra- 
vail, soit  1)2=  589,608. 

Les  bandes  forment  cinq  séries  dont  les  intervalles,  comme  on 
voit,  sont  en  progression  arithmétique;  de  plus,  fait  important, 
ces  séries  sont  superposables.  Aussi  a-t-on  placé  les  bandes  dans 
les  séries  verticales,  de  manière  que  les  intervalles  égaux  des  séries 
soient  sur  la  même  ligne  horizontale.  Aux  points  des  séries  où 
manque  une  bande,  Tintervalle  est  égal  à  la  somme  des  intervalles 
correspondants  des  autres  séries.  Les  bandes  X563,  â5i6,  7^474? 
Â(3i8,  A 438  sont  représentées  en  nombres  de  vibrations  par 
Ni 77, 48,  Ni 98, 60,  N '2 11,09,  Ni 61,  09,  N 228, 21.  L'accord  est 
complet  entre  le  calcul  et  l'observation. 

Mais  les  coïncidences  indiquées  par  ce  Tableau  permettent  de 
conclure  avec  certitude  que  la  bande  X438  et  aussi  les  deux 
bandes  plus  réfrangibles  dont  Torigine  est  encore  douteuse  appar- 
tiennent bien  au  spectre  des  hydrocarbures.  Car  on  peut,  en  partant 
de  sept  bandes  de  ce  spectre,  obtenir,  par  le  calcul,  les  dix  autres 
bandes  qui  lui  sont  attribuées  sans  contestation,  puis,  en  prolon- 
geant du  coté  le  plus  réfrangible,  retrouver  les  trois  bandes  sup- 
plémentaires en  question.  En  prolongeant  encore,  on  peut  prévoir 
la  place  de  bandes  encore  plus  réfrangibles,  mais  qui,  d'après  toutes 
les  analogies,  seraient  très  faibles. 

Cette  application  de  la  loi  constitue  donc  une  méthode  générale 
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pour  rechercher  Torigine  des  bandes  faibles,  c|in  sont  noyées 
dans  un  mélange  de  spectres  diflTércnts. 

En  résumé,  je  crois  avoir  montré  nettement  que  le  désaccord  si- 
gnalé par  MM.  KayseretRunge  tient  simplement  à  un  malentendu. 

D*ailleurs,  les  lois  en  question  ont  été  confirmées  récemment 
par  M.  Ames,  attaché  au  laboratoire  du  professeur  Rowland,  qui 
a  soumis  à  une  vérification  rigoureuse  {Philosopliical Magazine, 
1890),  avec  un  appareil  à  réseau  de  très  grande  dispersion,  les 
diverses  lois  de  distribution  des  raies  successivement  présentées 
par  MM.  Lecoq  de  Boisbaudran,  Mascart,  Livcing  et  Dewar, 
Ilartley,  Cornu,  Balmer,  Deslandrcs,  pour  les  spectres  de  lignes 
et  de  bandes. 

G.  GUGLIELMO.  —  Mezzo  simplice  percoslruire  un  baromctro  a  mercurio  esallo 
et  facilmente  trasportabile  (Moyen  simple  pour  construire  un  baromètre  exact 
et  facilement  transportable);  Atti  delta  reale  Accad.  dei  Linceiy  août  1890, 
t.  VI,  p.  ij5. 

Pour  construire,  facilement  et  rapidement,  un  baromètre  dont 
la  chambre  présente  un  vide  aussi  parfait  que  possible.  Fauteur 
propose  de  faire  usage  d'un  tube  dont  la  partie  supérieure,  fermée, 
soit  munie,  à  quelque  distance  de  Textrémité,  d'un  robinet  en 
verre  ordinaire,  ou  mieux  d'un  robinet  de  Gimingham.  Le  robinet 
étant  tourné  de  façon  à  faire  communiquer  la  partie  supérieure 
avec  le  reste  du  tube,  on  fait,  avec  ce  dernier,  l'expérience  de 
Torricelli.  Bien  qu'on  emploie  du  mercure  sec  et  môme  un  peu 
chaud,  on  ne  peut  éviter  que  des  traces  d'air  et  de  vapeur  d'eau  ne 
se  trouvent  dans  la  chambre  barométrique.  En  inclinant  le  tube 
de  façon  que  le  mercure  atteigne  et  dépasse  le  robinet,  on  relègue 
ces  gaz  dans  le  compartiment  supérieur  du  tube,  où  ils  restent 
emprisonnés  si  l'on  ferme  le  robinet  avant  de  relever  le  tube.  Cette 
opération  ressemble  toutefois  à  celle  par  laquelle  on  effectue  l'ex- 
pulsion des  gaz  dans  la  pompe  à  mercure.  Au  bout  de  quelque 
temps  un  peu  d'air  et  de  vapeur  d'eau  se  détachent  des  parois  et 
viennent  dans  la  chambre.  On  recommence  alors  l'opération  d'ex- 
pulsion et  l'on  finit  par  avoir  un  baromètre  dont  la  chambre  pré- 
sente un  vide  plus  parfait  que  celui  des  meilleurs  baromètres  où  a 
été  effectuée  l'opération  longue  et  difficile  de  l'ébullition  du  mer- 
cure. J.  PlOWCHON. 
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Carlo  dsl  LUNGO.  —  Sopra  la  pressione  ed  il  volume  spécifiée  dei  Tapori  sa- 
turi  (Sur  la  pression  et  le  Tolume  spécifique  des  vapeurs  saturées ):  Atti délia 
reale  Accad,  dei  Linceiy  4*  série,  t.  VII,  p.  i^i;  i»  février  1891. 

A  Taide  du  même  calcul  approché  qui  conduit  à  reprësenler  la 
relation  entre  la  force  élastique  d^une  vapeur  saturée  et  la  tempé- 
rature par  la  formule 

(1)  log/>  =  X--^-6logT(«K 

fauteur  montre  qu'on  peut  essayer  de  représenter  la  relation  entre 
le  volume  spécifique  de  cette  même  vapeur  et  la  température  par 
la  formule  analogue 

r 

(2)  logp  =  X''-+-  Y  -^  ^'logT. 

Si  p  et  i'  satisfaisaient  à  la  relation 

pç  =  RT, 
ou 

Iog/>  -♦-  logp  =  logR  -HlogT, 

on  devrait  avoir 

a'=  a, 

6-6  =  1. 

.       .  a 

Mais,  si  Ton  veut  que  le  maximum  de  />,  qui  a  lieu  pour  T  =  -g 

et  le  minimum  de  r,   qui  a  lieu  pour  T=  t-,!  correspondeol  à  l'^ 
température  critique,  on  doit  avoir 

à"  __  a 
6"  ~  6" 
L'équation  de  Zeuner 

pç-  =  const., 

qui  correspond  très  exactement  aux  obser\'ations,  se  déduit  imm 
diatemeni  de  la  relation  précédente.  En  effet,  posons 

«  _  6  _ 
a  ~  b  ~~ 


^')  Bertrand,  Thermodynamique^  p.  oS.  Paris  i^S;. 
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ou 

a'  =  Mûr, 

6'  =  uh. 

Multiplions  l'équation  ('2)  par  u  et  ajoutons-la  à  (1)  nous  aurons 

log/>  -+-  H  \o%v  =  X*  -+-  uk\ 
d'où 

^«>»*=  const. 

Pour  montrer  que  la  formule  (a)  est  capable  de  représenter 
d'une  façon  satisfaisante  les  résultats  d'expérience,  l'auteur  l'a 
appliquée  au  cas  du  sulfure  de  carbone.  On  a  alors 

,                ^    „        1370,68  ^  , ,     ,,, 

logp  =  —  5,182  H ^-^- ho,i674logT. 

Voici,  comparativement  aux  nombres  indiqués  par  Hirn  {Théorie 
mécanique  de  la  chaleury  Tables),  les  valeurs  de  v  déduites  de 
celte  formule  : 

Volume  spécifique  de  la  vapeur 
du  sulfure  de  carbone 

T.  d'après  la  formule,      d'après  Hirn. 

173  1,7645  1,7645 

283  1,1780  1,1720 

'j»93  0,8110  o,8o63 

3i3  0,4120  0,4074 

333  0,2272  0,2262 

353  0,1341  o,i338 

373  o,o838  o,o838 

393  o,o549  o,o55o 

4i3  0,0376  0,0376 

433  0,0266  0,0266 

l)'après  la  façon  même  dont  les  formules  (i)  et  (2)  sont  établies, 
'auteur  fait  remarquer  que  les  nombres  a,  6,  a',  y  sont  essen- 
tiellement positifs,  et  explique  le  changement  de  signe  que  M.  Ber- 
^^^TiA  a  dA  faire  subir  à  l'un  des  coefficients  de  la  formule  (i)dans 
*^  cas  de  l'acide  carbonique,  par  ce  fait  que  les  expériences  en  vue 
^<îsquelles  les  coefficients  ont  été  calculés  sont  les  expériences  de 
f^egnault.  Or  les  nombres  obtenus  par  Kegnault,  au  delà  de  3i®, 
^e  se  rapportent  plus  à  de  la  vapeur  saturée.  La  même  remarque 
^  applique  au  proloxydc  d'azote.  J.  Pionciion. 
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Carlo  CATTANEO.  —  Dilatazione  termica  del  bismuto  fuso  vicîno  alla  tempera- 
lura  di  fusione.  Sludio  della  dilatazione  termica  del  bismuto  fuso  per  mezio 
di  una  sua  amalgama  (  Dilatation  thermique  du  bismuth  foodu  au  Toisioage 
de  la  température  de  fusion.  Étude  de  la  dilatation  thermique  du  bismuth 
fondu  au  moyen  d'un  de  ses  amalgames);  Atti  della  reale  Accademia  dti 
Lincei,  f\*  série,  t.  VII,  p.  88;  janvier  1891. 

L'étude  d*un  amalgame  de  bismuth  a  permis  à  Fauteur  de  con- 
firmer le  résultat  trouvé  par  Vicentini  (*)  dans  l'étude  directe  du 
métal,  savoir  qu'il  n'existe  pas  pour  le  bismuth  fondu  de  maximum 
de  densité  ;  Liideking  (  ^)  avait  cru  en  trouver  un  à  une  température 
voisine  du  point  de  fusion,  entre  a68°  et  270".  Cette  observation 
ne  se  trouve  donc  pas  confirmée.  J.  PioifCHOii. 


J.  BRRGMANN.  —  Die  Inductionswagc  in  Verbindung  mit  Disjunctor  und  Galva- 
nomcter  (La  balance  d'induction  avec  un  interrupteur  et  un  galvanomètre); 
Wied.  Ann.y  t.  XLII,  p.  90;  1891. 

L'addition  d'un  interrupteur  dans  le  circuit  d'une  balance  d'in- 
duction permet  de  remplacer  l'éleclrodjnamomètre  par  un  galva- 
nomètre beaucoup  plus  sensible.  Cet  interrupteur  porte,  outre  la 
disposition  ordinaire  qui  le  met  en  mouvement,  deux,  fils  isolés 
plongeant  dans  deux  godets  à  mercure;  l'un  d'eux  est  intercalé 
sur  le  circuit  inducteur,  l'autre  sur  le  circuit  induit  de  la  balance, 
et  ce  dernier  est  fermé  par  un  galvanomètre.  L'interrupteur  est 
disposé  de  façon  que  le  courant  induit  de  fermeture  passe  dans  le 
galvanomètre  à  un  instant  qu'on  peut  régler  à  volonté  en  soulevant 
plus  ou  moins  le  godet  correspondant. 

Avec  cet  instrument,  M.  Bergmann  a  comparé  à  la  conducti- 
bilité du  mercure  à  o"  celles  du  cuivre,  du  zinc,  de  l'étain,  du 
|)Iomb,  du  laiton. 

Les  métaux  sont  employés  sous  forme  de  plaques  d'envinm 


(  '  )  Dilatation  thermique  du  bismuth  fondu  au  voisinage  de  la  tempéra- 
ture de  fusion  {Atti  della  reale  Ace.  dei  Lincei,  t.  VI,  p.  121;  août  1890). 
(')   Wied.  Ann.y  t.  XXXIV,  p.  ai;  1888. 
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S5""'  de  dîamèire,  qu'on  place  symélriquemenl  entre  les  bobines 
Je  la  balance;  puis  on  rélablit  Téquilibreau  moyen  île  paquets  de 
feuilles  d*étain  placés  de  Tautre  cotr;  on  intervertit  ensuite  la 
position  de  la  plaque  et  des  feuilles  d*étain  et  Ton  prend  la 
moyenne  des  résultats.  Le  mercure  est  placé  dans  des  vases  de 
Sj""  de  diamètre. 

Les  valeurs  d*induction  sont  proportionnelles  à  Tépuisseur  des 
plaques;  ces  valeurs,  ramenées  à  la  même  température,  sont 
données  dans  le  Tableau  suivant  où  S  est  la  densité,  J  la  valeur 
d'induction  ramenée  à  i""  et  X  la  conductibilité  : 

s.  J.  X. 

^"'"^'^••••j  B 8,9...  W,,;  3G,/i(> 

i   A 7 J  '^^  >*» i  J  J  ir»,o>..> 

Zinc B 7,i8J  161,9  i(i,o8o 

(  C 7,ij3  HM,i  iG^oia 

.  A 7,'^'J7  7^,^  7,<i>> 

i:,'  y^ 7»29«  79. «  7,78a 

i!<iain ^  ^  ^ 

J  G 7,298  81,1  7,909 

f  D 7,3oi  80,1  7,811 

/A ««,37a  Jo,o  1,876 

Plomb....     B ««,371  19,8  i,8")G 

!  G 11,369  lo,!  4,886 

I  A 8,i73  I  17,0  13,700 

Laiton....     B *. . .       8,^78  1  {6,4  i3,6i', 

(  C 8,43 >  i38,8  ii,y36 

Mercure 1  —  i. 

Ces  résultats  diffèrent  peu  de  ceux  obtenus  par  Mattiiiesseu  et 
liosc,  Benoit  et  IL-F.  Weber.  Le  recuit  fait  varier  la  conducti- 
bilité, elle  augmente  pour  le  cuivre  et  diminue  pour  le  laiton. 


Avant  le  recuil.  \prês  le  recuil. 

\  A >6,6'i8  '«,74  i 

Cuivre i  o  -/..»*.  .  * 

(  D )6,4Jb  )7,9i  ) 

-    .  l  A 1 3 ,  700  I  î    ■>6o 

''»"*"'•    -l  U .{,C.1i  ,J,3Si 


Ces  résultats  sont  obtenus  avec  le  courant  de  fermeture;  mais 
on  peut  employer  les  courants  de  rupture  en  intercalant  Tinter- 
rupteur  du  circuit  induit  sur  un  sluint  placé  sur  le  galvano:nétrc  ; 
/.  de  Phys,,  a*  série,  t.  X.  (Juin  1891.)  10 
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le  couraDt  inverse  traverse  le  shunt  et  le  courant  direct  passe 
dans  le  galvanomètre.  Cette  disposition,  appliquée  au  courant 
inducteur,  permet  de  réaliser  quatre  combinaisons  dilTérentes  des 
courants  de  rupture  et  de  fermeture.  C.  Oaguemet. 


EWINCî.  —  Contributions  to  the  niolccular  theory  of  induced  magoetisni  (Con- 
tribution à  la  théorie  moléculaire  du  magnétisme  induit);  Pliil.  Mag.,  t.  XXX, 

p.  2oj;  1890. 

Dans  toutes  les  théories  du  magnétisme  développées  jusqu'ici, 
on  considère  des  molécules  mobiles  soumises  à  certaines  forces 
analogues  au  frottement  et  indépendantes  les  unes  des  autres. 
M.  Ewing  a  cherché  à  expliquer  les  forces  intérieures  par  l'actioD 
mutuelle  des  molécules  et  il  a  étudié  la  façon  dont  se  comporte 
un  système  de  petites  aiguilles  aimantées  mobiles  sur  un  point 
et  soumises  à  Taction  d'un  champ  graduellement  croissant. 

Le  résultat  fondamental  de  cette  recherche  est  le  suivant  :  le 
premier  effet  de  la  force  est  de  produire  une  déviation  stable  de 
tous  les  aimants,  c'est-à-dire  que  si  Ton  ramène  le  champ  à  zéro 
le  système  reprend  exactement  sa  configuration  initiale;  au  con- 
traire, pour  des  valeurs  plus  grandes  de  la  force,  un  certain  nombre 
de  ces  aimants  arrivent  à  une  position  d'équilibre  instable,  la  dé- 
passent, et  commencent  alors  à  osciller  autour  d'une  position 
différente  de  la  première.  Une  fois  qu'on  a  atteint  cette  limite, 
l'aimantation  induite  n'est  plus  une  fonction  réversible  de  la  force 
magnétisante.  Enfin,  pour  des  valeurs  croissantes  de  la  force,  les 
molécules  tendront  à  s'orienter  parallèlement  et  leurs  actions 
mutuelles  deviendront  négligeables.  On  explique  ainsi  comment 
les  ordonnées  de  la  courbe  d'aimantation  varient  d'abord  lente- 
ment, puis  brusquement,  et  enfin  tendent  vers  un  maximum.  De 
même,  on  rend  compte  de  l'irréversibilité  des  cycles  magnétiques 
et  du  dégagement  de  chaleur  pendant  l'aimantation,  qui  serait  dû 
aux  courants  induits  par  le  mouvement  des  aimants  autour  de  leur 
position  d'équilibre  instable.  L'existence  de  ces  courants  a  aussi 
pour  effet  d'amortir  les  oscillations,  sans  qu'on  ait  besoin  de  faire 
intervenir  aucune  force  étrangère. 
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Après  avoir  montré  que  les  actions  mutuelles  des  molécules 
magnétiques  permettent  de  rendre  compte  de  la  variation  de  la 
susceptibilité  avec  la  force,  de  la  force  coercitive  et  de  Thysté- 
résis,  Fauteur  étend  sa  théorie  à  Texplication  des  effets  de  la  tem- 
pérature ou  des  actions  mécaniques  sur  l'aimantation  et  montre 
qu'un  métal  magnétique  soumis  à  une  déformation  quelconque  ne 
peut  parcourir  aucun  cycle  sans  qu'il  y  ait  dissipation  d'énergie. 

C.  Raveav. 


J.-H.  GLADSTONE  et  G.  GLADSTONE.  —  The  refraclioa  and  dispersion  of 
flaorbeozene  and  allied  compounds  (Réfraction  et  dispersion  de  la  benzine 
fluorée  et  de  composés  voisins);  Philosophical  Magazine,  t.  XXXI,  p.  i;  1S91. 

Les  expériences  ont  porté  sur  des  produits  de  substitution  des 
halogènes  dans  la  benzine  préparés  par  le  docteur  Sydney  Young. 

D'autre  part,  on  a  déterminé  la  réfraction  moléculaire     T"    P  (P 

représente  le  poids  atomique)  de  la  benzine  pour  les  raies  A,  B,  C, 
F,  G,  H;  si  l'on  soustrait  des  nombres  trouvés  les  valeurs  admises 
pour  rhydrogène,  on  obtient  la  réfraction  moléculaire  du  groupe 
C*H',  d'où  l'on  déduit  celle  des  halogènes.  C'était  la  première  fois 
qu'on  étudiait  le  fluor  dans  les  composés  organiques;  on  trouve 
que  sa  réfraction  moléculaire  est  extrêmement  faible,  comme  on 
l'avait  constaté  déjà  pour  les  composés  métalliques. 

L'étude  de  plusieurs  autres  corps,  CaFl'  (solide),  KFl,  AzH*  FI, 
HFl,  H^SiFl^  (en  solution  aqueuse),  et  de  quelques  fluosilicates  a 
donné,  pour  la  réfraction  moléculaire,  des  nombres  qui  varient 
entre  o,53  et  0,88  pour  la  raie  C  ;  les  nombres  obtenus  sont  un  peu 
moins  forts  quand  on  considère  des  rayons  de  longueur  d'onde 
plus  courte.  Le  chlore,  le  brome  et  l'iode  ont  donné  respective- 
ment, dans  les  composés  benzéniques  g, g,  i5,3  et  24)5. 

C.  Raveau. 


Lord  RAYLEIGH.  —  On  pin-hole'photography  (Photographie  avec  très  petites 
ouvertures);  fhil.  Mag.^  5*  série,  t.  XXXI,  p.  87;  1891. 

La  théorie  montre  que  le  pouvoir  séparateur  des  lunettes  est 
proportionnel  au  diamètre  de  l'objectif,  et  l'expérience  vérifie  cette 
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conclusion;  ainsi,  à  ce  point  de  vue,  la  dis  lance  focale  n'intervient 
pas.  Au  contraire,  on  peut  considérer  la  question  sous  un  aspect 
diflTérent,  et  la  longueur  focale  prend  une  importance  spéciale. 

Le  rôle  d'une  lentille  dans  la  formation  d'une  image  est  de  com- 
penser les  différences  de  marche  qui,  sans  cela,  existeraient  entre 
les  ondes  qui  arrivent  au  foyer  des  divers  points  de  Touvcrlure. 
Si  la  longueur  focale  augmente,  la  courbure  des  faces  de  la  len- 
tille diminue  et  son  influence  compensatrice  diminue.  Considérons 
une  petite  ouverture  et  plaçons  un  écran  à  une  distance  assez 
grande  pour  que  les  rayons  qui  viennent  de  deux  points  opposés 
de  Touverture  à  un  point  de  Técran  n'aient  entre  eux  qu'une  dif- 
férence de  marche  d'un  quart  d'onde,  nous  aurons  sur  l'écran  une 
image  nette.  L'auteur  avait  fait  jadis  une  expérience  avec  une 
ouverture  de  o*",  a5,  c'est-à-dire  à  peu  près  le  diamètre  de  la 
pupille;  en  plaçant  Técran  à  20*",  on  a  une  image  nette  du  soleil. 
Il  propose  aujourd'hui  d'appliquer  le  procédé  à  la  photographie 
des  paysages  où  un  haut  degré  de  définition  n'est  souvent  pa^ 
nécessaire  et  où  la  faiblesse  de  Téclairement  peut  être  compensée 
par  la  durée  de  l'exposition. 

La  théorie  élémentaire  semble  indiquer  que  Timage  sera  d'autant 
meilleure  que  le  ra>on  r  sera  plus  petit,  ce  qui  n'est  pas;  il  faut 
donc  étudier  la  question  de  plus  près;  nous  avons  à  traiter  un  pro- 
blème de  diffraction,  qui  a  été  étudié  par  Lommel.  Le  résultat  est 
que  la  meilleure  valeur  du  rayon  de  l'ouverture  est  donnée  par 

L'auteur  décrit  ensuite  les  résultats  de  la  photographie  d'un 
réseau  et  d'un  système  de  deux  trous  ronds  et  égaux  distants  de 
o",o63.  Les  objectifs  photographiques  étaient  constitués  par  de 
simples  trous  percés  dans  une  lame  de  zinc;  on  leur  donnait  des 
diamètres  compris  entre  o",oj  et  o",o8.  Les  résultats  sont  d'ac- 
cord avec  la  théorie.  C.   Raveal. 


BIDWELL.  —  KXPÉRIENCES  DE  COURS.  »«i) 


TuLVER  PRESTON.  —  Tho  pr  •blein  of  ihe  beliaviour  of  llie  maî:nolio  licKI 
ahout  a  revolving  magnet  (Commenl  se  comporte  le  rliump  magnriiqtie  autour 
(l'un  aimant  tournant):  Phil.  Maf^.^  .V  série,  t.  XWl,  p.  loo;  l^<^^I. 

Le  ciiamp  d*iiQ  aimant  animé  d\in  mouvement  de  révolution 
tourne-t-il  avec  lui,  ouFaimant  se  déplace-l-il  dans  son  champ  qui 
reste  fixe?  Pour  résoudre  celle  question,  Tautcur  |)ropose  l'expé- 
rience suivante  :  un  barreau  cylindrique  aimanté  tourne,  autour 
de  son  axe  de  figure,  au-dessous  d*un  disque  condiiotourdii  même 
axe.  Si  Taimanl  tourne  dans  son  champ,  il  se  charge  d'électricité 
négative  en  son  centre  et  d'électricité  positive  sur  ses  hases  ;  celle 
dernière  réagira  sur  le  disque  dont  Tune  des  faces  se  chargera 
positivement  et  l'autre  négativement.  Au  contraii*e,  si  c'est  le 
champ  qui  tourne,  le  disque  se  chargera;  mais,  cette  fois,  le  signe 
de  rélectricité  sera  le  même  des  deux  côtés  du  disque,  mais  il  ne 
sera  pas  le  même  au  centre  et  sur  les  hords. 

C.   Ravkai'. 


S:i   LFORD   BIDWFLL.  —  Lecture  experiniciil  illuslraliii;;  llic  ciïect  of  lieat  upoii 
llie  magnetic  suscplibility  of  nickrl  (Expériences  de  cours  pour  montrer  l'ar 
lion  de  la  chaleur  sur  la  susceptibilité  magnétique  du  nickel;;  Phil.  Mciff., 
t.  \\\I,  p.  1.36;  1891. 

Un  disque  de  cuivre  auquel  est  soudée  une  mince  lame  de  nic:kel 
est  suspendu  par  un  fil  double,  comme  un  pendule.  Kn  face  du 
disque  est  placé  un  aimant,  auquel  le  nickel  reste  fixé  ;  si  Ton  place 
une  lampe  sous  la  lame  de  nickel,  elle  s'échaufie,  perd  ses  pro- 
priétés magnétiques,  et  le  pendule  se  met  en  mouvement  ;  pendant 
Toscillation,  le  métal  se  refroidit  et  est  attiré  de  nouveau  par  l'ai- 
mant pour  le  quitter  ensuite,  et  on  peut  ainsi  maintenir  le  pendule 
(*n  mouvement  pendant  un  temps  indéfini.  (],   FWvrai:. 
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SMITII.  —  Tlic  mcasurcmcDl  of  ihe  timc  of  ihe  fall  of  magnetisatich  in  a  ma- 
gnelized  iron  cylindcr  (^fesure  du  temps  que  met  raimantation  à  disparaître 
dans  un  cylindre  aimanté);  Pliil,  Mag.,  t.  XXXI,  p.  64;  1891). 

Un  disposilîi*  simple  permet  d'ouvrir  le  circuit  d*une  bobine 
inductrice  à  nojau  de  fer  et  de  fermer  un  circuit  induit  au  bout 
d^in  temps  connu  et  très  court;  on  constate  ainsi  que  les  effets 
d^induction  ne  sont  pas  instantanés,  ce  qui  prouve  que  le  fer  ne 
perd  pas  immédiatement  son  aimantation;  cette  induction  rési- 
duelle (after-induction)  a  duré,  dans  une  expérience,  j^^  de 
seconde.  C.  Raveau. 
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T.  XLVill;  mai  à  décembre  i^^ç)». 

J.  IIOPKINSON.  —   Propriétés  magnétiques  des  alliages  de  nickel  et  de  fer,  p. 

L'auteur  a  (Hudié,  par  une  nirthode  décrite  antérieurement  (* 
les  propriétés  magnétiques  de  divers  alliages  de  fer  et  de  nicke 
dont  la  composition  centésimale  est  la  suivante  : 

IV.  \i.  C.  Mn.  s.  P.  Si. 

A 97  î^)^  *^*î97  ^ji'^  o,58  o,o3  0,04             » 

B tu»  7911  iî7  o,u'2  OjuS  o.oiî  0,087  Trace 

C Oî.-H)  i.7  <N>7  <>î57  o,o3  0,04             » 

D "  ■>'>.,(»           »>             »            »               »                 1» 

E 7i/^*  *  »  î  >  0,17  o.8J  0,01  o,o4  0,0a 

1** »>  30  y  O  »  »  »  »  U 

G ()(>,H)  ^3,0        o,';>S       o,:)0       0,01         0,02  » 

Il ■>(»,'»(»         7»î<>         0,18       o.3o       0,01         0,01  » 

Los  expérionces  faites  sur  réolianlillon  A,  à  dilïérenles  leiTi 
I  .»lu  es  onl  montré  que  la  force  coercilive  est  plus  considé 
cl  le  maximum  d  induction  plus  élevé  que  dans  le  fer  à  peu  ^ 
pur. 


(')  J.  llorKiNsoN,  i^foccvit.  0/  thc  Koy.  Soc.  t.  \LV.  p.  3i8,  4^3,  t^h-^. 
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L^écliantillon  B  présente  deux  températures  critiques,  l'une  où 
il  cesse  d'être  magnétique  avec  un  accroissement  de  température, 
l'autre,  plus  basse,  au-dessous  de  laquelle  il  redevient  magné- 
tique. Ces  deux  températures  diffèrent  d'environ  i5o°.  Entre  ces 
deux  températures,  la  substance  peut  exister  sous  deux  états  :  l'un 
magnétique,  l'autre  non  magnétique. 

L'échantillon  C  présente  les  mêmes  caractères,  mais  à  une  tem- 
pérature plus  basse. 

L'échantillon  D  n'a  pas  été  étudié  avec  autant  de  détails,  mais 
ses  propriétés  magnétiques  sont  analogues  à  celles  de  l'alliage  E. 
Les  résultats  relatifs  à  ce  dernier  ont  d'ailleurs  été  donnés  dans 
une  précédente  Communication  (*). 

Ce  qui  dislingue  l'échantillon  F,  c'est  la  basse  température  à 
laquelle  a  lieu  le  changement  entre  les  états  magnétique  et  non 
magnétique,  lorsque  la  température  s'élève  ou  s'abaisse.  Cette 
substance  a  des  caractères  magnétiques  très  différents  de  ceux  de 
l'alliage  E. 

Pour  Téchantillon  G,  les  températures  de  changement  d'état 
sont  très  voisines  l'une  de  l'autre. 

Enfin  la  température  critique  de  l'échantillon  H  est  600**;  il 
n'existe  aucune  différence  entre  les  températures  critiques  rela- 
tives aux  accroissements  ou  aux  diminutions  de  température. 

A.  WRIGHT  el  C.  TIlOMPSOiN.  —  Sur  cerlains  alliages  ternaires  (a*  Pjirlic), 

p.  a5. 

Les  auteurs  continuent  la  série  des  recherches  qu'ils  ont  entre- 
prises sur  certains  alliages  ternaires  constitués  de  telle  sorte  que, 
tandis  que  deux  des  métaux  A  et  B  qui  les  composent,  ne  peuvent 
s'unir  l'un  à  l'autre  en  toutes  proportions,  le  troisième  C  peut 
s'unir  en  toutes  proportions  soit  à  A,  soit  à  B  (2).  Us  sont  arrivés 
aux  conclusions  suivantes  : 

1"  Lorsqu'on  fait  fondre  un  mélange  de  trois  métaux  A,  B,  C, 


(•)  J.  lIorKiNSON,  Procecd.  of  the  Hoy.  Soc,  t.  \LVII,  p.  i38. 
(•)  A.  Whioht  et  C.  Thompson,  Sur  certains  affiages  ternaires  {!'•  Partie) 
(Proceed.  of  the  lioy.  Soc,  t.  \LV,  p.  461). 
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à  une  tempera  lu  re  rjui  reste  sensiblement  constante  pendant 
loule  la  durée  de  Tcxpérience,  il  se  produit,  au  bout  d'un  certain 
temps,  deux  alliages  ternaires  de  densité  inégale  si  la  proportion 
du  métal  C  reste  au-dessous  d'une  certaine  limite,  mais  on  n'ob- 
tient qu'un  seul  alliage  homogène  si  la  proportion  de  C  est  plus 
forte. 

2"  Dans  les  circonstances  ordinaires,  les  diflTérents  alliages 
ainsi  formés  sont,  d'une  part,  une  solution  saturée  de  A  dans  un 
mélange  de  B  et  de  C  (alliage  léger),  d'autre  part,  une  solution 
saturée  de  B  dans  un  mélange  de  A  et  de  C  (alliage  lourd),  les 
solubilités  étant  telles  que  la  quantité  de  A  ou  de  B  dissoute  est 
d'autant  plus  grande  que  le  mélange  contient  une  plus  forte  pro- 
portion du  métal  C. 

3  '  La  quantité  de  B  dissoute  dans  un  poids  donné  de  A  (ou  de 
A  dissoute  dans  un  poids  donné  de  B),  en  présence  d'un  poids 
donné  de  C,  varie  considérablement  avec  la  nature  de  C  L'effet 
ordinaire  de  l'élévation  de  la  température  est  d'accroître  la  solu- 
bilité de  A  dans  BC  ou  de  B  dans  AC;  dans  certains  cas,  l'accrois- 
sement est  considérable. 

4"  Le  troisième  métal  C  se  partage  entre  les  deux  alliages  d'une 
manière  qui  ne  varie  pas  seulement  avec  la  nature  de  A,  B  et  C 
et  avec  la  température,  mais  aussi  avec  les  proportions  relatives 
de  A  et  de  B  dans  la  masse  entière  et  la  proportion  de  C  dans 
celle  même  masse. 

l^.-l*.  riU\MAN.  —   expériences  sur  la  densité  des  vapeurs,  p.  \b. 

Le  but  principal  de  ces  recherches  est  de  déterminer  si  le 
brome  a  quelque  tendanc<*  à  se  dissocier  aux  basses  pressions, 
c'est-à-dire  au-dessous  de  i5"""  de  mercure  et  aux  températures 
modérées. 

La  HH'lliode  emplo>ée  pour  délermincr  les  densîlés  des  vapeur> 
est  une  modification  de  celle  de  Dumas,  dont  elle  diffère  en  trois 
points  essentiels  : 

1"  Le  ballon  n'osi  pas  immer«;é  dans  un  bain,  mais  a  une  en- 
veloppe de  vapeur. 

2"  Le  poids  de  la  \apeui-  contenue  dans  ce  ballon   n'est  pas 
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obtenu  par  une  pesée  directe;  on  fait  passer  la  vapeur  dans  un 
liquide  absorbant  et  on  la  titre  dans  ce  dernier. 

3**  On  a  fait  une  série  de  déterminations  de  la  densité  des 
vapeurs  à  différentes  pressions  avec  la  même  quantité  de  vapeur 
t*n  diminuant  la  pression,  absorbant  la  vapeur  chassée  et  évaluant 
sa  quantité. 

l^s  résultats  obtenus  sont  négatifs,  mais  ils  montrent  que  la 
dissociation  se  serait  produite  si  Ton  avait  élevé  suffisamment  la 
température.  Un  fait  remarquable  est  à  signaler  dans  ces  expé- 
riences, c'est  que  la  densité  augmente  toujours  aux  basses  pres- 
sions. 

L^auteur  a  fait  également  quelques  expériences  pour  déterminer 
la  densité  de  vapeur  de  l'iode  par  la  méthode  précédente  et  par  la 
mesure  de  la  vitesse  du  son,  d'après  le  procédé  de  Kundt. 

Il  a  aussi  fait  passer  l'étincelle  électrique  à  travers  la  vapeur 
diode  pour  voir  si  la  dissociation  se  produirait;  il  est  arrivé  à 
cette  conclusion  que,  bien  que  l'étincelle  ne  produise  aucune 
dissociation  permanente,  il  est  très  probable  qu'au  moment  où 
Tétincelie  passe  il  se  produit,  au  voisinage  des  conducteurs,  une 
dissociation  passagère. 

L'auteur  a  fait  enfin  quelques  déterminations  sur  les  densités 
de  vapeur  de  l'anhydride  sulfurique  et  de  l'acide  chlorhjdrique 
aqueux. 

<j.-J.  SYMONS.  —  Sur  les  oscillations  baroniélriques  pendanl  les  orages  et  sur 
le  brontomèlre,  instrument  destiné  ù  faciliter  leur  étude,  p.  5ç). 

L'auteur  a  réuni  toutes  les  observations  qui  signalent  une  élé- 
vation barométrique  pendant  certains  orages.  Pour  déterminer  la 
cause  de  ces  variations,  il  est  nécessaire  de  déterminer  avec  pré- 
cision la  succession  des  divers  phénomènes  et  l'époque  de  leur 
plus  grande  intensité.  A  cet  effet,  l'auteur  a  inventé,  avec  MM.  Ri- 
chard frères  de  Paris  qui  l'ont  construit,  un  appareil  appelé  bron- 
loniètre.  Cet  instrument  est  pourvu  d'un  papier  sans  fin  passant 
sous  la  plume  inscriptrice  avec  une  vitesse  de  i™,82  à  l'heure,  de 
telle  sorte  que  l'époque  d'un  phénomène  peut  être  évaluée  à  une 
seconde  près. 
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La  vitesse  du  vent  est  constamment  enregistrée  par  un  anémo- 
cinémograplic  de  Richard  et  la  pression  atmosphérique  par  le 
slaloscope  un  peu  modifié  et  rendu  si  sensible  qu'il  indique  3o""" 
pour  une  variation  do  i"*"  dans  la  colonne  mercurielle  du  baro- 
mètre. 

On  enregistre  également  le  commencement,  les  variations  d'in- 
tensité et  la  (in  de  la  pluie;  le  moment  de  chaque  éclair,  le  com- 
mencement cl  la  durée  de  chaque  coup  de  tonnerre,  le  commen- 
cement, les  variations  d'intensité  et  la  fin  de  la  grêle. 

Cm.  BURSIl.  —   Méthode  pour  délcrminer  la  valeur  (Fune  rapide  variation 
de  difTcrcnce  de  potcnliel  au  moyen  de  rélectromélrc  capillaire,  p.  89. 

Limage  agrandie  de  rextrémité  de  réleclromèlre  est  projetée, 
au  moyen  d'une  fente  verticale,  sur  une  plaque  sensibilisée  qui  se 
meut  par  dcrrirre  avec  une  vitesse  uniforme.  On  introduit  brus- 
quement une  différence  permanente  de  potentiel  de  valeur  connue 
entre  les  électrodes  de  Télectromètre;  les  mouvements  du  mé- 
nisque de  mercure  sont  accusés  sur  la  plaque  par  une  courbe. 

II  n'existe  aucun  retard  sensible  entre  le  commencement  de  la 
varialion  et  le  commencement  du  mouvement  du  mercure,  et  le 
ménisque  cesse  de  se  mouvoir  aussitôt  qu'on  enlève  la  source  de 
force  éleclromotrice. 

I^e  temps  mis  par  le  ménisque  pour  parcourir  la  moitié  de 
l'élongalion  totale  produite  par  l'introduction  soudaine  d'une  dif- 
férence de  potentiel  constante  est,  dans  des  limites  très  étendues, 
indépendant  de  la  valeur  de  cette  différence. 

Par  des  variations  rapides  de  différences  de  potentiel,  le  mé- 
nisque se  meut  à  chaque  instant  avec  la  vitesse  qu'il  aurait  si  la 
ligne  zéro  était  déplacée  jusqu'à  la  hauteur  du  ménisque  au  mo- 
ment de  la  variation.  La  différence  de  potcnliel  introduite  se  dé- 
duit ainsi  de  la  différence  de  potentiel  totale  et  de  celle  qui  existait 
primitivement. 


(.'•KNKRAL  \VAU\Klt.  —  l"]xpériences  rcccnlcs  sur  le  pendule  en  vue  de  délcrmiDer 
l'inlensité  rclalivo  do  la  pesanteur  aux  observatoires  de  Kiew  et  de  Greenwich. 

p.  i()3. 

H  résulte  de  ces  expériences  que,  en  rapportant  les  chiffres  au 
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I  la  mer,    la  pesanteur  est  plus  intense  à  Kîew  des  -^ 
on. 

S,  —  Observations  sur  la  glace  pure  (I"  Partie)  (■),  p.  106. 

jet  de  cc«  expériences  e^t  de  diiterminer  la  plasiicité  de  la 
t  dilTércnLCS  températures. 

lur  preniJ  une  lige  d'acier  poli  de  o",  4o  de  long  et  de 
f  diamètre  placée  verticalement  sur  un  gros  bloc  de  glace. 
I  de  4>'*  est  posé  sur  l'extrémité  supértpure  de  la  lige 
linc  la  longueur  de  la  lige  qui  pénètre  dans  la  glace  en 
^  doont'. 

VOe  série  d'expériences  faites  à  des  températures  crois- 
Ivuellcmcnl  de  o"  à  33"F.,  il  a  constaté  que  la  plasticité  de 

lugmente  très  rapidement  avec  la  température. 
Kttnparanl  les  résultats  obtenus  avec  de  la  glace  pure  pré- 
Iî6ciellenient  et  de  la  glace  naturelle  de  lac,  on  constate 
plssticité  de  cette  dernière  est  beaucoup  plus  grande  que 
a  première. 

Ett'S.  -  Élat  pdssif  du  ter  M  de  l'acier  (I-  Partie),  p.  116. 
recbercbes  de  l'auteur  sont  divisées  en  deux  parties  : 

[bduence  de  l'aimantation  sur  la  passivité  de  l'acier  dans 
e  nitrique  froid  de  densité  i ,  4'^i  à  des  températures  égales  ou 
teures  à  /f5"F. 

flueijce  du  l'aimantation  sur  la  passivilc  de  l'acier  dans 
U:id<^  niirique  cliauil  de  densité  1,  {^,  A  des  températures  supé- 
■■ieures  à  4  5"  F. 

Les  conclusions  générales  de  cette  étude  sont  que  l'élal  passif 
«lu  fer  ou  de  l'acier  ne  doit  pas  être  regardé  comme  fixe  ou  sta- 
tique, les  observations  clcclro<^liimiqucs  tendant  à  montrer  que  la 
passivité  est  une  propriété  plus  ou  moins  inlluencée  par  des  con- 
ditions variées  telles  que  les  variations  de  la  structure  molécu- 


:  ProcceU.  0/  lioy.  Soc.,  U  XL,  p.  544;  1886. 
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laire,  la  composition  cliiniîque  du  fer  elde  l'acier,  la  concentralion 
de  Tacide  nitrique,  les  modifîcations  des  conditions  physiques 
concomitantes  (magnétisme,  température,  etc.). 

Les  observations  de  Fauteur  montrent,  en  outre,  que  les  bar- 
reaux d'acier  aimanté  sont,  dans  l'acide  nitrique  chaud,  moins 
passifs  que  les  barreaux  non  aimantés. 

Lord  RAYLEIGH.  —  Viscosilé  superficielle  de  l'eau,  p.  127. 

fj'auteur  prend  un  anneau  de  fil  de  cuivre  soutenu  par  un  Gl 
lin  de  soie  de  manière  quMl  puisse  tourner  librement  autour  de 
son  centre.  Pour  donner  une  position  fixe  à  Panneau  et  faciliter 
les  déplacements  forcés,  une  aiguille  à  coudre  aimantée  est  attachée 
au  (il  avec  de  la  cire.  Pour  faire  une  expérience,  on  place  Tauneau 
sur  la  surface  de  Teau  contenue  dans  un  vase  peu  profond. 
Lorsque  tout  est  au  repos,  on  recouvre  la  surface  de  l'eau  de 
soufre  réduit  en  poussière  fine  et  l'on  met  le  svstème  en  rotation 
au  moyen  d'un  aimant  extérieur.  Le  résultat  est  tout  différent  de 
celui  quia  été  observé  par  Plateau.  La  surface  de  Peau,  entourée 
par  Panneau,  n'est  pas  entraînée  par  ce  dernier  dans  sa  rotation; 
il  ne  se  produit  pas  le  plus  léger  mouvement,  sauf  peut-être  dans 
le  voisinage  immédiat  de  l'anneau.  Il  est  donc  évident  que  la  sur- 
face de  l'eau  ordinaire  ne  doit  pas  opposer  de  résistance  à  un 
objet  qui  la  rase. 

L'auteur  a  modifié  Texpérience  en  adjoignant  à  l'anneau  de  fil 
de  cuivre  un  fil  de  même  métal  passant  par  son  centre.  Dans  ce 
cas,  le  soufre  montre  que  la  surface  totale  de  l'eau  comprise  dans 
les  deux  demi -cercles  prend  part  au  mouvement  de  l'anneau.  La 
surface  de  l'eau  tourne  avec  l'anneau. 

Des  expériences  de  ce  genre  montrent  que  ce  à  quoi  r.»siste  la 
surface  de  l'eau,  ce  n'est  pas  à  un  objet  qui  glisse  sur  elle,  mais 
bien  aux  expansions  et  aux  contractions  locales  de  la  surface, 
même  lorsque  la  surface  totale  reste  constante. 

L'addition  à  l'eau  d'une  petite  quantité  de  savon  rend  la  surface 
presque  rigide.  Toute  la  surface  entourée  par  l'anneau  tourne 
alors  avec  ce  dernier  comme  si  elle  lui  était  attachée.  La  gélatine 
produit  un  elFel  analogue. 

L'auteur  a,  en  outre,  construit  un  appareil  spécial  qui  lui  a  per- 
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nus  de  montrer  que  la  viscosîlc  superficielle  est  due  en  réalité  à 
des  souillures.  Dans  une  expérience,  il  a  fallu  à  une  aiguille  ai- 
mantée posée  sur  la  surface  d^une  eau  distillée  douze  battements 
d^un  métronome  battant  trois  coups  par  seconde  pour  parcourir 
un  arc  de  60".  La  surface  de  Feau  ayant  été  nettoyée  au  moyen 
d'un  courant  d'air,  il  n'a  plus  fallu  a  Taiguille  que  dix  battements 
pour  parcourir  le  même  arc.  Après  un  nouveau  nettoyage,  il  n'en 
a  plus  fallu  que  huit.  En  chauflant  l'eau  et  en  produisant  ainsi 
des  courants  de  convection,  il  a  fallu  six  battements  trois  c|uarts  et 
dans  une  autre  opération  six  battements.  En  arrêtant  le  courant 
d'air  on  est  revenu  au  nombre  l'i. 

On  recouvrait  alors  l'aiguille  d'une  couche  d'eau  d'environ  ()™'". 
Dans  ces  conditions,  il  fallait  six  battements  trois  quarts  du  mé- 
tronome pour  que  Taiguillc  parcoure  un  arc  de  60". 

On  voit  donc  que  la  durée  du  parcours  est  à  peu  prrs  double 
sur  la  surface  non  nettoyée  de  l'eau  que  dans  son  intérieur  et 
aussi  (|ue  cette  durée  est  un  peu  moindre  sur  la  surface  nettoyée 
que  dans  son  intérieur. 

Avec  de  l'alcool  niéthylique,  il  fallait  toujours,  pour  une  dévia- 
tion de  Go"  de  l'aiguille,  cinq  battements  ù  la  surface  et  sept  batte- 
ments un  quart  à  l'intérieur. 

L'auteur  pense  que  la  diminution  progressive  observée  déjà 
par  Quincke  (')  de  la  tension  des  surfaces  aqueuses  bien  pures 
s'explique  facilement  par  la  formation  graduelle  d'une  couche 
graisseuse  formée  de  matières  qui  viennent  de  l'intérieur  et  qui 
n'existent  qu'en  petite  quantité. 

Les  membranes  de  graisse  peuvent  être  excessivement  minces; 
pour  que  la  viscosité  soit  sensible,  il  suffit  en  efliet  qu'elles  aient 
une  épaisseur  de  -^  de  millimètre. 

A.  SCIIUSTER.  —  Expériences  avec  la  boite  de  couleurs  de  lord  Hayleigli, 

p.    l'|0. 

I^'auteur  a  étudié,  au  moyen  d'un  dispositif  imaginé  par 
lord  Rayleigh  (^),  les  particularités  de  la  vision,  observées  chez 
soixante-quinze  personnes  atteintes  d'achromatopsie. 


(•)  QuiNCKK,  Pogg.  Annalenj  t.  CLX,  p.  58o;  1R77. 
(»)  Xature,  17  novembre  188 1. 
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N.  LOCKYER.  —  Sur  la  raie  principale  du  spectre  des  nébuleuses^  p.  167. 

L'auteur  répond  à  certaines  critiques  de  M.  et  M™*  Huggins    ^i 
cherche  à  démontrer,  par  des  expériences  faites  avec  une  nouve  lie 
disposition  du  sidérostat,  que  la  raie  verdâtre  du  spectre  des  né- 
buleuses en  X  =  5oo  coïncide  avec  l'extrémité  la  plus  brillante  de 
la  bande  du  magnésium. 

N.  LOCKYER.  —  iNole  sur  le  spectre  de  la  nébuleuse  d'Orion,  p.  198. 

L'auteur  a  comparé  directement  les  raies  de  la  nébuleuse  avec 
les  raies  de  Thydrogùne,  et  celles  du  fer  obtenues  en  faisant  jaillir 
l'étincelle  électrique  entre  deux  pôles  de  fer. 

Voici  quels  ont  été  les  résultais  : 

i^  La  troisième  raie  de  la  nébuleuse  coïncide  avec  la  raie  F  do 
l'hydrogène  ; 

2*^  La  raie  49^  ^^  1^  nébuleuse  coïncide  avec  la  raie  du  fer 
X  ,1956, 8; 

3"  La  raie  5oo  de  la  nébuleuse  est  moins  réfrangible  que  les 
raies  de  l'azote,  mais  elle  coïncide  exactement  avec  le  bord  le  moins 
réfrangible  de  la  bande  du  magnésium. 

N.  LOCKYER.  —  Note  préliminaire  sur  les  photographies  du  specire 

de  la  nébuleuse  d'Orion,  p.  199. 

L'auteur  a  obtenu  sur  une  même  plaque,  avec  Taide  de 
M.  Fowler,  des  photographies  du  spectre  de  la  nébuleuse  d'Orion 
et  du  spectre  du  magnésium  incandescent.  Le  temps  de  pose  a  é^é 
porté  jusqu'à  quatre  heures.  11  existe  une  ressemblance  fort  re- 
marquable entre  toutes  ces  photographies.  L'une  des  meilleures, 
choisie  pour  la  détermination  des  longueurs  d'onde,  contient  au 
moins  vingt-huit  raies,  huit  d'entre  elles  tombant  entre  F  et  G. 

Les  raies  principales  sont  les  trois  qui  sont  vues  ordinairement 
dans  le  spectre  visible,  les  raies  de  l'hydrogène  en  G,  I  et  H  et  la 
forte  raie  de  l'ullra-violet  au  voisinage  de  X3-3. 

On  a  construit  une  courbe  d'après  les  longueurs  d'onde  connues 
de  ces  raies  et  cette  courbe  a  permis  de  déterminer  les  longueurs 
d'onde  des  autres  raies. 

Des  raies  très  marquées  se  trouvent  au  voisinage  de  Xi^-o^ 
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38go  et  8870  cl  des  raies  plus  faibles  au  voisinage  de  X4027  et 
4045. 

Des  raies  plus  faibles  encore  se  trouvent  au  voisinage  de 
X3933(A:),  4^26,  4690  et 4735.  Toutes  ces  raies  semblent  dues  au 
carbone  ou  à  des  métaux  à  basse  température. 

Quelques-unes  des  raies  principales  semblent  coïncider  avec  les 
raies  brillantes  principales  de  P  du  Cygne. 

Dans  la  photographie  où  la  raie  principale  de  la  nébuleuse 
coïncide  sensiblement  avec  la  bande  du  magnésium,  la  raie  ultra- 
violette de  la  nébuleuse  semble  coïncider  avec  la  moins  réfrangible 
des  trois  bandes  du  magnésium  en  X3730.  R.  Paillot. 


BULLE-TIN    BIBLIOGRAPHIQUE. 
Annales  de  Chimie  et  de  Physique. 

6*  série,  tome  XXIII;  mai  1891. 

Daniel  Bbrthblot.  —  Recherches  sur  les  conductibilités  électriques 
des  acides  organiques  et  de  leurs  sels,  p.  5. 

PhiloBophical  Magazine. 

5*  série,  t.  XXXI;  avril  1891- 

R.  SissiNGH.  —  Sur  le  phénomène  magnéto-optique  de  Kerr  dans  le 
<^as  d'une  aimantation  équatoriale  du  fer,  p.  2o3. 

J.  CoNROY.  —  Changement  dans  le  spectre  d'absorption  du  verre  de 
^zobaltf  produit  par  la  chaleur,  p.  317. 

Carby  Lba.  —  Sur  l'argent  allotropique,  p.  820. 

A.  Anderson.  —  Sur  les  coefficients  d'induction,  p.  Sag. 

A.-A.  MicHELSON.  —  Application  des  méthodes  d'interférence  aux 
^nesures  spectroscopiques,  p.  338. 

T.-H.  Blakbsley.  —  Nouvelles  contributions  à  la  Dynamométrie, 
<^est'à'dire  à  la  mesure  de  la  puissance,  p.  346. 

*E.  Ayrton  et  J.-F.  Taylor.  —  Preuve  de  la  généralité  de  formules 
oubliées  par  M.  Blakesley  pour  un  cas  spécial,  p.  354. 

W.-N.  Hartley.  —  Relations  entre  les  lignes  de  différents  spectres, 

p.  359, 

Mai  1891. 

W.-J.  NicoL.  —  Solubilité  mutuelle  des  sels  dans  l'eau,  p.  869. 

H. -M.  Vernon.  —  Sur  le  maximum  de  densité  de  l'eau,  p.  387. 

Ch.  Tomlinson.  —  Effets  de  petites  quantités  de  matière  étrangère 
^Ur  la  cristallûation,  p.  898. 

C.  Barl'S.  —  Comparaison  des  manomètres  à  haute  pression  de 
Bourdon,  de  Tait  et  d'Amagat,  p.  400. 


ioo  BULLETIN  BIBLIOGRAPHIQUE. 

L.-R.  WiLBERFORCK.  —  Calcul  du  coefficient  de  viscosité  d'un  ii- 
(juide,  par  la  mesure  de  sa  vitesse  d^écoulement  par  un  tube  capil- 
laire, |).  407. 

SvANTE  Arriienius.  —  Note  sur  la  conductibilité  électrique  des  gaz 
chauds,  p.  4ï'>' 

Sydney  Lupton.  —  Réduction  des  résultats  expérimentaux  notamment 
en  ce  qui  concerne  la  théorie  des  hydrates  en  dissolution,  p.  4iB. 

L.  Selby.  —  Sur  la  variation  de  la  tension  superficielle  avec  la  tem- 
pérature, p.  43o. 

F.-G.  Smitm.  —  Sur  quelques  nouvelles  méthodes  pour  détertniner 
les  points  de  recalescence  de  l'acier  et  du  fer,  p.  433. 

Juin  1891. 

.1.  Brown.  —  Hôle  du  cation  dans  les  combinaisons  voltaïques,  spé- 
cialement dans  celles  qui  contiennent  des  chlorures  d*iode  et  de  brome, 

p.  4i9- 

W.-T.-A.  Emtage.  —  Méthode  pour  déterminer  les  vitesses  de  propa- 
gation des  déformations  dans  les  milieux  élastiques,  p.  4^4- 

Carey  Le\.  —  Argent  allotropique;  V  Partie  :  Formes  solubles  et 
insolubles  d'arf^ent  bleu,  p.  497. 

J.  SwiNBURNE.  —  U électromètre  employé  comme  ivattmètre,  p.  SoJ. 

J.  WiMsiiuRST.  —  Machine  ci  infiuence  alternante  et  expérimentale, 
p.  j<»7. 

A.  Anderson.  —  Focoméirie  des  combinaisons  divergentes  de  len- 
tilles, p.  5i  I. 

Wiedemann'8  Annalen. 

T.  \LIIT,  n-  5,  1891. 

O.-E.  Meyer.  —  Procédé  pour  évaluer  le  frottement  intérieur  des 
liquides,  p.   1 . 

KuRT  MuTZKL.  —  Sur  le  frottement  intérieur  des  liquides,  p.  i5. 

W.  RoMG.  —  Recherches  hydrodynamiques,  p.  43. 

F.  Auerbach.  —  Mesures  absolues  de  la  dureté,  p.  61. 

J.  ScHUMANN.  —  Recherches  sur  les  amalgames,  p.  101. 

P.  Drude.  —  Réflexion  et  réfraction  d'ondes  planes  par  une  plaque 
à  faces  parallèles  d'un  corps  à  couleurs  superficielles,  p.  126. 

P.  Drude.  —  Sur  la  grandeur  de  la  sphère  d'action  des  forces  mo' 
léculaires  et  sur  la  constitution  des  lamelles,  de  liquide  glycérique 
de  Plateau,  p.  i58. 

P.  Drude.  —  Sur  la  direction  de  vibration  de  la  lumière  polarisée^ 
p.  177. 

C.  Fromme.  —  Recherches  expérimentales  sur  le  magnétisme^  p.  181. 

P.  Sack.  —  Mesure  du  maximum  de  conductibilité  de  dissolution 
très  étendues  de  sulfate  de  cuivre,  p.  -ii'^. 


BOUSSINESQ.  —  EXTINCTION  DES  ONDES  AÉRIENNES.     3oi 

SUE  LES  DÉFOBMATIONS  £T  L'EXTINCTION  DES  ONDES  AÊEIENNES.  ISOLÉES 
OU  PÉEIODIOÏÏES,  FEOPAGÉES  A  L'INTÉEIEUE  DE  TUTAUZ  DE  CONDUITE 
SANS  EAU,  DE  LONftïïEUE  INDÉFINIE; 

Par  m.  J.  BOUSSINESQ. 

4 

1.  La  propagation  (iu  son,  le  long  des  tuyaux  de  eonduite  pleins 
(rair,  a  été  étudiée  théoricpieuienl,  (hms  riivpothèse  de  niouve- 
nieiits  pendulaires  d\assez  faible  amplitude  ponr  permettre  la  ré- 
duelion  des  équations  à  la  forme  linéaire,  d'abord  [)ar  M.  von 
Helmlioltz  (*),  en  négligeant  les  échanges  alternatifs  de  chaleur 
entre  la  paroi  et  la  couche  gazeuse  ct)ntiguë,  puis  par  lvirchholT(2) 
en  tenant  compte  de  ces  échanges.  Les  formules  auxquelles  ils 
sont  |)ar\enus,  «lillerenles  seulement  par  la  signiHcation  du  coef- 
ficient au  moyen  duquel  s'y  exprime  rinfluence  extinctrice  et 
retardatrice  de  la  paroi,  ont  été  récemment  employées  par 
MM.  Violle  et  Vauthier,  dans  un  Mémoire  d(;s  Annales  de 
(Chimie  et  de  Plirsique  (mars  i8ç)C),  (i*^  série,  t.  XIX)  oii  ceux-ci 
ont  publié  et  discuté  leurs  remarquables  observations,  faites  à 
Grenoble,  en  i885,  sur  un  tuyau  de  conduite  neuf  de  o"*,70  de 
diamètre  et  près  de  iJ*^'"  de  longueur,  parcouru  plusieurs  fois  par 
cha(|ue  onde  que  réiléchissaient  successivement,  aux  deux  extré- 
mités, «les  parois  planes  y  fermant  le  tuyau  per[)endiculairement 
à  Taxe.  Mais  ces  observations  n'ont  guère  été  relatives  qu'à  des 
ébranlements  non  périodiques,  d'une  durée  totale  restreinte  au- 
près de  cha<|ue  section,  et  dont  les  plus  caractéristiques  consi- 
staient en  ondes  condensées  produites,  comme  dans  de  mémo- 
rables expériences  anté'rieures  de  Regnault,  par  des  coups  tic 
pistolet  tirés  à  une  extrémité  du  tuyau,  devant  un  orifice  percé 
au  centre  de  son  fond  plat  et  <pie  l'on  bouchait  aussitôt  après.  Or, 
malgré  quelques  systèmes  de  mou\enients  vibratoires  qui,  surtout 
dans  les  premiers  instants  de  la  propagation,  se  superposent  à 
Tonde  générale,  ou  la  sillonnent  transversalement,  et  lui  per- 
mettent d'aflecter  l'organe  de  Touïe,  de  telles  intutnescences, 
où  Tair  est  condensé  presque  d'un  bout  à  l'autre,  dillèrcnt  pro- 


(•)   Verhancll,  ci.  natur.  Vereins  zu  Heidelbergj  l.  III,  p.  lO;  iî>G3. 
(*  )  l^oggendorff's  yinnalen,  t.  CWXIV,  p.  177;  ib68. 

J.  de  P/iys.,  2*  série,  t..  X.  (Juillet  1891.)  21 
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l'ond^Mnent  <le  la  suite  périodique  d^ondes,  à  égales  dilatations 
vX  condensations  alternatives,  supposée  par  les  formules  di 
MM.  llelmholtz  et  KirchhoflT.  Aussi  MM.  Violle  et  Vauthier  ODt-îlâ= 
trouvé  que  celles-ci  indiquaient,  pour  un  parcours  donné,  ui  : 
aflaihlissement  de  la  pression  incomparablement  plus  rapide  qu^ 
le  vrai  et,  au  contraire,  un  ralentissement  de  la  propagation 
presque;  négligeable  vis-à-vis  des  petits  ralentissements  réels,  ob- 
servés déjà  par  Rcfgnault. 

La  principale  raison  d^aussi  graves  désaccords  ne  se  trouve  sans 
doute  pas  dans  Tassimilation,  qui  doit  être  permise  approximati- 
vement ou  comme  premier  aperçu,  d'une  intumescence  isolée, 
d'une  certaine  longueur  apparente,  à  la  moitié  convexe  d'une  onde 
(Pun  système  périodique  où  chaque  demi-ondulation  aurait  cette 
longueur.  Mais  elle  est  évidemment  dans  la  confusion  établie  entre 
l'intumescence  entière  cheminant  le  long  du  tuyau  et  les  ondes 
sonores  successives,  beaucoup  plus  courtes,  qui  la  sillonnent, 
aux(|uelles  seules  conviennent  le  ralentissement  et  le  coefficient 
d'cxlinelion  calculés.  Ceux-ci,  en  effet,  d'après  les  formules  théo- 
ri([ues,  sont,  l'un,  c'est-à-dire  le  ralentissement,  en  raison  directe 
et,  l'autre,  le  coefficient  d'extinction,  en  raison  inverse,  de  la  racine 
carrée  de  la  durée  de  vibration,  ou  de  la  racine  carrée  de  la  lon- 
gueur d'onde;  et  ils  deviendraient,  par  suite,  le  premier,  bien  plus 
sensible,  mais  le  second,  bien  plus  faible,  si  on  les  évaluait  pour 
des  ondes  aussi  lon«;ues  que  l'intumescence  entière,  à  laquelle 
MM.  Violle  et  Vauthier  ont  effectivement  reconnu  beaucoup  plus 
de  lon^i'i'itr  ou  de  persistance  qu'aux  sons  accessoires  qui  l'accom- 
pagnent au  début. 

II.  Ainsi,  les  désaccords  sont  plus  apparents  que  réels,  malgré 
la  portée  restreinte  ou  le  défaut  de  généralité  des  formules.  Néan- 
moins, il  y  a  évidemment  lieu  de  reprendre  le  problème  au  point 
de  vue  théorique,  en  attribuant,  aux  condensations  et  aux  vitesses 
suceessiveuKMit  produites  sur  une  même  section  quelconque,  des 
exj)ressions  non  plus  pendulaires  par  rapport  au  temps,  mais 
all'eetées  d'une  fonction  arbitraire,  propre  à  représenter  les  diverses 
sueeessions  possibles  dépressions  ou  de  déplacements  directement 
réalisables  près  de  Tenlrée  du  tuyau.  Tel  est  l'objet  du  présent 
traNail. 
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Une  question  assez  analogue  d'ondes  liquides,  mais  plus  simple, 
oelle  de  Texlinction  graduelle  d'une  intumescence,  d'une  onde 
solitaire  par  exemple,  le  long  d'un  canal,  par  les  frottements  pro- 
duits surtout  près  du  fond  et  des  bords,  peut  suggérer  la  méthode 
»  suivre  :  je  l'ai  traitée  au  §  II  (n°*  9  à  19)  d'un  Complément  à 
ma  Théorie  des  eaux  courantes,  publié  en  octobre  1878  dans  le 
Journal  de  Mathématiques  pures  et  appliquées  (t.  IV,  voir  les 
p.  347  À  366).  Là  aussi,  les  principales  résistances  au  mouvement 
sont  localisées  dans  une  mince  couche  contiguë  aux  parois,  où  les 
vitesses  varient  trt^s   rapidement,  sur  une  épaisseur  insensible, 
depuis  la  valeur  zéro  maintenue  constamment  sur  la  face  exté- 
rieure, jusqu'aux  valeurs  complètes  relatives  à  l'intérieur  de  la 
masse  fluide  et  réalisées  déjà  sur  l'autre  face  de  la  couche,  valeurs 
pouvant  être  une  fonction  arbitraire  donnée  du  temps.  Les  vitesses 
et  les  frottements,  dans  l'épaisseur  de  cette  couche,  s'expriment 
par  des  intégrales  définies  simples,  prises  de  zéro  à  l'infini,  mais 
dont  malheureusement  la  sommation,  possible  à  la  rigueur  après 
spécification  de  la  fonction  arbitraire,  ne  paraît  efTectuable  sous 
forme  finie  que  dans  peu  de  cas,  parmi  lesquels  le  plus  simple  peut- 
être  est  justement  celui  de  mouvements  pendulaires.  D'ailleurs, 
le  serait-elle  toujours,  que  l'utilisation  de  ses  résultats  exigerait 
encore  une  connaissance  assez  précise,  théorique  ou  expérimen- 
tale, de  la  forme  affectée  par  chaque  variété  d'ondes,  forme  dont 
dépendent  les  circonstances  cherchées  de  la  propagation.  De  là, 
t^ine  grande  difficulté  pour  calculer  l'affaiblissement  graduel  des 
intumescences.  Mais,  du  moins,  quand  il  s'agit  d'une  onde  soli- 
t.aire,  dont  le  ])rofil,  éminemment  stable  pour  chacune  des  valeurs 
^successives  décroissantes  de  l'énergie  totale,  se  trouve  représentée 
par  une  fonction  toujours  la  même  d'une  variable  à  expression 
linéaire  par  rapport  à  l'abscisse  et  monôme  par  rapport  à  la  hauteur 
ou  à  l'énergie  totale  de   l'onde,  le  lent  décroisscment  de  cette 
hauteur  ou  de  cette  énergie  se  détermine  facilement,  à  l'exception 
d'un  facteur  constant  dans  le  calcul  duquel  reste  incluse  toute  la 
difficulté  de  la  quadrature  ineffectuée. 

Or,  au  contraire,  les  ondes  aériennes  condensées  se  propageant 
le  long  d'un  tuyau  ne  tendent,  avant  leur  extinction,  vers  aucune 
forme  commune.  Aussi,  quoique  une  double  application  de  la  for- 
mule d'Analyse,  à  intégrale  définie  simple,  utilisée  dans  le  cas  des 
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ondes  liquides,  permette  d'y  exprimer,  d'une  part,  les  frottements 
successifs  de  la  paroi,  avec  les  vitesses  réalisées  dans  la  couche 
con ligue,  d'autre  part,  les  densités  propres  à  cette  couche,  et  en- 
suite de  former  les  équations  de  mouvement  des  tranches  gazeuses 
normales  à  Taxe,  d'évaluer  les  vitesses  de  propagation  des  divers 
éléments  de  masse  de  l'intumescence,  etc.,  il  n'y  a  guère  que  les 
circonstances  générales  de  sa  déformation  et  de  son  extinction  qui 
puissent  facilement  se  reconnaître  sur  les  formules.  Les  princi- 
pales de  ces  circonstances,  bien  d'accord  avec  les  résultats  de  l'ob- 
servation, consistent  dans  un  aplatissement  et  un  allongement 
indéfinis  de  l'onde,  du  moins  après  une  première  période  assez 
courte  où  son  sommet  s'est  rapidement,  s'il  y  avait  lieu,  rapproché 
de  son  front,  c'est-à-dire  de  sa  face  antérieure,  qui  reste  d'ailleurs 
très  sensiblement  plane  à  toutes  les  distances  de  l'extrémité  de  dé- 
part. 

On  verra  que  la  théorie  indique  de  plus,  entre  le  coefficient 
d'extinction  et  le  ralentissement  causé  par  la  paroi,  une  relation 
approximative,  à  laquelle  les  expériences  tant  de  Kegnault  que  de 
MM.  VioUe  et  Vanillier  apportent  une  certaine  confirmation. 

III.  Avant  d'étudier  l'inlluence  de  la  perméabilité  calorifique  et 
du  frottement  de  la  paroi  du  tuyau  sur  les  ondes,  censées  venues 
de  loin,  que  proj)age  la  niasse  gaz.euse  remplissant  celui-ci,  sup- 
posons nulle,  pour  un  instant,  cette  double  influence,  afin  de  pou- 
voir admettre  partout  la  forme  plane  des  ondes  avec  le  parallélisme 
des  mouvements  à  Taxe  (rectiligne),  c'est-à-dire  tout  à  la  fois,  la 
parité  absolue,  à  cliac[ue  instant,  de  la  température,  de  la  pression 
et  de  la  vitesse,  sur  toute  Tétendue  d'une  section  normale  quel- 
conque du  tuvau,  comme  si  le  milieu  gazeux  était  latéralement  indt'^ 
fini.  Alors,  dans  les  é(| nations  indéfinies  de  mouvement  du  fluide. 


^'^  1  /^Tv       dT 


p  \  dx    ~^   dy  dz  ]  * 

p  \  dx  dy  dz  /  * 

p\dxdy  dz  I  * 

r/o        d.pu        d.pv        d.pw  __ 
de         dx  dy  dz  ' 
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où  les  composantes  N,  T  de  pression  ont  les  formules  respectives, 
à  deux  coefficients  de  frottement  intérieur  ou  d'imparfaite  fluidité  s, 

(N^,N^,Nz) 

_  /  du       dv        dw\  /du     dv    diM>\ 

(2)       (  r '^      ^         "^xdx    '    dy        dz  )  '        \dx^  dy^  dz  )^ 


)• 


les  composantes  fransi^ersales  r,  \v  de  la  vitesse  seront  nulles,  et 
sa  composante  u,  longitudinale,  ou  parallèle  à  Taxe  du  tuyau 
choisi  pour  axe  des  :r,  dépendra  seulement  de  x  et  de  ^,  ainsi  que 
la  densité  p,  la  température  absolue  T  et,  par  suite,  la  pression 
élastique  /?,  proportionnelle  au  produit  pT. 

Appelant  /^o,  po?  Tq  la  pression,  la  densité  et  la  température 
constantes  primitives,  posons 

<3)  p-po(i-+-ï),         T  =  To(i-^-T), 

où  Y?  '^  désignent  ainsi  la  condensation  et  réchauffement  relatifs 
dus  au  passage  des  ondes.  On  sait,  par  le  premier  principe  de 
Thermodynamique,  que,  si  M  désigne  la  masse  d'une  particule 
gazeuse  et  C  son  calorique  spécifique  à  volume  constant,  la  quan- 
tité €/Q  de  chaleur  (évaluée,  comme  C,  en  kilogrammètres)  qui 
p(^nètre  du  dehors  par  sa  surface,  durant  un  instant  dt  où  sa 
densité  et  sa  température  croissent  respectivement  de  e/p  et  de  rfT, 

a  comme  expression,  en  appelant  finalement  m  —  i   le  rapport 

p 
constant  tt^f» 

dp  1 

\P  P  /  "  P'" 

De  plus,  l'accord  très  satisfaisant  de  la  vitesse  expérimentale 
du  son  avec  sa  formule  théorique  donnée  par  Laplace,  montre 
Textrémc  petitesse  des  échanges  de  chaleur  s'effectuant  dans  les 
sens  parallèles  à  la  propagation,  ou  entre  les  couches  gazeuses 
successivement  atteintes  par  les  ondes;   de  sorte  que  l'on  peut 
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écrire  ici  rfQr=o,  et  supposer  la  pression/?  proportionnelle  à  p*", 
c'est-à-dire  à  (i  -h  y)'".  Nous  aurons  donc 

(5)  p  =  pq{\  -u  y)w  dans  une  onde  latéralement  indéfînie, 

ou  mieux,  en  substituant  à  po  sa  valeur  en  fonction  de  la  vitesse 

connue  a  du  son,  exprimée  par  i/m  —  » 

(6)  ^^?^(,_^^).n. 

Enfin,  les  frottements  intérieurs  ou  autres  parties  non  élas- 
tiques des  pressions  seront  assez  faibles,  pour  qu'on  puisse  né- 
gliger, dans  (2),  les  termes  non  linéaires  qui  contiendraient  en 
facteur,  outre  une  dérivée  partielle  des  vitesses  m,  i^,  w,  la  petite 
variation  des  coefficients  e  et  Ej  — •2e  due  au  changement  relatif* 
de  la  température,  ou  aussi  à  la  condensation  y  (si  e,  e%  —  2 e  dé- 
pendaient sensiblement  de  la  densité,  ce  qui  ne  paraît  pas  avoir 
lieu),  quantités  évanouissantes  avec  Tamplitude  des  ondes.  En 
d'autres  termes,  les  valeurs  de  s  et  de  e»  —  2e  à  introduire  seront 
celles  de  ces  coefficients  pour  la  température  et  la  densité  primi- 
tives constantes  po?  "o-  Et,  de  même,  le  diviseur  p  pourra  être  ré- 
duit à  Po  dans  les  termes  des  premiers  membres  de  (i)  où  figure- 
ront £,  £,  . 

Cela  posé,  en  observant  que  les  hypothèses  faites  annulent  i\ 
(r,  v',  w'  et  rendent  Uy  y  fonctions  seulement  de  x  et  de  /,  les 
valeurs  (2),  (3)  des  N,  ï  et  de  p,  après  substitution  k  p  de  son 

expression  (6)  et  à  ;/ de  --j-  -f-w-j->  réduiront  les  quatre  équa- 
tions (1)  du  mouvement  aux  deux  suivantes  : 

Idu          ^,           ^      »  df           du        e.  d^ii 
._  (li  ^  I  _  -  Y  )'"— * -  -L-  u î  =  o 
dt                     *           dx          dx       Po  dx'^  * 
dy        du        d.u^ 
dt        dx    ^      dx 

IV.  A  une  première  approximation,  où  sont  négligeables  les 
termes  non  linéaires  en  u  et  y,  ainsi  que  celui  où  figure  le  petit  coef- 
ficient £,,  ces  deux  équations  deviennent 

/ .,  du  „  df  dy        du 


1 
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et  elles  donnent,  par  l'élimination  de  //, 

(n)  '__at_^=o. 

^^  (it*  dx* 

L'intégrale  générale  de  cette  dernière  doit  être  spécifiée  pour 
les  ondes  dont  il  s'agit  ici,  propagées  au  sein  d'un  gaz  en  repos. 

Admettant,  par  exemple,  qu'à  une  époque  initiale  très  an- 
cienne, Y,  //  s'annulassent  pour  toutes  les  valeurs  de  x  comprises 
entre  une  abscisse  négative  fort  grande  et  j:  =  oo,  on  peut  con- 
venir de  n'étudier  le  mouvement  ultérieur  qu'en  ces  endroits,  où 
le  fluide  était  primitivement  immobile.  Alors,  si  ;p  désigne  une 
fonction,  d'ailleurs  arbitraire,  s'annulant  pour  la  valeur  h-oo  de  sa 
variable,  il  vient,  comme  on  sait,  Y=cp(;r  —  a/);  après  quoi  la 

seconde  équation  (8),  écrite  -j-  { —  ay  "^  '' /  ~  ^  ^^  intégrée  sous 

la  condition  imposée  que  les  deux  fonctions  y,  u  s'annulent  pour  x 
infini  positif,  donne  //rzay,  valeur  rendant  identique  la  première 
(8),  vu  l'expression  de  y.  L'on  a  donc,  à  une  première  approxi- 
mation, 

(lo)  -^  =  ^(x  —  at)y        u=r^a(f{x  —  at); 

formules  d'où  il  résulte  que  toute  fonction  des  deux  quantités  ;/, 

Y,  et  même  toute  intégrale  comme    /     vrfx=  /        cp(a)rfa,  ..., 

dépendent  presque  uniquement  de  la  variable  x  -^at,  et  admet- 
tent la  formule  s^'mbolique  approchée  de  diflerentiation 

d  d 

*")  dt^-^'^di' 

A  une  deuxième  et  suffisante  approximation,  les  termes  de  (7) 
qui  ont  pu  être  négligés  dans  (8)  seront  donc  évaluables  par  les 
formules  (10),  (11);  ce  qui  permettra  de  remplacer,  au  besoin, 
dans  ces  termes  ou  dans  leurs  dérivées,  u  par  «y  ^^  '^^  différen- 
tialions  relatives  à  t  par  d'autres  relatives  à  x.  Si,  d'ailleurs,  à 
(1  -f- y)*""^  l'on  substitue  non  plus  l'unité,  mais  la  valeur  beaucoup 
plus  exacte  i  -|-  (m  —  a)Y,  ces  équations  deviendront 

.     da  d^{        d  /m  —  1     .    .      Ei     dy\  d-^       du  d.y^ 

(12)    -jT-^(i^~r  -^-T-( «*ï* ^«-r-   =0»    -r  ^ h  a -7^=0. 

€ft  dx      dx  \      2  *         po    dx]  di       tix  dx 

Différentiées  la  première,  en  x,  la  deuxième,  en  /,  puis  muiti- 
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pliées  respccliveraent  par  — i,  4-1  et  ajoutées,  elles  donneront 
comme  équation  en  v,  au  lieu  de  (9),  une  relation  de  la  forme 


( 


dt^  dx*  ~~  d.r^  '}.  dx         po      dx^ 


Son  intégration,  pour  les  ondes  dont  il  s'agit,  propagées  vers 
les  T  positifs  et  à  la  tête  desquelles  s'annule  K,  permet  de  la  rem- 
placer par  ré(|uation,  du  premier  ordre  en  ^, 

(i4  )  — ^-ha-j^-! =0, 

^  at  dx       ').a 

d'a[)rès  une  démonstration  (utile  dans  l'étude  de  plusieurs  sortes 
de  mouvements  ondulatoires),  que  Ton  peut  voir  aux  p.  364* 
et  365*  du  tome  II  de  mon  Cours  cr Analyse  infinitésimale.  En 
substituant  à  K.  son  expression,  il  viendra  donc,  pour  déterminer 
les  déformations  successives  de  l'onde,  l'équation 

dt  dx  4  dx        2po  dx^ 

V.  Cette  équation  implique  la  conservation,  à  toute  époque,  de 
la  somme  f'^^dx^  prise  sur  toute  la  longueur  de  l'onde  ou  entre  les 
limites  j:  =  zlzoc,  et  elle  entraînerait  aussi  l'invariabilité  de  l'in- 
tégrale /"^^dx  entre  les  mêmes  limites,  sans  fimperfection  de  la 
fluidité,  c'est-à-dire  si  Ton  avait  Sj  =:^  o.  En  effet,  l'équation  (i5), 
multipliée  soit  par  r/j?,  soit  par  ayrfj?,  et  intégrée  de  x  =-  —  x 

à  ;r  =  oc,  en  observant,  d'une  part,  que  liv  --^*    égale  —  (f  y')  et  que 

ay-^^  égale  -y^  —  2  y^.  d  autre  part,  que  v,  —^  s  annulent  a  la 
tête  et  à  la  queue  de  l'onde,  donne  simplement 

Les  deux  sommes  f^fdx^  f^/'^dx  sont  donc,  la  première,  inva- 
riable, mais,  la  deuxième,  sans  cesse  décroissante,  sauf  quand  £,ri^-o. 

C'est  ce  qu'on  aurait  pu  prévoir  :  car,  t  désignant  Taire  de  la  sec- 
tion du  tuvau,  le  produit  de  la  première  |)ar  le  facteur  constant  g,>t, 
savr>ir  o^i7  fy  dx^  ou  f(p  —  pn)7ftx,  représente  évidemment  la 
masse  totale  de  rintumescence,  quantité  de  matière  gazeuse  ini- 
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tiaiement  introduite  à  l'entrée  du  tujau,  en  sus  de  Tair  qu'il  con- 
tenait à  la  densité  uniforme  po;  et  l'expression  p^a^^rf^^dx,  pro- 
portionnelle à  f^^dx,  représente  très  sensiblement,  à  toute 
époque,  l'énergie  totale  de  l'inlumescence,  c'est-à-dire  le  travail 
qu'elle  emmagasine,  non  moins  constant  que  sa  masse  quand  on 
néglige  l'imperfection  de  la  fluidité.  Eff'eclivement,  d'une  part; 
l'énergie  actuelle  ou  demi-force  vive  de  Tonde,  f^u^p{<Tdx)^ 
c'est-à-dire,  à  fort  peu  près,  f^ia^Y^o^dx^  constitue  la  moitié  de 
l'expression  considérée  po<^^^/Y^<^^î  cl,  d'autre  part,  son  énergie 
potentielle  ou  de  ressort,  qui  est,  pour  chaque  particule  de  masse  M 

et  de  volume  —  >  le  travail  que  produirait,  durant  sa  détente,  la 

partie  variable  (seule  active)  p  — /?©  de  sa  pression,  savoir 


=  (sensiblem.)  —^   1    m^  d-^     ou    -Ma^Y*»  énerjç.  act.  de  la  part., 

sera  de  même,  pour  toute  l'onde,  -poa^frfy^dx^  ou  l'autre  moitié 
de  l'intégrale  considérée. 

VI.  Imaginons  une  famille  de  plans,  normaux  à  l'axe  du  tuyau, 
et  mobiles  de  manière  à  intercepter  sans  cesse  entre  eux  une  même 
masse  d'intumescence,  ou  de  manière  que  chacun,  dont  x  désignera 
l'abscisse  à  l'époque  f,  ait  sans  cesse  devant  lui  une  partie  con- 
stante Tîy=T  /  ydx  de  l'intégrale  /  yrfx,  qui  mesure  propor- 
tionnellement la  masse  totale  de  l'onde.  Alors  la  vitesse  de 
transport-^  de   l'un   quelconque   de  ces  plans  sera  ce  que  l'on 

peut  appeler   la  vitesse  de  propagation  de   l'élément   contigu 
duj  =  —  yrfj;  d'intumescence,  et,  en  la  désignant  par  w,  la  diffé- 

rentiation  de  l'égalité  tît  =  /     y  dx  par  rapport  au  temps,  sous  la 
condition  m  =  const.,  donnera 

ou  bien,  en  substituant  finalement  à  -^  sa  valeur  tirée  de  (i5)  et 
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effectuant  rintégratîon, 

Y.A-    ^^  \     •        4  i^sia^djcj 

Si,  pour  figurer  Tonde  par  une  courbe,  on  attribue  à  chacun  do 
ses  éléments  dm^  d'abscisse  horizontale  actuelle  x  et  de  longueur 
actuelle  dx  (prise  en  valeur  absolue),  une  ordonnée  verticale  re- 
présentative, égale  à  la  condensation  correspondante  y,  et  que 
d'ailleurs  Tonde  ait  reçu  initialement  une  forme  simple  où  y,  à 
partir  de  zéro,  s'élève  peu  à  peu,  depuis  la  tête  ou  le  front  de 
l'onde  jusqu'à  un  certain  sommet  ou  maximum  yi,  pour  décroître 
de  même  graduellement  de  yi  à  zéro  entre  le  sommet  et  la  queue, 
les  deux  éléments  dm  de  même  hauteur  actuelle  y,  situés  Tun  en 
avant  et  l'autre  en  arrière  du  sommet,  auront  évidemment  des  vi- 
tesses de  propagation  inégales;  car,  dans  la  parenthèse  de  (17);  le 
terme  en  Si,  seul  différent  de  Tun  à  l'autre,  sera  positif  pour  le  pre- 
mier, à  pente  -~  négative,  et  négatif  pour  le  second,  à  pente  -y- 

posilive.  Il  est  clair  que,  par  l'effet  de  ces  célérités  inégales,  Tesps- 
cement  des  éléments  dm  antérieurs  et  postérieurs  augmentera,  en- 
traînant, du  moins  en  moyenne,  une  augmentation  de  leurs  lon- 
gueurs dx  et  une  diminution  corrélative  de  leur  hauteury,  qui  est, 
dans  chacun,  inverse  de  la  longueur.  Ainsi,  grâce  à  l'imperfection 
de  la  fluidité,  exprimée  dans  (1-)  par  le  terme  en  Si  considéré, 
l'onde  s'allonge  et  s'aplatit,  comme  aurait  pu  le  faire  prévoir  la 
seconde  formule  (16),  où  l'intégrale  y'y^  dx  ^=  f^dm  ne  peut  dé- 
croître continuellement  sans  que  la  valeur  moyenne  de  y  diminua. 
Mais  il  y  a  plus  de  complication  dans  la  manière  dont  se  dé- 
forment séparément  les  deux  parties  de  Tonde  qui  s'étendenl. 
Tune,  de  la  tête  ou  du  front  au  sommet,  l'autre,  du  sommet  à  la 

queue;  car,  suivant  le  plus  ou  moins  de  pente  —  qu'elles  offrent 

aux  divers  points  de  leur  longueur,  le  dernier  terme,  en  Si,  de  la 
parenthèse  (i"),  peut  ou  non  Temporter,  dans  des  mesures  va- 
riables aux  endroits  soit  bas,  soit  hauts,  sur  le  précédent,  simplr- 
ment  proportionnel  à  y,  et  rendre  plus  prompte  à  Tavanl,  plus 
lente  à  l'arrière,  tantôt  la  propagation  des  éléments  dm  de  faible 
hauteury,  tantôt  celle  des  éléments  dm  plus  élevés. 
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Lorsqu'on  admet  assez  de  petitesse  soit  dans  le  coefficient  ei, 

soit  dans  les  pentes  et  surtout,  par  suite,  dans  les  courbures  -i-^> 

pour  rendre  le  dernier  terme  de  (17)  ou  celui  de  (i5)  négligeables 
devant  les  précédents,  les  éléments  dm  qui  correspondent  aux 
plus  grandes  hauteurs  y  sont  évidemment  les  plus  rapides;  et  le 
sommet  se  rapproche  sans  cesse  du  front  ou  s'éloigne  de  la  queue, 

en  adoucissant  de  plus  en  plus  les  pentes  —  à  l'arrière,  mais,  par 

contre,  en  les  accentuant  à  l'avant  jusqu'à  ce  que  le  terme  en  t^ 
y  prenne  de  l'influence  et  les  empêche  de  devenir  abruptes,  ou  le 
sommet  d'être  à  pic,  de  surplomber  presque. 

On  le  voit,  du  reste,  plus  simplement,  par  l'intégration  exacte 
de  l'équation  (i5)  où  le  terme  en  Si  est  actuellement  négligeable, 
intégration  dès  lors  facile  qui  donne 

x—ali-\ y)'     ^"     X  —  (a-^ ujt—  fonct.  arbitr.  de  yî 

ce  qui  oblige  à  attribuer  une  vitesse  vers  les  x  positifs, 


(m-h  I    \  m  -f- 1 


uniformément  croissante  avec  y  (ou  avec  u),  à  chaque  ordonnée  y, 
invariable  en  grandeur. 

Il  n'existe  donc  pas  de  forme  permanente  pour  Tonde,  quand 
on  néglige  les  frottements;  et  la  seule  qui  le  soit  lorsqu'on  en 
tient  compte  est  celle  qui  suppose  l'annulation  totale  de  l'énergie, 
ou  qui  a  pour  équation  y  =  o,  forme  limite  n'exprimant  que  l'ex- 
tinction finale  du  phénomène.  Ainsi  une  intumescence  aérienne 
isolée  se  distingue  complètement,  sous  ce  rapport,  de  l'onde 
liquide  solitaire  propagée  le  long  d'un  canal,  qui  comporte  et 
afTecte  une  forme  permanente  bien  déterminée  pour  chacune  des 
valeurs  successives  de  son  énergie,  également  décroissante  sans 
cesse  (*). 


(')  Il  n'en  serait  plus  tout  à  fait  de  même  pour  une  intumescence  continue, 
c'est-à-dire  pour  une  onde  sans  queue,  où  la  hauteur  représentative  y?  nulle  à 
la  tétc  X  =  00  de  l'onde,  tendrait  peu  à  peu  vers  une  certaine  valeur  3c  et  s'y 
maintiendrait  asymptotiquement  jusqu'à  x=  —  00  (ce  qui  implique  une  énergie 
totale  infinie))  car  il  suffirait,  pour  lui  conserver  sa  forme,  de  lui  donner  celle 
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VII.  Mais  voyons  comment  le  frollement  de  la  paroi  du  tujau 
cl  sa  porméal)ilit(^  calorifique  modifieront  ces  lois,  en  annulant, 
sur  tout  le  contour  y  des  sections  normales  <r,  la  vitesse  u  du  fluide 
et  les  variations  relatives  t  de  sa  lempc^rature. 

Kt,  d'abord,  la  petitesse  tant  du  coefficient  e  de  frottement  inté- 
rieur de  Tair,  que  de  sa  conduclibilité  calorifique,  localiseront 
<lans  une  couche  très  mince  les  perturbations  consid<^rables  qu'en- 
traîne une  pareille  immobilisation  du  fluide  et  de  sa  tempc^rature, 
(le  manière  à  laisser  subsister  très  sensiblement,  à  l'intérieur  des 
sections,  la  forme  plane  des  ondes,  ainsi  que  la  longitudinalilé 
(les  mouvements,  avec  leur  parité  du  centre  jusque  auprès  du  con- 
tour et  celles  de  la  condensation  y,  de  la  température  T,  enfin,  de 
la  pression  p.  Ce  ne  pourra  être,  du  moins,  que  dans  des  ondes 
très  longues  et  assez  loin  en  arrière  de  leur  tête,  c'est-à-dire  après 
une  action  prolongée  des  frottements  et  de  la  conductibilité  sur 
les  mêmes  particules  fluides,  que  les  perturbations  dont  il  s'agit 
auront  eu  le  temps  de  se  propager,  avec  une  intensité  notable, 
jusqu'à  des  distances  de  la  paroi  comparables  au  rayon  du  tuyau. 
Aussi  MM.  Violle  et  Vauthier  ont-ils  constaté  que  le  front  de  l'in- 
tumescence garde  indéfiniment  sa  forme  plane,  jusqu'aux  points 
les  plus  rapprochrs  de  la  paroi  (o*",o8)  où  ils  eussent  installé  un 
appareil  indicateur  de  l'arrivée  de  l'onde. 

On  le  concjoit,  du  reste,  d'autant  mieux,  que  la  forme  plane  s\ 
rétablirait  presque  instantanément  si  quelque  cause  accidentelle 
l'y  avait  altérée;  car  les  premières  particules,  centrales  ou  péri- 
phériques, atteintes  par  le  mouvement  sur  une  section  o-,  trans- 


qiii  reod  l'expression  (17)  de  (o  indépcndanle  de  x  ou  la  môme  d'un  bout  k 
l'autre  de  l'onde,  et  qui  assure,  par  conséquent,  avec  des  cspacemenls  constants  dx 
entr«i   les   éléments  successifs  dm  —  y  ^•^'   '^   permanence  de  leurs  hauteurs  f. 

La  |)arenlhèse  de  (17)  s'y  réduisant  à  \-\ ; c  pour  x=  —  »  où  Y=ac=const., 

il  viendra,  coninic  étiuation  du  profil  qui  définit  cette  forme, 


ou  bien 


et,  en  intégrant. 


•i  p,a  Y  dx 

*      -    (m -4-1)  i-^  cf:r, 


Y(iic       Y)"  s, 

('à c        \  P  a 
il  —  f  m  H-i)c  -  —  (a?  —  const.). 


EXTINCTION  DES  ONDES  AÉRIENNES.  3ji 

mettraient  aussitôt  ce  mouvement  au  devant  d'elles  près  des 
parois  non  moins  que  près  de  Taxe,  sur  toute  l'étendue  des  zones 
spliériques  de  rajon  croissant  les  ayant  pour  centres. 

Donc,  les  formules  (5)  à  (i  i)  continueront  à  subsister  dans 
l^ialérieur  des  sections,  du  moins  à  une  première  approximation. 

Gela  posé,  si,  considérant  un  élément  dj  du  contour  de  la  sec- 
lion  quelconque  <r,  d'abscisse  x,  et,  en  même  temps,  une  portion 
contiguë  à  ^y,  sensiblement  plane,  de  la  couche  superficielle  où 
sont  localisées  le»  perturbations,  Ton  appelle  N,  dans  le  plan  de  t, 
une  coordonnée  rectiligne  normale  à  rfy,  introduite  pour  me- 
surer la  distance  à  la  paroi  de  chaque  feuillet  de  cette  portion  de 
couche,  la  vitesse  a  et  la  condensation  y,  très  rapidement  variables  , 
à  partir  de  la  paroi  ou  pour  les  très  petites  valeurs  positives  de  N, 
deviendront  sensiblement  indépendantes  de  celte  variable  dès 
qu'elle  atteindra  une  grandeur  appréciable;  et  elles  tendront  alors, 
à  fort  peu  près,  vers  des  expressions  de  la  forme  (lo),  savoir 
u  ^=  a  ^{x  —  at)^  Y  =  <p(x  -^  at). 

Mais  formons,  au  même  degré  d'approximation,  les  équations 
indéfinies  du  mouvement  troublé,  pour  Tinlérieur  d'un  pareil 
fragment  de  la  couche  superficielle. 

Les  composantes  transversales  t^,  (v  de  la  vitesse,  nulles, 
comme  Uj  à  la  paroi,  mais  nulles  de  plus  à  l'intérieur,  sur  Tautre 
face  de  la  couche,  seront  négligeables  partout,  comparativement 
à  w,  et,  de  même,  les  accélérations  latérales  r',  w'  disparaîtront  à 
côté  de  Taccélération  longitudinale  u\  elle-même  réductible,  ici, 

à  son  terme  principal  oxx  linéaire  ->- •  Enfin  les  deux  dérivées  se- 
condes de  a  soit  en  x  ely,  soit  en  x  et  z,  pourront  être  négligées 
vis-à-vis  des  dérivées  secondes  de  ii  par  rapport  aux  coordonnées 

transversales  y  ou  z,  vu  que  les  dérivées  ;/-"  et  -v->  nulles  à  Tin- 

tcrieur  de  la  couche,  prennent  leurs  très  grandes  valeurs,  dans 
chaque  section  a-,  le  long  de  chemins  N  extrêmement  petits,  mais, 
au  contraire,  varient  graduellement  suivant  le  sens  des  x.  Il  suit 
de  là  que,  dans  les  trois  premières  équations  indéfinies  (i)  du 
mouvement,  les  valeurs  (2)  des  pressions  N,  T,  différentiées  en  Xy 

y,  5,  se  réduiront  aux  termes  en  p  et  aux  deux  termes  g     .  ^^    .^^  > 
dont  la  somme  £(-7— ,-  -r  -rzi  j  pourra  évidemment  s  écrire  aussi  £^2'/ 
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et,  (inalement,  s^r^*  Gomme  on  sera  d'ailleurs  libre  de  remplacer 
par  po  l^s  dt''nominaleurs  p  des  premiers  membres,  il  viendra 
,  „,  \    dp         z   d>îi       du  \  dp  I   dp 

(i8) -/-H — Tîvi  =  ■:77' :>    =^» •:7-=o. 

On  voit  donc  que,  même  près  du  contour  y,  la  pression  p  a  ses 
dérivées  en  y  et  z  négligeables  à  côté  de  sa  dérivée  en  x,  laquelle 
y  est  de  l'ordre  de  tb^^u,  La  pression  élastique  /?,  partout  propor^ 
tiounelle  à  pT,  ou  égale  à  /?o(i -+- y)(^  "+"")»  ^"  enfin,  sensilile- 
ment,  à />o(i -|- y  +  t),  et  qui  d'ailleurs,  d'après  (5),  devient  à 
très  peu  près  />o[i -H  A?i'f  (^  —  ^/)]  à  l'intérieur,  sera  ainsi  con- 
stante sur  toute  rétendue  des  sections,  même  dans  l'épaisseur  de 
la  couche  superKcielle.  L'on  aura,  par  conséquent,  d'une  manière 
générale, 

(19)  -^ -^  1  —  nx^{x  —  at). 

Vin.  Cela  posé,  pour  évaluer  d'abord  u  à  l'intérieur  de  la 
couche,  remplaçons  /?,  d'après  (6),  par  ^— — [1  -j-  ?p(a:  —  a/)]*"  ou 


m 


par  l'expression  sensiblement  égale  ^ \-  po<2^ç(a:  —  <ar/),  dans 


m 


la  première  équalion  (18);  et  cette  équation  deviendra 

•  ^  Po  d\^        di 

ou  bien,  en  observant  que  cp  ne  dépend  pas  de  N, 

(20)  'j^\u  —  a^{x-^at)\=  ^  __-fa  — aç(j--  aOj. 

Ainsi  écrite,  elle  a  la  forme  de  l'équation  classique  des  tempé- 
ratures dans  un  mur,  et  contient  comme  fonction  inconnue 
l'excès  u  —  rtcp,  égal  à  —  acp  pour  N^^  o,  mais  très  sensiblement 
évanouissantdès  que  N  acquiert  des  valeurs  positives  perceptibles. 
Les  valeurs  notables  de  la  fonction  n  —  «©,  réalisées  toutes  dans  le 
voisinage  de  la  paroi  ou  de  N  -—  o,  seront  donc  à  fort  peu  pi*ès  celles 
de  la  température  près  de  la  face  chauffée  d'un  mur  très  peu  con- 
ducteur, dont  la  masse  intérieure  aurait  anciennementété  portée  el 
resterait,  pendant  un  temps  presque  indéfini,  à  la  température  zéro, 
tandis  (pie  &a  couche  superficielle  subirait,  sur  sa  face  externe,  la 
suite  des  températures  données  — a'f{x  —  at)^  sensiblement  pa- 
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reillcs  à  un  môme  instant  dans  tout  le  voisinage  de  rëlément  de 
contour  rfy.  L^iniégrale  (connue)  de  (20)  qui  donne  11  —  acp  dans 
ces  conditions,  est 


.   /->-    r*    /  rtOoN«\    -^-^ 

comme  on  peut  le  voir  par  les  n"*  346*  et  466*  de  mon  Cours  d'A- 
nalyse injinitésimale  (t.  II,  p.  ir8*  et  4^8*),  où  il  est  démontre 
aussi  que  la  dérivée,  par  rapport  à  N,  de  u  ou  du  second  membre 
de  (21),  égale 

-    — -\/z   I     ?  (^  — «'H 7^"")^    ^^da. 

Bornons-nous  à  en  déduire  le  frottement  ^  ([u'exerce,  dans  le 
sens  des  x  négatifs,  Tunité  d'aire  de  la  paroi,  sur  la  couche  gazeuse 

contignë,   frottement  dont  l'expression  est  ^-7^'  H   faudra  donc 

[)rendre  cette  expression  à  la  limite  K--0,  et  il  viendra,  en  chan- 
geant finalement  la  variable   d'intégration    de   manière   à    poser 


3t  ---   pi  / î 


(  'i'.i  ) 


IX.  Passons  maintenant  au  calcul  analogue  des  variations  rela- 
tives t  de  la  température,  sur  les  divers  feuillets  de  la  même  portion 
de  couche  gazeuse  contiguë  à  r/y ,  en  vue  d'éyaluer  les  conden- 
sations Y?  reliées  à  t  par  l'équation  (19). 

A  la  paroi,  c'est-à-dire  pour  N  rrr  o,  l'on  aura 

-:  =  o,         ou         •^=:m^{x — at) 

et,  à  Tinlérieur,  c'est-à-dire  dès  que  N  acquerra  des  valeurs  po- 
sitives perceptibles,  Y  tendra  sensiblement  vers  «p(d:  —  a/),  ou  t, 
d'après  (19),  vers  {m  —  O'fl*^  —  ^0*  L'excès  y  --  ^(x  ~-  at) 
variera  donc  très  vite,  comme  u,  depuis  une  valeur  notable  censée 
donnée,  qui  est  ici  (m  —  i)  ^{x  —  at),  jusqu'à  zéro,  quand  la  va- 
riable N,  d'abord  nulle,  passera   elle-même  par  toutes   les  très 
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petites  valeurs  positives.  Or  la  relation  (4)  [n**  III]  fournît  aisé- 
ment l'équation  indéfinie  nécessaire  pour  achever  de  le  déter- 
miner dans  cet  intervalle. 

Appliqués  à  un  feuillet,  d'épaisseur  rfN  et  de  masse  M=p  t/N  par 
unité  d'aire,  du  fragment  considéré  (contigu  à  rfy)  de  couche  su- 
perficielle, les  premier  et  quatrième  membres  de  cette  relation  (4;, 
divisés  par  r//,  donneront,  en  y  remplaçant  efï  par  Tq^t,  dp  par 
Po  rfy,  et  puis,  à  fort  peu  près,  p,  T  par  po,  Tq, 

(.3)  §  =CT,porfN[J; -(;«_. )J]. 

D'ailleurs,  la  quantité  -^  de  chaleur,  reçue  par  le  feuillet  durant 

l'unité  de  temps,  ne  sera  plus  négligeable  comme  pour  les  parti- 
cules intérieures,  malgré  l'extrôme  petitesse  du  coefficient  k  de 
conductibilité  de  l'air;  car,  dans  l'expression  des  deux  flux  calo- 
rifiques qui  traversent  les  deux  bases  du  feuillet  (suivant  le  sens 
inverse  de  celui  des  N  croissants),  cette  petitesse  du  facteur  A" 

sera    compensée    par  l'énorme   grandeur   de    la    dérivée  -rr  ou 

—  -\-  -TTj-rfN  le  multipliant.  L'on  aura,  par  conséquent,  toujours 

pour  Tunité  d'aire  du  feuillet,  en  prenant  la  différence  de  ces  deux 
(lux  après  avoir  donné  à  A',  sauf  erreur  négligeable,  sa  valeur  A'o 
aux  température  et  densité  primitives  Tq,  po, 

L'équation  ('23),  divisée,  Cïopo^^j  deviendra 
,  Ao    ^/-T        di       .  dv 

Remplaçons-y  enfin  Tpar  sa  valeur  tirée  de  (19)  et  nous  aurons, 
pour  régir  la  diflérence  y  —  cp(j:  —  at)  dans  toute  l'épaisseur  de 
la  couche  superficielle,  l'équation  indéfinie  cherchée,  analogue 
à(^.o), 

intégrons  celle-ci  de  la  même  manière  que  plus  haut  l'équalion 
(20),  en  observant  que  la  valeur  de  la  fonction  inconnue  pour 
N  =  o  est  maintenant  {m  —  0  ?(^  —  ^0* 
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La  formule  de  cette  fonction  sera,  pareillement  à  (21), 


(.6)    ,_,(._aO  =  (m-.)^/%(x-a/-H2^ggtî) 


e    "^  doL. 


Nous  aurons,  ci-après,  à  en  déduire  la  valeur  de  l'intégrale 

d 

qui,  d'après  (sS),  est 

^0 


J  5-Jï-?(^-«0]^N, 


mpoG 


ei  se  réduit,  par  suite,  au  produit  de ^  par  la  dérivée  du 

second  membre  de  (26)  prise  à  la  limite  N  =  o.  En  évaluant  cette 
dérivée  comme,  plus  haut,  celle  du  second  membre  de  (21),  et 

puis  posant  finalement  a  =  ^1/ ^>  il  viendra 

X.  Maintenant  que  nous  avons  exprimé,  en  fonction  des  valeurs 
de  w  etde  yd  r intérieur  de  la  masse  gazeuse,  le  frottement  exercé 
à  sa  surface  et  les  condensations  spéciales  qu'elle  y  éprouve,  nous 
pourrons  former,  à  une  seconde  et  suffisante  approximation,  les 
équations  de  mouvement  de  toute  une  tranche  fluide,  comprise, 
à  Tépoque  /,.  entre  les  deux  sections  normales  cr  du  tuyau  qui  ont 
les  abscisses  respectives  x  et  x  -\-  dx. 

Appliquons  d'abord  à  cette  tranche  le  principe  des  quantités  de 
mouvement,  suivant  le   sens  des  Xj  en  écrivant  que  la  somme 

dx  I  w'(p  rfo")  des  produits  des  masses  élémentaires  p  dvdx  qui  la 

composent,  par  leurs  accélérations  longitudinales  </',  égale  celle 

des  actions  extérieures  exercées  du  dehors  sur  la  tranche,  suivant  le 

même  axe  des  x;  ce  qui  comprend,  d'une  part,  la  somme  algébrique 

y.  de  Phys.,  3*  série,  t.  X^  (Juillet  1891.)  a2 


3i8  BOUSSINESQ. 

il     /* 
dx  -r-  \  Nxrfo-  des  aclions  normales  sollicitant  ses  deux  bases  9 

et,  d'autre  part,  le  frottement  total  changé  de  signe,  —  dx  \  ^rfy, 

que  subit  sa  tranche. 

Dans  les  premières  de  ces  forces,  la  partie  principale  deNo:  sera 
la  pression  élastique  changée  de  signe,  — />,  constante  sur  toute 
rétendue  a*  de  chaque  section,  et  exprimable  par  la  formule  (6) 
[n°  III]  où  nous  pourrons  supposer  la  valeur  de  y  relative,  par 
exemple,  au  centre  des  sections.  Quant  à  l'autre  partie  de  Nx, 
due  à  l'imperfection  de  la  fluidité,  et  tout  entière  de  seconde 
approximation,  elle  pourra  être  réduite  très  sensiblement  à  sa 

valeur  dans  l'intérieur  de  la  section,  savoir  à  Si  ;-t-  ou  à 


dx 


d,a(s>(x  —  at)  , 

e, -^ =s.a<p, 


quantité  dont  elle  ne  diffère  dans  un  rapport  notable  que  sur  une 
étroite  zone  périphérique  de  <r,  relativement  négligeable.  Enfin, 
comme  la  valeur  (2'^)  de  rf  sera  la  même  pour  tous  les  éléments  rfy 
du  contour  d'une  section,  le  second  membre  de  l'équation  s'écrira 

< 

On  le  simplifie  encore,  en  observant  que  po<Tr^( 1 4- y)'"" ';t^  n'excède 

port^;T^q"c  d'un  terme  de  deuxième  approximation,  réductible 

dy 
à  poa'(m  —  i)y  7^?  ou  même  à  ç^a-^m  —  Oî?'* 

Quant  au  premier  membre  rfj:  /  u'pdfr,  ou  podx  1  iu''h^^u')dy^ 

la  partie  linéaire  et  principale  de  w'+yw'y  est  celle  de  ;/,  savoir -tj» 

et  son  autre  partie,  de  deuxième  approximation,  peut,  comme  plu^ 
haut  celle  de  Nj:,  n'être  prise  que  dans  l'intérieur  de  <r,  où  elle  se 

réduit  sensiblement  à//  ;7~+T^  ^^  même  àa^cpy'-hyx( — a^o')^^- 

Appelons,  d'ailleurs,  U  la  vitesse  moyenne  exacte  à  travers  la 
section  d  (moyenne  très  peu  diflerente,  évidemment,  des  valeurs 
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de  uk  rintérieur,  ou  même  de  a<p),  de  manière  à  pouvoir  remplacer 

/  ^rfo-  ou  ^  I  ud<T  par  -^--  =:  o-  -^;  et  l'équation  cherchée, 

divisée  par  po^dx^  sera  enfin,  grâce  à  la  dernière  expression  (22) 
de  ^, 

(ï8) 


-  ^  5  "  ^'^J''^'^"  -  a/  +  p«)  rfp  =  o. 


La  seconde  relation  nécessaire  pour  déterminer  les  variations 
successives  des  deux  fonctions  inconnues  U  et  y  est  fournie  par 
Téquation  dite  de  continuité,  qu'il  suffira  d'appliquer  à  l'espace 
compris,  dans  le  tuyau,  entre  les  deux  sections  fixes  d'abscisses  x 

et  :r  4-  dx.  La  masse  gazeuse  dx  /  p  rfo"  ou  porfr  /  (1  +  y)  rfc, 
remplissant  cet  espace  à  l'époque  /,  s'accroît  dans  l'unité  de  temps 
de  l'excédent,  — ^^dâ^  f  P"^^>  ^c  1^  matière    1  pud(T  entrée 

par  la  première  section  sur  celle,  d'expression  analogue,  qui  est 
en  même  temps  sortie  par  la  seconde.  Et  comme  p  w=:p^(a  +  wY), 
il  vient  ainsi,  après  division  par  po  dx. 

Or,  dans  le  calcul  du  troisième  membre,  le  dernier  terme,  de 
seconde  approximation,  peut  être  évalué  en  négligeant  les  per- 
turbations localisées  sur  le  contour  et  en  remplaçant  même  y^  u 
par  (f(x  —  at)j  a^{x  —  at).  D'autre  part,  dans  le  calcul  du  pre- 
mier membre,  l'aire  totale  o-  comprendra  :  1®,  l'étroite  zone  péri- 
phérique, où  la  condensation  y  pourra  être  remplacée  par  sa  va- 
leur de  première  approximation,  égale  à  celle  de  y  au  centre, 
augmentée  de  l'excédent  de  y  sur  çp(j7  —  at)  qui  exprime  sensible- 
ment cette  valeur  dey  au  centre,  et,  2",  la  partie  intérieure,  prin- 
cipale, où  y,  devenue  indépendante  de  la  distance  N  au  contour, 
est  à  très  peu  près  la  valeur  de  y  au  centre,  que  nous  désignons  sim- 
plement par  y.  Le  premier  membre  de  (29)  se  dédouble  ainsi  en 
deux  termes,  dont  le  plus  simple,  qui  à  lui  seul  l'exprimerait  sans 

les  perturbations  produites  au  contour,  esl^   /  rf(T  =  T-~>  tandis 
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que  le  second,  composé  d'éléments  de  la  forme 

sera  évaluable  en  divisant  la  zone  périphérique  en  rectangles  élé- 
mentaires d'f^dH  par  des  normales  et  des  parallèles  au  contour. 
Comme,  d'ailleurs,  pour  la  bande  qui  correspondra  à  chaque  élé- 
ment rfy^  du  contour,  l'intégration  par  rapport  à  N  pourra  se  faire 
de  zéro  à  l'infini  [à  cause  de  l'annulation  asymptotique  de 
Y  —  (p(ic  —  at)  dès  que  N  devient  sensible],  la  formule  (27)  four- 
nira la  valeur  de  ce  second  terme,  et  les  deux  membres  extrêmes 
de  (29),  divisés  par  (t,  donneront  enfin  l'équation  cherchée,  qu'il 
faudra  joindre  à  (28), 


(3o) 


ûfY        d\}  d.^ix  —  at)^ 

L  _f-  -4-  d       *  i- 

dt        dx  dx 


Tandis   que   les   deux  équations   (28)    et  (3o)   du   problème: 
contiennent  la  vitesse  moyenne  U  sur  une  section  <t  et  non  la 
vitesse  à  l'intérieur,  c'est  la  condensation  y  produite  à  l'intérieux- 
que  la  formule  (6)  de  la  pression  p  nous  a  fait  introduire  dans  la 
première,   (28),  et  que  nous  avons  employée  aussi,    par  suite, 
dans  (3o),  à  la  place  de  la  valeur  moyenne  de  y  sur  toute  la  sec- 
tion (T  d'abscisse  x,  qui  aurait  figuré  plus  naturellement  dans  le 
premier  membre  de  (3o),  en  le  débarrassant  de  son  dernier  terme, 
le  plus  compliqué.  Si  nous  appelons  F  cette  moyenne  des  valeurs 
de  Y  sur  toute  une  section,  le  produit,  par  c,  de  son  excédent  sur 
la  valeur  de  y  ^  l'intérieur,  égalera  évidemment  l'intégrale  de 
l'expression  [y  —  ç(x  —  at)]  rfN  dy^  prise  pour  tous  les  éléments 
dfT  =  dN  dy  de  la  zone  périphérique,  intégrale  qui,  obtenue  en 
se  servant  de  la  formule  (27)  intégrée  de  (  =  —  00  à  ^  =  ^,  est 
évidemment 

On  aura  donc,  pour  remplacer,  au  besoin,  y  par  F  dans  les  équa- 
tions du  problème,  la  relation 

(3i)  ^.  =  r-2l^^!—^i/-!^  r^{x-^at-^^^)d% 

^     ^  *  (S       a      y    TimpoCj.     '^  r  /    r 
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XI.  Oq  remarquera  que,  <f{x  —  at)  et  a  cp(j?  —  al)  exprimant 
Y  et  U  dans  tous  les  termes  de  deuxième  approximation,  les  pre- 
miers membres  des  deux  équations  (28),  (3o)  ne  diffèrent  de  ceux 
des  précédentes  (12)  [n®  IV]  que  par  l'addition,  dans  chacune, 
du  dernier  terme,  où  figure  une  même  intégrale  définie.  Ces  deux 
termes  sont  donc  les  seuls  par  lesquels  se  traduise  Tinfluence  tant 
retardatrice  qu'extinctrice  de  la  paroi.  Et  ils  se  réduisent  même 
à  un  lorsque,  après  avoir  respectivement  différentié  en  x  et  /, 
puis  multiplié  par  —  i  et  -f-  i,  ces  deux  équations  (28),-  (3o),  on 
les  ajoute  pour  éliminer  U.  Il  vient  alors  en  y,  comme  dans  le  cas 
idéal  d'une  paroi  sans  frottement  et  imperméable  à  la  chaleur, 
l'équation  (i3)  [n^  IV],  mais  où  K,  quantité  encore  nulle  à  la 
tête  de  l'onde  (pour  x  =  x>),  a  Texpression 

(3-i)  '  •- 


-ifxïa^^y    (y(a:  — a/-i-p')rfp    , 


avec  un  nouveau  coefficient  [x  défini  par  la  relation 

,»,  .=^/i.<„_„^/^,=^/î*(^_^)^/g. 

Dans  le  cas  de  l'air  à  la  température  ordinaire  et  sous  la  pres- 
sion atmosphérique,  on  a,  d'après  MM.  VioUe  et  Vauthier  (p.  20 
de  leur  Mémoire),  en  prenant  le  mètre  et  la  seconde  pour  unités 
de  longueur  et  de  temps, 


»/ 


^=0,0039,        ^ -A  =0,0057; 


et  Ton  sait  d'ailleurs  que  m  =  i ,  4  ou  que  ^m  =  i  ,1882.  Il  en  ré- 
sulte 

fi  =  o,oo58, 

valeur  assez  forte,  si  le  tuyau  n'est  pas  d'un  diamètre  de  l'ordre 
de  a  ou  que  le  rapport  —  soit  considérable,  pour  rendre  le  der- 
nier terme  de  la  parenthèse  de  (82)  très  supérieur  au  précédent, 


—  se  trouvera  comparable  à  — 

Po  ^  Pc 

unités  du  cinquième  ordre  décimai. 


où  —  se  trouvera  comparable  à  —  et  atteindra  seulement  quelques 

Po  ^  Po  M         ^ 
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L'ëquatîon  en  y  du  premier  ordre  par  rapport  au  temps  sera 
donc  encore  (i4)i  c'est-à-dire,  au  lieu  de  (i5), 


(34) 


dy  d^        d  [rn-hi        ,  .v.        ^i    d^{x  —  ai) 

dt  dx      dx  \      1  •  ^  2Po  dx 


I  — ; — a^ix  —  aO* 


On  pourra  y  remplacer,  au  besoin,  y  par  F;  car  la  formule  (3i) 
montre  que  la  différence  F — y  est  une  fonction  de  x  —  at  ou  a  sa 
dérivée  en  t  égale  au  produit,  par  —  a,  de  sa  dérivée  en  x. 

D^ailleurs,  la  remarque  précédente  permettra  généralement  de 
supprimer,  dans  la  quantité  entre  crochets  de  (34),  le  terme  ene|. 
On  pourra  même  y  effacer  le  précédent,  affecté  du  carré  ç^  de  la 
condensation  y,  sauf  au  commencement  de  la  propagation  où 
Fonde  n'est  pas  encore  affaiblie  et  où,  comme  nous  avons  vu  au 
n"  VI,  Feffet  de  ce  terme  est  de  tendre  à  rapprocher  le  sommet  de 
Fintumcscence  de  son  extrémité  avant. 

XII.  Ici,  la  masse  de  Fonde,  représentée  proportionnellement 
par  f^dx  ou  mieux  par  fVdx^  n'a  plus  la  même  importance  que 
dans  le  cas  d'intumescences  rigoureusement  planes,  parce  que 
Faction  des  parois  ne  tarde  pas  à  rendre  inefficace  une  partie  de 
plus  en  plus  notable  de  cette  masse  totale,  en  la  disséminant,  à 
Farricre  du  gros  de  Fonde,  sur  une  grande  étendue  où  la  con- 
densation y  est  insensible  (*)  et  où  ne  se  conserve  plus,  dans  le 
fluide  presque  en  repos,  la  parité  des  mouvements  supposée  par 
nos  formules  à  Fintérieur  de  chaque  section  normale. 

Mais  à  cette  portion  disséminée  de  la  masse  de  Fonde,  il  ne 
correspond  qu'une  énergie  totale  insignifiante  :  car,  vu  la  double 
proportionnalité  (sous  volume  égal)  des  éléments  de  masse  à  v  et 
des  éléments  d'énergie  à  a^y^,  ceux-ci  ne  sont  en  tout,  pour  la 
partie  en  question,  que  de  l'ordre  de  sa  masse  finie  multipliée  par 
la  valeur  moyenne,  négligeable,  qu'y  présente  y. 


(  *  )  L'inévitable  longueur  de  celte  queue  se  reconnaît,  sur  l'équation  (34  )  multi- 
pliée par  €/27Ct  intégrée  depuis  Tabscisse  actuelle  j?^  d'un  de  ses  points  jusqu'à  x  =  x, 

à  ce  que  la  dérivée  en  ^  de/ Y  c/j7  qui  en  résulte,  — jJL- 4/-    /     ^Cx^—at-h^'jrfJ, 

est  négative  (pour  9  >  o),  et  non  pas  nulle,  tant  que x^ ne  devient  peu  —oc. 
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Donc  presque  toute  Ténergie  tant  actuelle  que  potentielle  du 
mouvement,  encore  subsistante,  réside  dans  le  gros  de  Tonde  non 
disséminé  auquel  s'appliquent  nos  formules,  et  a  son  expression 
sensiblement  proportionnelle  à  l'intégrale  /y^  ^^>  calculée  entre 
les  limites  x  =  ±:oo  pour  la  fonction  y  que  régit  l'équation  (34). 
Or  celle-ci,  multipliée  par  lydx^  puis  intégrée  terme  à  terme, 
entre  les  limites  ihoo,  comme  on  a  fait  pour  obtenir  la  seconde 
formule  (i6),  donne,  en  réduisant  d'ailleurs  y  à  ^{x  —  al)  dans 
les  termes  de  deuxième  approximation, 

(33)  <  "•  ~*    -      .  . 

-i-  «2  fJL  5^4 /-   f"^?  /*?(-^  -  «0  ^X^c  —  at  ^  p«)  dx. 

Telle  est  la  relation  qui  remplacera  la  seconde  (i6)  pour  éva- 
luer le  décroissement  incessant  d'énergie  de  Tonde.  Malheureu- 
sement le  second  membre,  même  simplifié  par  la  suppression  du 
terme  en  ei,  permise  d'ordinaire  (comme  on  a  vu),  ne  paraît  pas 
moins  difficile  à  interpréter  d'une  manière  générale  que  le  dernier 
lerme  entre  parenthèses  de  (34).  Aussi  nous  bornerons-nous  à  voir 
ce  que  donnent  l'une  ou  l'autre  de  ces  équations,  mais  surtout  la 
première,  plus  compréhcnsive,  (34),  dans  des  cas  où  s'effectuent 
simplement  les  intégrations  qu'elles  impliquent. 

XIII.  Le  premier  de  ces  cas  est  celui  de  mouvements  devenus 
depuis  longtemps  pendulaires,  avec  un  certain  nombre  constant,  /?, 
d'oscillations  complètes  par  seconde.  On  conçoit  qu'alors  la  forme 
plane  des  ondes  se  conserve  indéfiniment,  à  l'intérieur,  malgré 
l'influence  des  parrois;  car  celle-ci,  s'exerçant  dans  des  sens  alter- 
nativement opposés,  comme  ceux  des  vitesses  et  des  variations 
de  densité  qui  la  provoquent,  ne  peut  s'accroître  d'une  période 
d'oscillation  à  l'autre.  L'équation  (34)  reste  donc  applicable  même 
quand  la  tête  ou  le  front  de  l'onde  s'est  propagé,  pour  ainsi  dire, 
jusqu'à  une  distance  infinie  x  de  l'origine  des  coordonnées,  et 
quand  l'on  a,  par  suite,  sensiblement,  à  un  facteur  constant  près, 
pour  toutes  les  abscisses  x  de  grandeur  modérée,  en  adoptant 
comme  origine  des  temps  une  époque  où  s'observe  au  point  â:  =  o 
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un  maximum  de  condensation, 

(36)  ^(a?  — rt/)  =  cos ^ 


a 


.    imzix  —  at)         anirB» 

—  sin sin ^- 

a 


Alors  la  parenthèse  de  (34),  réduite  d'ailleurs  à  son  terme  en  ji, 
devient 

y  4  /«    r*  \       %mz(x  —  at)         2/ntB« 

—  Pt-1/-    f        I  COS ^ ^  C09 *-- 

^V   -^Jo     L  «  a 

ixa     y  r        2/i7:(ar  —  at)             miTzix  —  at)'\ 
= 4=  ^    COS ^^ -'  —  sin i^ 1  • 

4 //ITT   ff  L  «  «  J 

L'équation  (34)  a  donc,  pour  son  troisième  terme, 

IX i/ /lit  Y  r  .    anirCa?  —  a/)             imz(x  —  at)! 
^-^ ^    sm ^  -h  C09 ^^ > 

•2  ff   L  ^  ^  J 


ou  encore 


'  -t-  ^--^ ^  Y  =  -o, 

•2        a  • 


iii/nTc  y  r    ï       rf         intzix  —  at)  imzix  —  at)^ 

i-^ ^     -n  COS ^^ -h  COS i 

2       ff  La/i:r  at  a  ^  J 

et  enfki,  plus  simplement, 

2       a  \'       2/11:  dt  J 
Celte  équation  (34)  peut,  dès  lors,  s'écrire 

V       4v//i'^  ^/  ^^         ^^ 
et  son  intégrale  générale  est  de  la  forme 

Y  =  e-"^^J{  X  —  w  n> 

(38)       {avec     m^^^L,     eu  = ^«  _.=«..  Ji^  Z. 

•^«     «^  ,   ,        f^_  1.  4/nï' 

4 /ai  7:  ^ 

Si  Ton  remplace  -  par  — ^  ou  par  ^  (en  supposant  ainsi  les 

tuyaux,  circulaires  et  de  rayon  R),  dans  ces  deux  formules  de  m  el 
de  o),  elles  deviennent  précisément  celles  que  Rirchhoff,  et  anté- 
rieurement M.  Helmholtz  (sauf  la  réduction  de  [jl  à  i/—  )>  avaient 
obtenues  par  de  tout  autres  méthodes.  Le  coejjlcient  d^extinc- 
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don  m  et  le  ralentissement  ou  retard  a  —  (o  sont  donc  bien,  le 
premier,  en  raison  directe  et,  le  second,  en  raison  inverse  de  la 
racine  carrée  du  nombre  n  d^oscillations  par  seconde,  c'esl-à-dire 
en  raisons  respectivement  inverse  et  directe  des  racines  carrées  de 
la  période  de  vibration  ou  de  la  longueur  d'onde.  Le  coefficient 
d'extinction,  en  particulier,  croît  quand  la  période  diminue;  et 
ces  ondes  aériennes  s'éteignent,  comme  les  ondes  liquides,  d'autant 
plus  vite  qu'elles  sont  plus  courtes  (*). 

XIV.  Mais  notre  but,  ici,  est  de  considérer  spécialement  les 
intumescences  limitées,  pourvoir,  par  exemple,  comment  s'abaisse 
peu  à  peu  leur  sommet  (ou  comment  y  décroît  la  condensation  y 
maxima)  et  aussi  de  combien  la  vitesse  de  propagation  de  ce 
sommet,  alors  que  les  frottements  l'ont  déjà  fort  abaissé,  se  trouve 
excédée  par  la  vitesse  a  du  son  à  l'air  libre. 

Intégrons,  à  cet  effet,  l'équation  (34)}  à  partir  d'une  époque 
quelconque  t^^  pour  un  temps  t  —  t^  assez  modéré,  de  manière 
que  la  solution  de  première  approximation  y  =  '^{x  —  at)  y  reste 
effectivement  approchée  avec  la  forme  de  la  fonction  f  à  l'é- 
poque ^01  c'est-à-dire  en  admettant  que  l'expression  exacte  de  y  à 
cette  époque  soit  ff(x  —  ato).  Alors  la  relation  (34),  d'ailleurs 
réduite  à  l'équation  du  premier  ordre 

aura  pour  son  intégrale  générale 

(4o)  Y  =  «?(0-+-(^— Mni^l/^  /    ?'(5^-P*)<'P»  oùileslposé  ^=x  —  at. 
La  dérivée  en  x  de  y,  nulle  au  sommet  de  l'onde,  sera  donc 

(4")  â=?'(«)-^('-'o)H'^-^/?'(«-<-?')rfp. 

Appelons  ^i  la  valeur  de  Ç  qui,  à  l'époque  to^  correspond  au 
sommet  considéré  et,  par  suite,  au  maximum  de  f  (Ç)* 

(*)  Il  ne  serait  pas  difficile  de  reconnaître  la  parfaite  concordance  du  coeffi- 
cient d'extinction  m  donné  par  la  seconde  formule  (38),  avec  celui  d'une  houle 
à  vagues  longues  (comparativement  à  la  profondeur  d'eau)  qui  se  déduit  de  la 
formule  (a8)  du  Mémoire  cité  du  Journal  de  Mathématiques  (t.  IV,  p.  355: 

1878). 


(U) 
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Ce  sommet  se  déplaçant  avec  une  vitesse  presque  égale  à  a, 
rexcédenl  ^  de  son  abscisse  x  sur  (il  ne  dépassera  Ç|,  au  bout 
du  temps  l  —  ^o;  que  d*une  quantité  du  premier  ordre  de  peti- 
tesse, et,  vu  l'annulation  de  ^'(^i),  on  aura  très  sensiblement 
<p'(Ç)=:ç^(Çi)(^  —  at—  Ç|).  D'autre  part,  le  terme  ç(Ç)  de  (4o) 
ne  différera  du  maximum  voisin  f  (Çi)  que  d'une  quantité  négli- 
geable du  second  ordre  et  enfin,  dans  les  petites  parties  en  pi, 
de  (4o)  et  (4i),  i  se  trouvera,  de  même,  réductible  à  Ç|.  Appli- 
quées au  sommet  de  l'onde,  les  deux  équations  (4o)  et  (4i)  de- 
viennent donc 

<  ^  **  /-      • 

Différcntions  la  première  par  rapport  à  ^,  après  Pavoir  divisée . 
parla  valeur  même,  ©(Si),  de  y  à  l'origine  ^o  de  l'époque  considérée. 
Il  viendra,  pour  régir  le  décroissement,  à  cette  époque,  du  maxi- 
mum, Féquation  différentielle 

Son  intégrale,  si  Ton  appelle  am  le  second  membre,  constant  au 
moins  pendant  un  temps  modéré,  est  Ye'"'*^'"'«^  =  const.,  relation 
exprimant  que  la  condensation  maxima  décroît  comme  l'exponen- 
tielle e~'^^^^~^o^,  pendant  qu'elle  se  propage  sur  un  parcours  sen- 
siblement égal  à  a{t — Vq).  Donc  m  n'est  pas  autre  chose  que  le 
coefficient  d^ extinction  cherché^  et  si,  d'autre  part,  l'on  différentie 
également  en  /  la  seconde  équation  (42)  divisée  par  a^"{^i),cn 
appelant  w  la  dérivée  de  x  ou  vitesse  de  propagation  du  sommet, 
les  deux  formules  (pour  le  sommet  de  Tonde)  du  coefficient  actuel 

d' extinction  et  du  retard  relatif  actuel >  seront 

XV.  Dans  le  cas,  par  exemple,  d'ondes  périodiques,  où  la  fonc- 
tion çp  a  sensiblement  l'expression  (36),  on  peut  prendre  Ç,  =  0  et 
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les  deux  formules  (44)  donnent  presque  îmmédiatemenl  les  va- 
leurs (38)  de  m  et  de  (o. 

Mais  attribuons  plutôt  à  la  fonction  o(^)  une  forme  qui,  tout  en 
rendant  facile  le  calcul  des  seconds  membres  de  (44  )>  puisse  con- 
venir à  une  intumescence  isolée,  ou  s'annule  asymptotiquement 
aux  deux  limites  ^  =  ±x>  sans  présenter,  dans  Fintervalle,  aucune 
discontinuité.  La  plus  simple,  en  7  faisant  abstraction  du  facteur 
constant  qui  exprime  la  condensation  maxima  initiale  (relative  à 
l'époque  /o)>  ™e  paraît  être  celle-ci,  symétrique  de  part  et  d'autre 
de  la  valeur  de  sa  variable,  Ç|  =  o,  pour  laquelle  se  produit  son 
unique  maximum  i, 


i-t- 


(!)• 


c  y  désigne  une  ligne  donnée,  en  rapport  avec  la  longueur  appa- 
rente de  Tonde  à  Tépoque  considérée  ^o-  ^h  introduisant  une  va- 
riable auxiliaire  t^  qui,  de  la  tête  Ç=oo  à  la  queue  Ç  =  —  00  de 

Vintumescence,  croîtra  de  zéro  à  -1  nous  posons 


(46)  Ç  =  ccot2r),     on  aura     cp(Ç)  =  sin*  2r^,     o(Ç)c/Ç=  —  ic  dr^; 

et  rintégrale  f^{x  —  aluYdx  =  /çp(Ç)^rfÇ,  représentative  de  l'é- 
nergie initiale,  sera  simplement  [vu  la  valeur  moyenne  5  de  çp(Ç)  ou 
desin^ay^]  la  moitié  de  l'intégrale /^($)rf$  =  —  ic  fdr^  =  itc,  re- 
présentative de  la  masse  sensible  ou  concentrée  de  l'intumescence. 
Il  viendra  donc 

(\6bis)  f   <ï>(ï)«^5  =  lire. 

Or,  pour  la  moitié  convexe  d'une  onde  sinusoïdale  où  o  aurait 
l'expression  (36),  la  valeur  moyenne  de  <f^  serait  justement  |,  et 
l'intégrale  /<p(S)^  d^  y  vaudrait  ^fd^,  c'est-à-dire  la  moitié  de  la 
longueur  de  la  demi-onde  considérée.  Appelons  L  cette  longueur, 
quotient  de  la  vitesse  a  du  son  par  le  nombre  2/1  des  oscillations 
simples  durant  une  seconde,  et  l'intumescence  exprimée  par  (45) 
sera  l'équivalent,  en  énergie,  de  la  partie  convexe,  de  même  hau- 
teur, d'une  onde  sinusoïdale,  qui  aurait  sa  longueur  totale  aL,  ou 
l'inverse  n  de  sa  durée  totale,  liés  au  paramètre  c  par  les  formules 

(47)  c=t  = 


71        2/nr 


328  BOUSSINESQ. 

Cela  posé,  évaluons  de  zéro  à  oo  l'intégrale  /f  (?  -H  ?*)rf?ï  en 
calculant  d^abord  <p(i+^^)  par  le  second  membre  de  (45),  el 
puis  rintégrale  indéfinie  par  la  méthode  classique  (après  avoir 
substitué  c  cot  27^  à  Ç).  Il  vient,  comme  une  différentiation  immé- 
diate permet  d'ailleurs  de  le  vérifier, 


/iQ\    J         i  A       îi      •       I     1    /(P/^-t-  /ctang7))«H-ccotTj 
(48)    <     =4 /- cos'tj  smr^  logé  /  7^-27= ^  ^  '( - 

]         r    2  y    (p/*i_/ctang7Ï)*H-ccotij 

,  /c   .   ,  /        ^        3i/2-f-  v/ctangTj  .         Bv/â  — /cûngrA 

-+-4/  -sin»r)  cosTji  arc  tangi-ï — ===— 2-i -4- arc  tang^-^^ —  ' — ' 

V    ^  \  /c  cot 71  /ccoti)      / 

expression  finie  et  bien  continue  pour  toutes  les  valeurs  de  ^^ 

quel  que  soit  l'arc  r^  entre  zéro  et  -•  Il  suffit  donc  d'y  faire  ^  =  », 
et  l'on  a 

(49)  j^^{\  -f-  3»)  rf?  =  ^^^  siJîi  cos^T). 

Diflférentions  deux  fois  par  rapport  à  Ç,  en  nous  souvenant  que 
la  dérivée  de  r.  en  \  est  —  ^^  ou  —  -sin^r.  cos^r.  ;  et,  si  nous 

faisons  finalement  Ç=;,  =  o,  Tj  =  -,  simri=:cosiri=  —  »  il  viendra 

4  /a 

c/o  4v'^c  *'o  8c/ic 

Comme,  d*ailleurs,   on  trouve   aisément  que  y(5)  vérifie,  en 
vertu  de  (45),  l'équation  difi*érentielle  du  premier  ordre 

et,  par  suile,  en  la  difTérentiant,  celle  du  second  ordre 

?'(0=7,[3'f(?)'-4?(?)'l. 

Ton  a,  non  seulement  'f  (Si)  =  1,  mais  aussi  îp"(çi  )  = ^  :  et  les 

deux  formules  (44)  deviennent 

(5i)        m  =  Çl/ ^^,     «— w=-^4/ 6;      d'où      m(a  — to)=  — ^.-  ^• 

^     '  4  y   aac  T  16  V      2    T  ^  '^        128    <i* 
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En  remplaçant,  dans  les  deux  premières,  c  par  le  troisième 
membre  de  (47)9  puis  comparant  les  résultats  aux  expressions 
de  m  et  de  a  —  (o  qui  résultent  de  (38),  on  voit  que,  pour  l'inlu- 

mescence  isolée,  le  coefiicient  d^extinction  m  égale  la  fraction  —9 

ou  environ  les  0,886,  et,  le  retard  a  —  co,  les  -^  =  o,665,  de 

leurs  valeurs  respectives  dans  un  système  d'ondes  périodiques 
dont  chacune  aurait  sa  moitié  convexe  de  même  hauteur  et  de 
même  énergie  que  Pintumescence  isolée  tout  entière. 

Quant  au  produit  m  (a  —  (o),  indépendant  de  c  comme  il  Test 
de  n  dans  le  cas  d'ondes  périodiques,  la  troisième  formule  (5i) 
donne  pour  sa  valeur,  à  Tintérieur  d'une  conduite  circulaire  d'un 
diamètre  connu  D  (d'où  y=TD,  o-  =  |7rD^),  et  en  se  rappelant 
finalement  que  [jl  =  o,oo58, 

,^  ^            ,           V       SiTfi*      ,       .       -o,oooo3q6             0,00004 
(52)         w(a  — (tf)  =  -j^  =  (environ)         ^^^   ^       ou     -^  ^^ 

Cette  formule  doit  être  approximativement  applicable  à  toute 
intumescence  isolée;  car  une  telle  intumescence  aura  toujours  sa 
partie  antérieure  (de  la  tête  ou  du  front  jusqu'au  sommet),  qui  seule 
intervient  dans  les  relations  (44))  plus  ou  moins  ressemblante  à 
celle  de  l'onde  dont  l'équation  est  (43)* 

Avec  la  valeur  /?i  =  0,0000866  obtenue  par  MM.  VioUe  et  Vau- 
thier  pour  un  tuyau  de  o™,  7  de  diamètre  (où  ils  ont  trouvé  en 
outre  (o  =  330",  33,  après  réduction  à  la  température  de  0°  et  à  un 
état  hygrométrique  nul),  cette  relation  donne 

a  — w  =  o"",94, 

valeur  du  même  ordre  que  les  différences  respectives  des  vitesses 
de  propagation  constatées  par  ces  physiciens  ou  antérieurement 
par  Regnault  dans  des  tuyaux  de  divers  calibres. 

On  en  déduit  a  =  33o",33  -+-o",94  =  33i°,3  environ,  pour  la 
vitesse  du  son  dans  l'air  libre,  sec  et  à  la  température  de  o°C. 

XVI.  Si  l'intumescence  que  représente  à  l'époque  /©  l'équa- 
tion (45)  conservait  indéfiniment  cette  équation  à  part  l'introduc- 
tion, à  son  second  membre,  du  facteur  lentement  décroissant  qui 
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exprimerait  sa  hauteur  /i,  son  énei^ie  totale  C,  proporlionnelle  à 
f^(^dx^  varierait  comme  /i*  ou  comme  une  exponentielle  de  li 
forme  e"*'"*''"'»^  Le  coefficient  d'extinction,  que  j'appellerai  m\ 
propre  à  cette  énergie  C,  et  dont  l'expression  à  Tëpoque  /  est  évi- 
demment 
/  ».*»  »  '    ^^  —  ï         ^  /.  -  . 

aurait  donc  la  valeur  2/71  (*).  Mais  la  condensation  y  décroît  plus 
vite  au  sommet  qu'elle  ne  fait,  du  moins  en  général,  aux  autres 
régions  de  Tonde,  ou  autrement  dit,  l'intumescence  s'allonge  tout 
en  devenant  moins  aiguë,  de  manière  à  conser\'er  relativement  plus 
d'énergie  que  de  hauteur;  et  le  rapport  de  m'  k^m  est  notablement 
inférieur  à  l'unité. 

Divisons,  en  effet,   par    la  première  (5i),  la  moitié  du  der- 
nier membre  de  (53),  où  nous  savons,  d'après  (46  bis),  que 

(*)  C'est  justement  ce  qui  a  lieu  dans  le  cas  des  mouvements  pendulaires  où 
la  formule  de  9  est  (30).  Alors  le  dernier  ternie  de  Téquation  (35),  qu'on  peat 
écrire 

se  simplifie,  à  cause  de  la  valeur  de  9'(^+  ^'),  savoir 

5in{ H '—  )— (  sin ^  cos -+-cos ^sin I» 

a         \    a  (^     j  a    \  a  a  a  a    , 

(|ui  donne 

l     ?'(5  +  ?-)rf?=--^5(=>.n-^'+cos-^). 

Le  produit  de  cette  dernière  expression  par  9(^)1 

i/-(-s'n ^  -*-  cos» ^  ), 

a  y   a  \2  a  a     } 

peut  évidemment,  sous  le  signe  d'intégration  relatif  à  Ç,  ôlre  remplacé  par  sa  va- 
leur moyenne;  ce  qui  permet  d'en  supprimer  le  premier  terme  entre  parenthèses. 

à  valeur  moyenne  nulle,  et  il  reste  —  -  4/- ?(?)'.  Ainsi,  le  dernier  terme  de 
l'équation  (35),  valeur  de  la  dérivée  en  t  de  f'^^dxj  devient 

cl   le    dernier   membre   de    (53),   expression    du   coefficient    m',   est  lui-même 
— - — ^  ^,  justement  le  double  de  la  valeur  (38)  de  m. 
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y cp ( Ç)^  rf$  =  ^  lïc  et  où  la  dérivée  en  t  de  fy^ dx  esl  réductible  au 
dernier  terme  de  (35).  En  tenant  compte  de  la  troisième  rela- 
tion (46)  et  de  la  formule  (49)  ou  plutôt  de  celle  qu'en  a  déduite 
une  difTérentiation  en  \^  il  viendra,  toutes  réductions  faites, 

(54)  y  2m        TU  J^ 

-ÎNM)-»(tO]- 

Or  les  deux  intégrales  eulériennes  figurant  au  troisième  membre 
s'expriment,  par  la  formule 

au  moyen  de  valeurs  de  la  fonction  F  que  permettent  ensuite  de 
réduire  les  relations,  bien  connues, 

r(4)=ï.2.3,     r(/i)  =  (/t-i)r(/i  — i),     r(/i)r(i  — /i)  =  -r"^ 


sinnir 

5lt  7  TU 


iz.y rr  » 


Ces  deux  intégrales  deviennent  ainsi,  respectivement, 

64  V  A   64  /a 

et  la  formule  (54)  donne  enfin 


m!         I 


(  )5)  =  -T=  =  0,7  environ,         ou        m' =  m^i  {^), 


im       ^a 


(*)  Des  calculs  trop  longs  pour  trouver  place  ici  m'ont  permis  de  reconnaître 
que  le  coefficient  d'extinction  analogue,  m',  propre  à  l'énergie  de  la  partie 
antérieure  de  Tonde  (depuis  le  front  jusqu'au  sommet),  est 

(:>6)      m''=     v^-t-~ ^  log(n- y/â)    m  =  (v^-ho,374)/n    ou     1,788m. 

La  partie  antérieure  s'allonge  donc,  mais  bien  moins  que  l'ensemble.  Si  l'on 
admet  d'ailleurs  que  son  équation  se  maintienne  assez  analogue  à  (45)  pour 
permettre  d'y  regarder  à  toute  époque  l'intégrale  fy*dx,  d'après  (46  6»)«  comme 
le  produit  du  carré  de  sa  hauteur  h  par  {'icc,  les  formules  (5i)  et  (56)  conduiront 
assez  facilement  aux  lois  de  variation  de  c  et  A  exprimées  par  la  double  égalité 

jx  i/ïr  y  f  h  \  <*»'•* 

(  57  )  \f'x  ac  =  \fi  ac^  -t-  0 ,  106  ^-^  '-  at  =  v^-j  acA-j^]      » 

c^  et  A,  étant  les  valeurs,  censées  données,  de  c  et  de  h  à  l'époque  f  =  o. 
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Donc  Tonde  décroît,  proportionnellement,  moins  en  énergie 
qu'en  Aae/^e;/r  (condensation  maxima);  ce  qui  exige  un  accroisse- 
ment de  sa  longueur  sensible  propre  à  y  compenser  en  partie 
V abaissement  du  maximum.  On  doit,  en  effet,  pouvoir  attribuer 
approximativement  à  Tintumescence  une  longueur  sensible  totale 
(tant  à  Tarrière  qu'à  Ta  vaut  du  sommet),  proportionnelle  au  quo- 
tient de  l'énergie  par  le  carré  du  maximum  dey.  Or  cette  longueur 
totale,  ainsi  appréciée,  variera  ici  comme  l'exponentielle 

Par  conséquent,  l'onde  paraît  s'allonger,  mais  moins  vite  qu'elle 
ne  s'abaisse  (*). 


(')  La  réussite,  quand  9(^8  l'expression  (4^),  des  intégrations  indiquées  an 
dernier  terme  de  (35),  conduit  à  déterminer  de  même  approximativement  l'ex- 
tinction d'une  onde  solitaire  par  la  voie  suivie  dans  mon  Mémoire  cité  de  1878 
{Journal  de  Mathématiques,  t.  IV,  p.  36a  à  364)}  mais  en  attribuant  à  cette 
onde  réquation  même  (4^)»  au  lieu  de  Téquation  exacte,  presque  analogue, 

<p(Ç)  =  coh-*-»     avec     ^'  =  ^Wi/rr7*     ^t     a  =  w  =  v^^H. 

Alors  on  introduit  aisément  dans  l'équation  (4^)  du  Mémoire  nos  variables 
actuelles  \  et  t„  à  la  place  de  /  et  n,  en  observant  que  \  —  x—at,  p  =  n\^^ 

ct/(0  =  ?(0. 
Cette  équation  (4a)  devient,  grâce  à  l'effectuation  finale   des  calculs  comme 

ci-dessus  et  après  élimination  de  a,  c, 


On  en  déduit,  pour  le  coefficient  e'  qui  figure  aux  équations  de  la  p.  36{,  la 

valeur  ^  y^'^^y^^^gy  et  la  formule  définitive  (47)  donnant  l'énergie  décroissante 
C  de  Tonde  est 

6/p^    fi/p^  -  '  4  A  ^  »/f  r"^  ^^ 
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BBGHEEGIB8  SUR  Là  TEISIOH  DE  LA  VAPEUR  D'EAU  SATURÉE  JUSUU'AU 
POm  GRITiaUE  ET  SUR  LA  DÉTERHOTATIOir  DU  POIRT  CRITiaUE; 

Par  mm.  L.  CAILLETET  ET  COUJIDEAU. 

Dans  une  série  d'expériences  faites  en  1889  ^"  laboratoire  de 
Physique  de  l'École  Normale  supérieure  (  *  ),  nous  avons  été  amenés 
k  une  méthode  nouvelle  permettant  de  déterminer  en  même  temps 
le  point  critique  et  la  loi  des  tensions  de  la  vapeur  saturée  d'une 
substance  quelconque. 

Avec  l'eau,  en  effet,  les  méthodes  usuelles  ne  peuvent  s'appliquer 
à  cause  de  l'attaque  du  verre  par  ce  liquide  à  haute  température. 
La  méthode  que  nous  avons  employée  permet  d'opérer  sans  voir 
le  liquide  et,  par  suite,  de  l'enfermer  dans  un  tube  de  métal  très 
résistant. 

La  quantité  d'eau  contenue  dans  ce  tube  est  variable  dans  les 
diverses  expériences.  Elle  est  suffisante  pour  fournir  de  la  vapeur 
saturée  jusqu'au  point  critique,  mais  ne  peut  remplir  totalement, 
par  sa  dilatation,  l'espace  qui  la  contient.  La  courbe  des  tensions 
de  la  vapeur  saturée  est  toujours  la  même  jusqu'à  la  température 
critique,  quel  que  soit  le  poids  du  liquide.  Mais,  au-dessus  de  cette 
température,  une  courbe  particulière  correspond  à  chaque  poids 
de  liquide  employé. 

Ainsi  que  nous  l'avons  dit,  les  poids  variables  d'eau  étaient  en- 
fermés, lors  de  nos  expériences,  dans  un  tube  d'acier  relié  à  un 
manomètre.  Ce  tube  étant  chauffé  dans  un  bain  à  température 
élevée,  le  manomètre  donne,  pour  chaque  température,  la  pression 
correspondante,  ce  qui  permet  de  tracer  la  courbe  des  résultats  en 
prenant  comme  abscisses  les  températures,  et,  comme  ordonnées, 
les  pressions.  Il  est  facile  de  s'assurer  que  toutes  ces  courbes  coïn- 
cident jusqu'en  un  certain  point  dont  l'abscisse,  d'après  ce  qui 
précède,  représente  la  température  critique.  Au  delà  de  ce  point, 
chaque  courbe  prend  une  direction  particulière  qui  dépend  de  la 
quantité  d'eau  employée. 


(')  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  6«  série,  t.  XVllI,  octobre  1889. 
y.  de  Phys.,  a*  série,  t.  X.  (Juillet  1891.)  23 
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Le  tube  d'acier  T  (•)  i^g-  i),  dans  lequel  l'eau  est  coatenue,  a 
environ  iS""  de  diamètre  intérieur  et  une  épaisseur  de  5""  suffi- 
sante pour  résister  à  ces  hautes  pressions.  La  longueur  de  ce  tabr 
est  de  20"*  environ.  C'est  cette  partie  de  l'appareil  qui  est  chauffée 


dircctenicnl  dans  le  bain  VV.  La  partie  inférieure  de  ce  tube  est 
reliée  par  un  conduit  capillaire  d'acier  flexible  ABC  &  un  autre 
tube  T'  également  en  acier,  et  de  même  diamètre  que  T,  Enfin  ce 
lubc  T'  communique  Itii-mômo  à  un  manomètre  à  hydrogène  com- 
primé M  et  à  une  pompe  PpcrmclLaui  de  refouler  de  l'eau  dansT'. 
La  pression  de  la  vapeur  dans  le  tube  T  est  transmise  au  mano- 
mètre par  l'inlcrmédiaire  de  celte  eau  et  d'une  colonne  de  mercure 
qui  occupe  tout  l'espace  DABCE.  Un  01  de  platine  isolé  S  traverse 
la  paroi  de  T'.  Il  est  relié  à  une  sonncne  électrique  qui  entre  en  jeu 
quand  le  mercure  de  T'  vient  à  le  loucher.  Ce  dispositif  permet, 
comme  on  va  le  voir,  de  maintenir  rigoureusement  constante  la 
capacité  DF  réservée,  dans  le  tube  laboratoire,  au  liquide  et  à  su 


(•)  Nous  nous  attcndiiins  i  lïLrc  a\A\%i%  de  doubler  inlMcurcmenl  ilc  platioi' 
le  l<il>n  d'aricr,  â  cause  de  la  dccumpcsitinn  possible  de  l'eau  par  le  Ter  It  cer^ 
tempcrulures;  mais  nous  n'uvnDS  jamais  coiistalË  de  dégagement  d'hydro^cnc  aux 
tcm pi T<il lires  les  j>lus  élevées  réalisées  au  cours  des  expériences  ;  sans  doute,  il 
se  forme  sur  la  paroi  interne  du  tube  une  mince  euucbc  proteciricc  d'oijde  ma- 
Enélic|ue. 
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vapeur.  En  effet,  à  mesure  que  la  température  s'élève  et  que  la 
pression  s'accroît,  le  mercure  tend  à  être  refoulé  de  T  vers  T'.  Dès 
que  le  fil  de  platine  S,  par  un  contact  avec  ce  mercure,  fait  fonc- 
tionner la  sonnerie,  on  manœuvre  très  lentement  le  piston  de  la 
pompe  à  compression,  de  façon  à  ramener  le  mercure  toujours  au 
même  niveau  indiqué  par  l'arrêt  de  la  sonnerie. 

Le  bain  liquide  emploj^é  en  premier  lieu  pour  le  chauffage  du- 
tube-laboratoire  était  le  mercure.  Dès  nos  premières  expériences, 
nous  avons  reconnu  que  le  point  d'ébuUition  de  ce  liquide  est  in- 
férieur à  la  température  critique  de  Teau.  Nous  avons  eu  alors 
recours  à  un  bain  formé  d'un  mélange  à  parties  égales  de  nitrate 
de  soude  et  de  potasse.  Ce  mélange,  notablement  plus  fusible  que 
chacun  de  ses  cléments,  est  liquide  à  partir  de  220°  et  permet  de 
dépasser  facilement  la  température  de  4oo°. 

Ce  bain  était  chauffé  par  plusieurs  couronnes  de  gaz.  Pour  faire 
une  observation,  on  réglait  le  gaz  de  façon  à  obtenir  une  tempé- 
rature stationnaire  et  l'on  agitait  énergiquement  le  bain  pour  uni- 
formiser cette  température.  Amenant  alors,  par  une  manœuvre 
convenable  de  la  pompe,  le  contact  du  mercure  en  S,  on  lisait  si- 
multanément la  pression  au  manomètre  et  la  température  aux  divers 
thermomètres.  Nous  avons  employé  successivement  un  thermo- 
mètre à  air  et  deux  thermomètres  à  mercure,  construits  de  façon  à 
pouvoir  mesurer  des  températures  supérieures  à  4oo**. 

Les  résultats  obtenus  sont  consignés  dans  la  courbe  ci-joinle 
(^fig*  2).  La  température  à  laquelle  commencent  nos  expériences  est 
de  280**  environ.  Celle  à  laquelle  Rcgnault  s'était  arrêté  dans  la 
détermination  des  tensions  maxima  de  la  vapeur  d'eau  est  de  23o". 
On  voit  que  notre  courbe  se  raccorde  exactement  à  celle  de  Re- 
gnaull  et  que  l'intervalle  AB,  de  224"  à  280",  est  un  arc  commun 
à  ces  deux  courbes. 

Les  points  qui  ont  servi  au  tracé  de  cette  figure  sont  au  nombn^ 
de  soixante  environ.  Ils  ont  été  obtenus  au  moyen  de  six  séries 
d'expériences  réalisées  avec  autant  de  poids  d'eau  différents  dans 
le  lube  laboratoire  T.  Les  six  courbes  obtenues  séparément  dans 
chaque  série  coïncident  jusqu'au  point  qui  correspond  sensible- 
ment à  l'abscisse  365".  A  partir  de  là  les  six  courbes  divergent 
nettement  et  chacune  d'elles  prend  une  direction  particulière. 
Nous  devons  en  conclure  que  la  température  critique  de  l'eau. 
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détermioée  par  l'abscisse  du  point  de  divergence, 


Sui 
déterr 

200'" 


1  de  365'. 
figure,  l'ordonnée  qui  correspond  au  même  [loiui  et  qui 

e  lu  pression  critique  donne,  pour  celle-ci,  la  \aleiir  de 


liiiiiiiii^B 

j[[IS§^H 

ps 

H 

M,  point  critique. 
OME,  faisceau  itci  courbeti  divergen[e< 


u  ileli  du  point  criiiqui 


On  peut  se  demander  ce  qui  arriverait  si  la  quantité  de  liquide 
sur  laquelle  on  opi^re  venait  à  remplir  totalement  le  tube  par  sa 
dilatation  ou  à  être  complètement  vaporist'e  avant  d'avoir  atteint 
Je  point  critique.  On  se  rend  compte  facilement  que,  dans  le  pre- 
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mier  cas,  à  partir  de  Finstant  où  le  tube  sera  entièrement  rempli, 
la  pression  s'élèvera  avec  une  très  grande  rapidité.  On  aura  une 
courbe  qui  se  détachera  de  celle  des  tensions  de  la  vapeur  saturée 
avant  le  point  qui  correspond  à  la  température  critique  et  qui  s'é- 
lèvera plus  rapidement  qu'elle.  Dans  le  second  cas,  où  la  quantité 
de  liquide  serait  insuffisante,  la  courbe  passerait  au-dessous  de 
celle  des  tensions  delà  vapeur  saturée. 

-  Si  Ton  définit  le  point  critique  comme  étant   celui   où   les 
1^  courbes  bien  connues  d' Andrews  présentent  un  point  d'inflexion 

'jùà,  la  tangente  est  horizontale,  il  est  facile  de  se  rendre  compte 
-/^a'A  chaque  poids  de  matière  employée  correspond,  vers  la  pression 
SfCritique,  un  volume  critique  bien  déterminé.  Par  suite,  dans  nos 
\i«iq»ériencesoùle  même  volume  contient  successivement  des  quan- 

litéi  différentes  de  matières,  c'est  l'un  ou  l'autre  des   cas  qui 

viennent  d'être  examinés  qui  se  présente  toujours  (*).  C'est 
..pourquoi,  dans  le  faisceau  des  courbes  divergentes  de  la  figure, 
'  on  en  trouve  qui  passent  au-dessus  du  prolongement  de  la  courbe 

des  tensions  de  la  vapeur  saturée,  tandis  que  les  autres  restent  au- 

dettou9. 

-  On  conçoit  donc  que,  si  Ton  faisait  varier  dans  de  trop  larges 
tiimites  les  quantités  de  liquide  en  expérience,  les  courbes  cesse- 
^Éldent  de  se  séparer  sensiblement  d'un  point  unique  :  leurs  points 

5  idle  divergence  se  trouveraient  répartis,  sur  la  courbe,  suivant  un 
arc  d'une  certaine  longueur  dont  l'extrémité  supérieure  serait  le 
pdint  critique,  et  qui  donnerait  une  figure  ayant  l'aspect  d'une 
barbe  de  plume. 

L'expérience  doit  donc  être  conduite  de  façon  que  les  quantités 
d*eau  employées  varient  entre  des  limites  assez  restreintes. 

Nous  avons  constaté,  dans  la  construction  de  nos  courbes,  tout 
ce  qui  vient  d'être  expliqué.  Il  était  utile  de  ne  conserver,  pour  la 
clarté  de  la  figure,  que  les  courbes  dont  les  points  de  divergence 
étaient  suffisamment  rapprochés  pour  correspondre  sensiblement 
à  un  point  unique  sur  le  dessin.  Ce  sont  alors  les  coordonnées  de 
ce  point  qui  nous  ont  fourni  les  éléments  critiques. 


(*)  A  moins  que,  par  TefTet  du  hasard,  le  volume  critique  du  poids  de  matière 
employé  ne  soit  précisément  égal  au  volume  du  tube-laboratoire.  On  aurait  alors 
une  courbe  qui  serait  le  prolongement  exact  de  la  courbe  des  tensions  de  la  va- 
peur saturée. 


•■' 
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Pour  nous  assurer  de  rexactitude  de  notre  méthode,  nous  avons 
cherché  à  la  vérifier  sur  un  corps  dont  le  point  critique  fût  déjà 
connu.  En  examinant  les  Mémoires  de  Gagniard-Latour,  nous 
avons  précisément  trouvé  deux  expériences  faites  par  lui  sur 
Télher,  avec  des  rapports  différents  entre  la  capacité  du  tube  et  le 
poids  de  liquide  employé.  Dans  ces  expériences,  en  même  temps 
que  les  températures,  les  pressions  avaient  été  mesurées,  au  moins 
d'une  façon  approximative,  en  atmosphères,  à  Taide  d'un  mano- 
mètre à  air  comprimé.  Ces  conditions,  réalisées  sans  aucune  idée" 
préconçue,  se  trouvent  être  précisément  celles  de  nos  expériences. 
Nous  avons  donc  pu  construire,  açec  les  seules  données  de  Ca- 
gniard'Latoiir,  deux  courbes.  Nous  avons  constaté  que,  pa- 
rallèles entre  elles  jusqu'à  la  température  d'environ  190°,  elles 
divergent  ensuite  l'une  de  l'autre  de  la  manière  la  plus  nette.  L'or- 
donnée du  point  de  divergence  correspondrait  à  la  pression  de 
38"".  On  sait  que  les  valeurs  de  la  température  et  de  la  pression 
critiques  admises  aujourd'hui  pour  l'éther  sont  sensiblement  égales 
à  celles  ainsi  déterminées  par  Jes  expériences  de  Cagniard-Latour. 

La  courbe  expérimentale  des  tensions  de  la  vapeur  saturée  ainsi 
obtenue,  il  était  important  de  la  comparer  aux  données  théoriques 
actuellement  connues.  On  sait  que  divers  physiciens,  et  en  parti- 
culier Clausius  ('),  ont  établi  des  relations  mathématiques  entre 
la  loi  des  tensions  des  vapeurs  saturées,  et  les  lois  de  compressi- 
bililé  sous  les  deux  états  liquide  et  gazeux. 

D'après  la  théorie  de  Clausius,  la  tension  P  d'une  vapeur  sa- 
turée serait  rattachée  à  la  température  absolue  T,  par  la  relation 
que  Ton  obtiendrait  en  éliminant  t  et  5  entre  les  trois  équations 

suivantes 

J^  _  _i I 

V_  ^_j I 

UT  ~  j  — a        H(7-f-p)î' 

V     ,  ,         s  —  OL  l/l  l\ 

RT  ^cr  — a        eV^-f-fJ        a-+-3/ 

•..  i»  Il  sont  trois  constantes  dépendant  de  la  nature  de  la  sub- 


v'>    in^uitcn  der  Chemie  und  Phvsik,  nouvelle  série,  t.  \IV,  p.   279;  18S1. 
liaJucUou  française,  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  5«  série,  t.   \XX, 
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slance  étudiée.  6  est  une  fouction  à  laquelle  Clausins  a  été  conduit 

à  donner  la  forme  (-  =  ^^^  —  b\  a,  b^  n  étant  trois  constantes 

dépendant  aussi  de  la  nature  du  corps  étudié. 

L'élimination  de  5  et  a-  entre  les  trois  équations  précédentes  est 
impossible.  Mais,  par  des  changements  de  variables  et  des  artifices 
convenables,  Clausius  a  néanmoins  rendu  possible  le  calcul  numé- 
rique des  valeurs  de  P,  correspondant  à  chaque  valeur  de  T.  Des 
Tables  numériques,  dressées  par  lui,  facilitent  beaucoup  ce  calcul 
et  permettent  même  de  le  faire  sans  connaître  les  deux  constantes 
a,  p,  à  la  condition  de  connaître  la  température  et  a  pression  cri- 
tiques du  corps  étudié.  Dans  ces  conditions,  il  ne  reste  que  les 
trois  constantes  a,  6,  n  à  déterminer.  Les  expériences  que  l'on 
vient  de  décrire  ont  donné,  pour  l'eau,  les  valeurs 

a  =  4033,869,        6  =  0, 8320,        71=1,1918. 

La  comparaison  entre  les  valeurs  de  P  calculées  par  ces  formules 
et  celles  fournies  par  l'expérience  a  donné  une  concordance  très 
satisfaisante.  Sur  la  Jig.  a,  ci-joinie,  il  serait  impossible,  avec 
l'échelle  adoptée,  de  tracer  séparément  la  courbe  théorique  auprès 
de  la  courbe  expérimentale,  car  toutes  deux  seraient  comprises 
dans  l'épaisseur  du  trait  du  dessin. 

M.  Bertrand  (*)a  été  conduit,  par  d'autres  considérations  théo- 
riques, à  représenter  les  tensions  de  la  vapeur  d'eau  saturée  par 
une  formule  de  la  forme 

1>  =  G • 

Les  expériences  faites  sur  l'eau  ont  donné  les  valeurs  suivantes 
des  trois  constantes 

a  =  57,074,        6=59,572,        logG  =  14,00527. 

Cette  formule  donne,  pour  la  comparaison  entre  le  calcul  et 
rexpérience,  une  approximation  qui  ne  diflere  pas  beaucoup  de 
celle  obtenue  avec  la  fonction  de  Clausius. 

Le  Tableau  numérique   suivant  contient  les   résultats  de  ces 


(')  J.  Bertrand,  Thermodynamique,  Chap.  IX.  Paris,  1887. 
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comparaisons  pour  des  températures  espacées  de  20°  en  a5^  à 
partir  de  100^  jusqu'au  point  critique. 

Tensions  de  la  Tapeur  saturée 

calculées. 

Températures  ^  ^       ^       1^  - 

centigrades.  observées.  Clausius.  M.  Bertrand, 

o  al  m  alm  ttin 

100 I  ,0  I  ,0  I  ,0 

125 2,2  2,3  2,2 

i5o 4,7  4,7  4,^ 

'  M^ 8,8  8,6  8,4 

200 i5,3  i5,i  14,8 

225 25,1  25,2  24,6 

25o 39,2  39,5  38,9 

275 59,4  59,3  59,1 

3oo 86,2  86,2  86,2 

325 121,6  121,6  122,0 

35o 167,5  167,3  167,8 

365 200,5  200,5  200,5 

Qans  les  expériences  qui  viennent  d'être  décrites,  le  mano- 
mètre à  hydrogène  comprimé  n'a  servi  que  d'intermédiaire,  et  les 
pressions  ont  été  mesurées  à  l'aide  du  manomètre  de  la  tour  Eiflcl, 
sur  lequel  le  manomètre  à  hydrogène  a  été  directement  étalonné. 


TÉRinCATIOH  EXPÉBIMEIITALE  DU  PBUGIPE  D'ARGHIIIÈDE. 

MÉTHODE  ftÉIÉRALE; 

Par  m.  Ém.  PAQUET. 

La  vérification  du  principe  d'Archimède  par  la  méthode  ordi- 
naire (expérience  des  deux  cylindres)  manque  de  généralité  :  elle 
n'est  réalisable  que  si  le  corps  immergé  a  la  forme  cylindrique. 
La  méthode  suivante,  tout  à  fait  générale,  s'applique  au  cas  des 
corps  de  forme  quelconque.  Elle  est  plus  simple  ou  plus  directe 
que  celles  qui  ont  été  proposées  jusqu'ici,  et  elle  n'exige  aucun 
autre  instrument  spécial  qu'une  balance  hydrostatique. 

On  eflectue  d'abord  l'opération  préliminaire  suivante.  Dans  un 
vase  quelconque  V  {fig^  1)  on  introduit  le  corps  A  qu'on  veut 
soumettre  à  l'expérience  (attaché  à  un  fil  métallique  fin  qui  ser- 
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vira,  soit  à  extraire  ce  corps  A  du  vase,  soit  à  le  suspendre  sous 
le  plateau  de  la  balance).  On  achève  de  remplir  le  vase  avec  de 
Feau  ;  après  quoi  on  enlève  le  corps  :  il  reste  alors  dans  le  vase  V 
un  vide  dont  le  volume  est  justement  égal  à  celui  du  corps  A. 


Fig.  1. 


s: 


Cela  fait,  on  place  le  vase  V  sur  l'un  des  plateaux  d'une  balance 
hydrostatique,  et  au-dessous  de  ce  plateau  on  accroche  le  corps  A; 
on  fait  équilibre  au  tout  par  une  tare.  Si  alors  on  abaisse  le  fléau 
de  la  balance  de  manière  à  faire  plonger  complètement  A  dans 
l'eau  d'un  vase  V  installé  au-dessous,  on  constate  que,  pour  réta- 
blir l'équilibre  rompu  par  l'immersion,  il  suffît  d'achever  de  rem- 
plir le  vase  V  avec  de  l'eau.  La  poussée,  égale  au  poids  de  l'eau 
ajoutée,  est  donc  égale  au  poids  du  liquide  déplacé,  puisque 
le  corps  A  déplace  autant  d'eau  qu'il  en  manquait  dans  le  vase  V, 
ou  qu'on  en  a  ajouté  pour  le  remplir. 

La  même  méthode  permet  de  vérifier  expérimentalement,  avec 
autant  de  simplicité,  cette  première  condition  d'équilibre  des 
corps  flottants,  que  le  poids  total  du  corps  qui  flotte  est  égal  au 
poids  du  liquide  qu'il  déplace. 


K.  FEUSSNER  et  St.  LLNDECK.  —    Mctallegirungen  fttr  eleclrischc  Wider- 
stânde  (Alliages  pour  la  construction  des  bobines  de  résistance);  Zeitschri/l • 
fur  Instrumentenkundey  t.  IX,  p.  233;  1889. 

Les  plus  intéressants  des  alliages  étudiés  par  les  auteurs  sont  le 
Patent'Nickel  de  la  maison  Basse  et  Selve,  à  Altena,  et  les  alliages 
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manganéslfères  fournis  par  la  Isahellenhûtte,  à  Diilenbourg.  Le  pre- 
mier contient  environ  76  pour  100  de  cuivre  et  25  pour  100  de 
nickel,  avec  de  petites  quantités  de  Zn,  Fe,  Co,  Mn;  ce  dernier 
est  introduit  dans  la  coulée  pour  réduire  l'oxyde  de  cuivre  (*); 
les  autres  métaux  s'y  trouvent  comme  impuretés.  Sa  résistance 
spécifique  est  de  33  microhms-centimètres,  et  son  coefficient  de 
variation  est  égal  à  0,00020.  Les  variations  avec  le  temps  sont 
beaucoup  plus  faibles  pour  le  pateni-nickcl  que  pour  le  maillechort 
et  la  nickeline.  La  variabilité  de  ces  derniers  alliages  est  attribuée 
parles  auteurs  à  leur  teneur  élevée  en  zinc.  L'alliage  ^oCu,  3oMn 
a  une  résistance  spécifique  de  100,6  et  un  coefficient  de  variation 
égal  à  o,  00004  ;  pour  l'alliage  73Cu,  3  Ni,  24  Mn,  ces  nombres  de- 
viennent 47^7  et  — o,oooo3.  Les  auteurs  se  proposent  de  mé- 
langer ces  deux  alliages  pour  chercher  à  atteindre  un  coefficient 
de  variation  sensiblement  nul.  Ch.-Ed.  Guillaume. 


ZEnSGHRIFT  FUR  nfSTRÏÏMERTEnUHDE  ; 

T.  X,  1890. 

K.  FEUSSNER.  —  La  construction  des  étalons  de  résistance  destinés  à  l'Institut 

physicotcclmique  impérial,  p.  6  et  ^20. 

J^es  bobines  de  loooo  ohms  à  0,1  ohm  faites  avec  un  fil  de  Pa- 
fent'JVickel  de  o"'"*,o6  à  i™",  60  de  diamètre  se  composent  d'une  ou 
au  maximum  deux  couches  enroulées  sur  un  cylindre  de  laiton, 
puis  vernies  à  la  gomme  laque  et  séchées  à  i3o°.  Les  extrémités  du 
fil  sont  soudées  à  l'argent  aux  tiges  de  contact. 

La  bobine  est  introduite  dans  une  boîte  remplie  avec  de  l'essence 
minérale;  un  thermomètre  en  occupe  le  centre.  J-.es  boîtes  sont 
placées  dans  des  auges  où  elles  restent  plongées  dans  de  Tessence. 
Le  couplage  a  lieu  à  Taide  de  godets  à  mercure  en  cuivre  rouge. 


(')  Ce  procédé  de  réduction  u  été  breveté  par  le  fabricant,  d'où  le  nom  donné 
à  l'alliage;  cette  réduction  de  Toxyde  a  pour  effet  de  rendre  le  métal  très  mal- 
léable. 
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Pour  les  résistances  comprises  entre  o,oa  ohm  eto,ooi  ohm  on 
emploie  des  lames  ondulées  montées  en  dérivation  sur  de  fortes 
plaques  de  cuivre;  le  tout  est  immergé  dans  une  caisse  pleine 
d'essence,  qui  peut  être  refroidie  par  un  courant  d'eau  circulant 
dans  un  serpentin.  Un  fil  parasite  permet  de  prendre  la  différence 
de  potentiel  entre  les  deux  plaques  de  cuivre. 

Les  expériences  poursuivies  sur  les  alliages  manganésifères  ont 
montré  qu'ils  varient  peu  avec  le  temps,  et  qu'ils  sont  particulière- 
ment favorables  à  la  construction  des  étalons  de  résistance. 

SCHOTT.  —  L'effet  du  refroidîssemeDt  sur  les  propriétés  optiques  du  verre 
et  la  fabrication  des  lentilles  comprimées,  p.  4'* 

Lç  refroidissement  naturel  des  fours  est  trop  rapide  pour  que 
le  verre  prenne  son  équilibre  moléculaire;  mais  on  arrive  à  ob- 
tenir des  verres  optiques  parfaitement  isotropes  par  un  refroidisse- 
ment artificiel  prolongé  pendant  plusieurs  semaines.  Le  procédé 
employé  depuis  longtemps  en  France,  qui  consiste  à  mouler  des 
lentilles  et  à  les  achever  ensuite  par  un  polissage,  donne  de  bons 
résultats  si  l'on  a  soin  de  recuire  les  verres  pendant  un  temps  suf- 
fisamment étendu. 

H.-F.  WICHE  et  A.  BOTTCHER.  —  Comparaison  du  thermomètre  à  air  avec 
des  thermomètres  en  verre  d'Iéna  pour  des  températures  comprises  entre  loo'' 
et  3oo*,  p.  6  et  333. 

Le  thermomètre  à  air  se  compose  d'un  réservoir  en  verre 
d'Iéna,  relié  à  un  manomètre  dans  lequel  la  hauteur  du  mercure 
peut  être  réglée  à  volonté  par  le  mouvement  d'une  plaque  flexible 
refoulant  le  mercure.  La  pression  atmosphérique  est  mesurée  au 
moyen  d'un  anéroïde  comparé  au  baromètre  normal.  Le  volume 
du  gaz  est  limité  par  l'affleurement  du  mercure  à  une  pointe 
centrée  dans  le  tube  fermé  du  manomètre.  Le  réservoir  con- 
tenait primitivement  iSS*^"*,  463;  un  recuit  à  45o°  le  réduisit 
à  i83^™*,o5o;  l'espace  nuisible  occupait  environ  i  pour  loo  de 
ce  volume.  Le  coefficient  de  dilatation  de  l'air  entre  o**  et  ioo°  a 
été  trouvé  égal  à  0,0086706,  sous  une  pression  initiale  de  875™". 

L'inlervalle  fondamental  des  thermomètres  à  mercure  a  été  dé- 
terminé avant  et  après  les  comparaisons  aux  températures  supé- 
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rieures  à  loo®;  ces  comparaisons  ont  été  faîtes  dans  des  vapeurs  de 
diverses  substances. 

Les  auteurs  ont  fait  trois  séries  de  mesures,  respectivement  à  8, 
II  et  17  températures;  la  troisième,  qui  paraît  la  plus  probable 
conduit  à  la  formule 

/  —  T  =  -+-a8,o.io-«r(ioo  — 0—299.  io-»/(ioo—  /)*, 

dans  laquelle  /  représente  la  température  lue  au  thermomètre  à 
mercure,  T  la  température  donnée  par  le  thermomètre  à  air. 

L^extrapolation,  entre  o**  et  100",  au  mojen  de  cette  formule, 
montre  que  les  thermomètres  en  verre  d'Iéna  ont,  à  40**,  un  excès 
de  o",!  10  sur  le  thermomètre  à  air,  tandis  que  les  thermomèlres 
en  verre  dur  divergent,  d'après  M.  Chappuis,  de  0°,  067  au  maxi- 
mum. Les  thermomètres  en  verre  d'Iéna  seraient  donc  en  avance 
hur  les  thermomètres  en  verre  dur,  entre  o®  et  100**  (voir  plus 
liaH  ). 

11.  PIJSCllE.  —  Nouvelles  comparaisons  entre  des  thermomètres  de  verres  différeots, 

entre  o"  et  100%  p.  435. 

hivers  thermomèlres  en  verre  de  ïhuringe,  verre  d'Iéna,  cristal 
nnf^lais,  sont  comparés  entre  eux,  et  avec  un  thermomètre  en 
verre  dur  précédemment  étudié  au  Bureau  international  des  Poids 
ri  Mesures.  Les  comparaisons  sont  faites  dans  Teau  jusqu'à  ao". 
el  dans  des  vapeurs  entre  60"  et  96**.  Les  thermomètres  de  niêmr 
vrrre  concordent  de  très  près. 

L'excès  des  iherniomètres  en  verre  de  Thuringe  sur  le  thermo- 
mètre à  air,  déduit  des  comparaisons  avec  les  thermomètres  en 
verre  d'Iéna,  est  donné  par 

/  — T  —  jiSjVi. 10-6/(100  — /)-H-Go<). 10-9/(100—  /)*, 

ri  |)our  le  cristal  anglais 

/  —  T  =  — 60,  ).  10-6/(100  —  /)-!- 684.10-9/(100  —  /)*. 

La  comparaison  directe  avec  le  thermomètre  en  verre  dur  donne 
des  écarts  insignifiants. 

La  plus  forte  erreur  résiduelle  de  la  formule  pour  les  thermo- 
mètres anglais  est  o'',o55. 
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W.  MARCK.  —  Relation  entre  divers  thermomètres,  p.  a83. 

La  comparaison  de  divers  thermomètres,  réduits  à  Téchelle  nor- 
male par  rintermédiaire  d'un  thermomètre  Tonnelot  en  verre  dur, 
a  donné  comme  excès  maximum  sur  l^échelle  invariable  : 

Pour  un  thermomètre  Alvergniat  en  verre 0,098  à  40 

»  »  »  en  cristal o,i34à4o 

»  »  en  verre  d*Iéna 0,111  à  40 

»'  w  »        de  Thuringe  (i83o)...  o,'2i6  à  5o 

»  M  »  »  (1888),..  o,i8oà5o 

tandis  que  le  thermomètre  Tonnelot  donne  o**,  107  à  4o°. 

Les  comparaisons  ci-dessus  ont  servi  à  rapporter  les  tempéra- 
tures de  divers  thermomètres  à  l'échelle  de  Thydrogène,  nouvelle- 
ment adoptée  dans  le  service  austro-hongrois  des  Poids  et  Mesures. 

Je  mentionnerai  encore  les  résultats  d'un  travail  exécuté 
en  i885,  et  qui  a  fait  l'objet  d'un  rapport  au  Comité  international 
des  Poids  et  Mesures;  le  détail  en  sera  publié  ultérieurement. 

Deux  thermomètres  en  verre  d'Iéna,  deux  thermomètres  en 
cristal  anglais,  et  deux  étalons  en  verre  dur  ont  été  comparés  entre 
eux  entre  o"  et  5o®;  on  a  trouvé 

ti—  ti,=  t(ioo  —  ^)(3,55  —  o,o655/)  io-«. 
^cA—  /»»=  ^(100  —  t){—  47,85  -h  0,0,64^)10-6, 

et,  pour  la  réduction  du  thermomètre  à  hydrogène,  d'après  les 
comparaisons  de  M.  Chappuis, 


( 


/i —  Th  =  t(ioo  —  ^)(65,4o5  —  0,5390/  -+■  0,001 16/')  10-®, 
/,  A —  '^11=  t\^ioo  —  /)(i  4, 004  —  0,4671 1-{-  0,001  i6/*)io-*. 

La  première  formule  montre  que  le  maximum  des  écarts  entre  les 
thermomètres  en  verre  d'Iéna  et  en  verre  dura  lieu  à  22**, 5;  il 
est  de  o**,oo36.  Les  thermomètres  en  verre  d'Iéna  ont  montré  une 
concordance  parfaite,  les  instruments  en  cristal  anglais,  qui 
étaient  de  construction  très  différente,  ont  donné  une  divergence 
systématique  atteignant  o",  01  • 
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W.  JORDAN.  —  Comparaison  de  deux  thermomètres  hypsométriques 

avec  des  baromètres. 


Les  deux  baromètres  différaient  en  moyenne  de  i"",  58,  avec  une 
erreur  moyenne  de[±:  o™"*,  ^5  et  un  écart  de  o"*",  Sa,  pour  les  ther- 
momètres hypsométrîques,  vérifiés  à  l'Institut  phy si co technique 
de  Tempire  d'Allemagne.  Ch.-Ed.  Guillaume. 


L  KLEMENCIC.  —  Ueber  den  Glimmer  als  Dielektricum  (Sur  les  propriétés 
diélectriques  du  mica);  Sitzungtb.  der  Kais,  Akad.  der  WUseruch.  in  Wm^ 
t.  XCVI;  1887. 

M.  Klemenèi^a  étudié  simultanément  un  condensateur  en  mica 
de  o"*^,  i5  construit  par  Max  Rafaël,  de  Breslau,  et  deux  plaques 
de  mica  de  même  provenance,  de  20'"  de  côté  et  d'épaisseurs  res- 
pectivement égales  à  o^^^jOoSoS  et  o'", 00 108.  Ces  dernières  plaques 
étaient  armées  de  la  manière  suivante  :  une  plaque  de  fer  bien 
plane  était  cuivrée  par  voie  électrolytique,  puis  amalgamée  et 
servait  de  support  à  la  plaque  du  mica;  au-dessus  on  plaçait  un 
cylindre  creux  de  fer,  dans  lequel  on  introduisait  du  mercure. 

Les  pla(|ues  ont  surtout  servi  à  déterminer  la  constante  diélec- 
trique dont  la  valeur  est,  d'après  M.  Klemencic,  k=z  6,64  (*)• 

J^e  résidu  a  élé  déterminé  de  préférence  sur  le  condensateur  de 
o"**,i5.  M.  Klemencic  se  borne  à  annoncer  que  la  décharge,  me- 
surée au  bout  de  o%oo7,  s'accroît  de  1,8  pour  100,  quand  la  durée 
de  charge  varie  de  o%oo2  à  1200*  (2). 


(')  Mes  expériences  sur  le  mica  employé  par  M.  Carpentier  donnent  k  =  S.o<' 
{Comptes  rendus  des  séances  de  l'Académie  des  Sciences,  t.  CXII.  p.  gSi). 

{*)  Dans  les  niômos  limites  de  durée,  la  variation  de  la  charge  du  microfarad 
do  M.  Carpentier  que  jai  étudié  est  de  4-4»  pour  ion  {Comptes  rendus  des 
séances  de  l'Académie  des  Sciences,  t.  C\.  p.  i3tî3);  mais  le  procédé  de  M.  Klc- 

nioncio  doit  donner  un  résultat  trop  faible,  car  ce  savant  ne  mesure  que  l'excès 
do  oliargo  disponible  pondant  la  durée  d'oscillation  de  son  galvanomélre  et  à 
ira\ers  une  résistance  déterminée. 
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Enfin  Tauteur  attribue  au  mîca  une  résistance  spécifique  au 
moins  égale  à  6. 10**  fois  celle  du  mercure  (*). 

E.  Bout Y. 


K.  OLZEWSKI.  —  Ueber  das  AbsorptioDspcctrum  und  Qber  die  Farbe  des  flOssigen 
SauerstofTs  (Sur  le  speclre  d'absorption  et  sur  la  couleur  de  roxygéae  liquide); 
Wied.  Ann.,    t.  XLII,  p.  663;  1891. 

Dans  un  travail  antérieur  (^),  Fauteur  avait  assigné  à  l'oxygène 
liquide  un  spectre  d^absorption  dont  les  bandes  correspondaient 
aux  longueurs  d'onde  628,  677,  535  et  480.  lia  pu  récemment  ob- 
tenir une  masse  d'oxygène  liquide  de  5o"*"*  d'épaisseur  et,  en 
interposant  un  verre  rouge  devant  la  fente  du  spectroscope,  il  a 
observé,  outre  les  bandes  ci-dessus,  une  bande  diffuse  correspon- 
dant à  la  raie  A  de  Fraunhofer.  MM.  Liveing  et  Dewar,  puis 
M.  Egoroff,  M.  Janssen  ont  aperçu  cette  bande,  ainsi  qu'une  autre 
correspondant  à  la  raie  B,  dans  le  spectre  de  l'oxygène  gazeux. 
M.  Olzewski  n'a  pas  aperçu  cette  dernière  bande. 

L'oxygène  liquide  qui,  sous  de  faibles  épaisseurs,  parait  in- 
colore présente,  sous  une  épaisseur  de  i5"*"*  au  moins,  une  teinte 
bleue  très  distincte  qu'il  est  impossible,  d*après  M.  Olzewski, 
d'attribuer  à  la  présence  d'impuretés  telle  que  l'ozone  par  exemple. 
Il  eût  été  surprenant  qu'un  liquide  dont  le  spectre  d'absorption 
est  si  net  se  trouvât  réellement  incolore. 

M.  Olzewski  pense  que  la  couleur  bleue  du  ciel  doit  être  attribuée 
en  partie  à  l'oxygène  de  l'atmosphère.  E.  Bouty. 


n.   WALTER.  —   Eine  charakleristiche  Absorptionserscheinung  des  Diamanten 
(Absorplion  caractéristique  du  diamant);  Wied.  Ann.,  t.  XLII,  p.  5o5;  1891. 

Beaucoup  de  diamants  incolores,    mais  tout  spécialement  les 
diamants  jaunes,  présentent  une  bande  fine  d'absorption,  X=4 1 5,5, 


(•)  D'après  mes  propres  expériences   {Journal  de  Physique,  a*  série,  t.  XI, 
p.  291),  cette  résistance  est  au  moins  égale  à  4i3. 10"  fois  celle  du  mercure. 
(')  Wien.  Ber.,  II  Abth.,  p.  253;  1887. 
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qui,  «raprùs  Tautcur,  n^appartienl  pas  au  carbone  cristallisé,  mais 
à  iin<:  iiiutièrc  étrangère  plus  abondante  dans  les  diamants  jaunes 
que  dans  l<;s  diamants  incolores,  peut-être  le  samarium. 

E.   BOUTT. 


H.  WALTKIt.  —  (Ji'lxT  (iaH  2-M(»nobromnaphtaIin  (Sur  la  monobromonaphu- 

linc  a);  Wieii.  Ann.,  l.  XLII,  p.  5ii;  1891. 

L:i  ni()nol)roni(>iiaphlaline  a  ne  jouit  pas  seulement  d^uu  énorme 
pouvoir  disprrsif  :  elle  rst  encore  particulièrement  transparente 
pour  les  radiations  ultra-violettes.  On  a  pu  photographier  le 
sprcin*  ultra-violet  jus(|u*au  delà  de  N,  à  travers  une  couchii 
«''paisse  de  relie  substance. 

\  oiei,  d'après  M.  Walter,  les  indices  de  la  monobromonaphta- 

line  7  : 

A  I ,64o3i 

*i 1 ,  643G7 

H i,r>43G8 

<' i,t>i94H 

1> i,Gj8>o 

ï' i^tCo^ï) 

V i,r.8i9> 

Il 1 . 704 1 o 

<» I  .ri'Jîï» 

Uc. 1,718'»'. 

Il i,7»8iii 

IL  t»t  il'î  sont  des  raies  de  rindro:;ène. 

l.'iiidiee  relatit'à  la  raie  O  diminue  de  oa'oojs  par  de^rê. 

t.    Bol T^ . 


lu  LLKTIN    ninLlOCHAlMllOlE. 
Annales  de  Chimie  et  de  Phirsiqne. 
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8UB  LE  PBnaPE  DU  BETOÏÏB  DES  RÂ70HS  ET  LA  BtTLEZIOH  GSI8TALLIIE; 

Par  m.  a.  POTIER. 

Le  principe  du  retour  inverse  des  rayons  lumineux  ne  s^applique 
pas  seulement  à  leur  direction.  Lorsque,  à  travers  un  système  op- 
tique quelconque,  une  source  A  d'éclat  intrinsèque  1  produit  en  un 
point  B  un  éclairement  e,  une  source  de  même  éclat,  placée  en  B, 
produira  le  même  éclairement  en  Â;  et  il  en  est  toujours  ainsi  tant 
que  les  rayons  lumineux  n'ont  pas  à  traverser  une  matière  soumise 
à  une  force  magnétique,  ou  à  se  réfléchir  sur  elle.  La  vérification 
de  ce  principe  est  très  facile  lorsque  l'éclairement  c  est  nul; 
lorsque  la  lumière  A  est  polarisée,  et  que,  au  moyen  d'un  compen- 
sateur et  d'un  analyseur,  on  arrive  à  l'éteindre  en  B,  la  lumière 
émanée  de  B,  traversant  en  sens  contraire  l'analyseur,  le  compen- 
sateur, et  arrivant  en  A  après  avoir  subi,  en  sens  contraire,  les 
mêmes  réflexions,  réfractions  ou  diffractions,  et  traversé  le  pola- 
riseur,  sera  éteinte;  si  la  lumière  traversant  le  système  dans  la 
première  direction  n'est  pas  éteinte,  mais  seulement  colorée,  on 
retrouvera  la  même  teinte,  en  renversant  la  direction  des  rayons 
lumineux  à  travers  tout  le  système,  ce  qui  montre  que  les  intensités 
des  diverses  radiations  sont  affectées  dans  le  même  rapport,  quel 
que  soit  le  sens  de  la  marche  des  rayons. 

L'expérience  réussit  si  la  lumière  a  subi  des  réflexions  sur  des 
substances  cristallines  même  opaques,  comme  le  sulfure  d'anti- 
moine, ou  des  réfractions  dans  des  cristaux  colorés  ou  non,  bi- 
chromate de  potasse,  plomb  carbonate,  et  encore  dans  les  con- 
ditions où  la  réflexion  produit  une  polarisation  elliptique  notable. 

Je  me  propose  de  montrer  que  les  formules,  établies  par  Mac 
Cullagh  pour  la  réflexion  cristalline,  satisfont  à  cette  condition, 
entrevue  par  Neumann  pour  le  spath,  énoncée  d'une  manière  gé- 
nérale par  M.  Cornu,  sans  démonstration  et  pour  la  réflexion 
seulement.  Je  désignerai  par  />,  />'  des  quantités  proportionnelles 
à  la  racine  carrée  de  l'intensité,  dans  l'air,  ou  le  milieu  isotrope 
entourant  le  cristal,  par  tst,  tsti  ...  les  quantités  analogues  dans 
le  cristal;  par  s  l'angle  du  plan  de  polarisation  et  du  plan  d'inci- 
<lence,  le  plan  de  polarisation  étant  normal  à  la  surface  de  l'onde 

/.  de  Phyi,,  i*  série,  t.  X.  (Août  1891.)  a4 
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et  perpendiculaire  au  plan  de  la  normale  d'onde  et  du  rayon  dans 
le  crislal;  par  la  lettre  j  Tangle  de  la  normale  d'onde  avec  la  nor- 
male à  la  surface  réfléchissante  prise  dans  le  milieu  réfringent, 
angle  positif  pour  les  ondes  incidentes  et  réfractées,  négatif  pour 
les  ondes  réfléchies,  et  par  les  lettres  X,  [jl,  v,  p  les  quantités 

• 

X  =  cosy  sinE  —  tango  siny,         p  =  -; — .t  jx  =  cose,         v  =  cosecoty; 

0  ost  Tangle  du  rayon  et  de  la  normale  d*onde,  tandis  que  les 
lettres  /,  /,  m,  /?,  r  auront  le  même  sens  pour  le  milieu  isotrope 

où    0  =  0. 

Les  équations  qui  déterminent  la  compatibilité  des  mouvements 
lumineux  des  deux  côtés  de  la  surface  réfléchissante  sont 

'-*.*■ 
Elles  sont  au  nombre  de  quatre  et  suffisent  par  conséquent  à  la 
résolution  du  problème  ordinaire  de  la  réflexion  qui  comporte 
quatre  inconnues,  amplitude  et  azimut  du  réfléchi,  amplitude  des 
deux  réfractés,  si  la  réflexion  a  lieu  sur  le  milieu  cristallin,  ampli- 
tude ot  azimut  du  réfracté,  amplitudes  des  deux  réfléchis,  si  la 
réflexion  a  lieu  dans  le  cristal. 

Ces  équations  peuvent  se  déduire  de  celle  de  Mac  CuUagh  et 
conduisent  aux  mêmes  valeurs,  pour  les  azimuts  et  intensités  re- 
latives dans  Tair;  elles  se  déduisent  encore  plus  simplement  des 
théories  de  MM.  Boussinesq  et  Sarrau  ou  de  la  théorie  électro- 
magnétique; rexpériencc  les  a  vérifiées. 

Pour  montrer  qu'elles  satisfont  aux  conditions  imposées  par  le 
principe  général  du  retour  des  rayons,  il  est  nécessaire  d'établir 
une  relation  entre  les  coefficients  A,  a,  v,  p  de  deux  ondes  perpen- 
diculaires au  plan  d'incidence;  celui-ci  sera  pris  comme  plan 
dos  xz.  et  la  surface  réfléchissante  comme  plan  des  .r>*,  Taxe  des  r- 
dirigé  vers  le  bas.  L'origine  est  le  centre  d'un  premier  ellipsoïde 
inverse,  dont  les  axes  sont  les  inverses  ties  vitesses  principales,  et 
d'un  second  ellipsoïde  dont  les  axes  sont  ces  vitesses  mêmes:  ù  un 
point  ,i\  \\  z  du  premier  correspond  un  point  X,  Y,  Z  du  second. 
ih>nt  le  plan  tangent,  perpendiculaire  à  la  ligne  qui  joint  O  à 
t  r.  r,  3)  ou  m^  coupe  cette  ligne  a  une  distance  P  de  l'origine 
telle  que  0///.0P:-^  i. 
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La  section  du  premier  ellipsoïde  qu'admet  0/n  comme  axe  est 
perpendiculaire  au  plan  OMm,  une  onde  parallèle  à  cette  section  se 
propage  avec  la  vitesse  OP,  le  rayon  est  dans  le  plan  de  la  normale 
d'onde  ON,  de  O m  et  de  OM,  perpendiculaire  à  OM  ;  la  droite  PM 


est  parallèle  à  la  normale  d'onde,  par  suite  au  plan  xz^  et  fait 
l'angle  t  avec  l'axe  des  ;;;  enfin  le  plan  NO  m,  fait  avec  le  plan  d'in- 
cidence l'angle  £ ;  on  en  conclut  les  valeurs  de  j:,  y,  z 


<i)     j7  =  Cm  sinE  cosy,        y=  —  Omcoss,         j;  =  —  Cm  sine  siny  ; 

les  coordonnées  du  point  P   s'obtiendront   en   remplaçant   Om 
par  OP,  et,  comme  PM  est  égal  à  OP  tango,  on  aura 


<  j.  ) 


X  —  OP(sinecosy  —  lang8  siny  ), 

Y   rrr—  OPcOSe, 

(   Z  =  —  OP(sin£  siny  —  tang8  cosy  ). 


Si  Ton  considère  une  seconde  onde,  correspondant  à  un  point  m! 
«In  premier  ellipsoïde,  elle  donnera  lieu  à  des  équations  identiques; 
on  représentera  par  les  mêmes  lettres  accentuées  les  éléments  de 
oelte  nouvelle  onde. 

Or,  entre  les  coordonnées  des  quatre  points  m,  M,  m',  M',  existe 
la  relation 


C^) 


x\-r-y\  -f-  zz  =  xX'-hjr  Y'-f-  zZ'\ 
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cette  identité  résulte  de  ce  que,  si  2Û  =  i  est  l'équation  du  pre- 
mier ellipsoïde,  û  étant  une  fonction  homogène  du  deuxième  degré 

en  xyz^  on  a 

et  que  Ton  a  identiquement 

En  substituant  dans  (3)  les  valeurs  des  coordonnées,  tirées 
de  (i)  et  (2),  il  vient 

0/n'.OP[sinesine'cos(y -Hy')-!-  cosecoss' —  tang8siii£'sin(y — f)] 
=  0/n.OP'[sinesine'cos(y -i-y'')-f-  cose  cose'—  tangS'sine  sin(y''— y)]. 

Observant  que  Om'.OP'—  OmOP=  i  et  que  OP,  OF  sont  les 
vitesses  de  propagation  des  deux  ondes,  on  obtient  la  relation  gé- 
nérale 

(  V*~  V'')[sinesine'cos(y -Hy')-f-  cosecosB'] 

—  (V  tango  sine' -h  V'*tangô'sin£)sin(y — y')=  o. 

Cette  relation  se  simplifie  si  Ton  considère  deux  ondes  corres- 
pondantes à  des  incidences  égales,  de  même  signe  ou  de  signe 
contraire  dans  le  milieu  isotrope  extérieur;  V^,  V'^  sont  alors 
proportionnels  à  sin^y  et  sin^y';  en  remplaçant  V^  par  sin*y,  V* 
par  sin^y'  et  divisant  par  sin(y — y'),  Téquation  ci-dessus  devient 

(  sin(y -i-y')[sin6  sine'  cos(y -+-y')  -4-  cose  cose'] 

(  4  )  \ 

\  — sin'y  tang8  sine'— sin'y' tango' sine  =  o, 

qui  peut  encore  s'écrire 

(  )  )  Xo'  -h  X' p  -r-  JJLv' -r  V|jl'  =  o. 

J^a  relation  (4)  a  été  déduite  par  Mac  Cullagh  de  la  combinaison 
du  principe  des  forces  vives  et  de  ses  principes  de  continuité,  mais 
seulement  pour  les  deux  ondes  issues  d'une  même  onde  incidente; 
on  voit  qu'elle  est  plus  générale  et  s'applique  à  deux  quelconque> 
des  (jnalre  ondes  auxquelles  peuvent  donner  naissance,  dans  le 
cristal,  deux  ondes  exténcurcs,  tombant  sous  la  même  incidence, 
d'un  côté  ou  do  Tautrc  de  la  normale. 

Réjlcxion  sur  un  cristal,  —  Ceci  posé,  supposons  une  onde  in- 
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cidente  sous  Tangle  +  i  dans  le  milieu  isotrope,  et  affectons  les 
indices  i  et  a  aux  ondes  réfractées  auxquelles  elle  donne  nais- 
sance; p  et/>'  seront  les  amplitudes,  a  et  a'  les  azimuts  des  lu- 
mières incidentes  et  réfléchies;  les  équations  de  condition  seront 

(f>)  (/>  sin  at  -4-/?'siii  a')cost  =  XinXi-h  XjWt, 

(7  )  (/?  sin  (X  — /?'  sin  a')  -^r^^  =  p, ©,  -+-  p,nT„ 

(8)  ( /?  cos a  + />' cos a' )  =  fJ^iWi-h  fXjnji, 

(9)  (/>cosa — p'  cosa')  cott=  viOTi  -h  vjWt. 

L^élimination  de  Wty  xs2  fera  connaître/?'  et  a'  en  fonction  de  p 
et  a;  il  suffît  de  multiplier  ces  équations  respectivement  par  ps,  X3, 
^39  1^3)  ou  par  p4,  X4,  V4,  [JL4,  en  ayant  ég^rd  à  l'équation  (5),  les 
indices  3  et  4  se  rapportant  aux  ondes  excitées  par  un  faisceau  in- 
cident sous  l'incidence  ( —  i). 

Soit  maintenant  un  faisceau  incident  sous  l'incidence  ( —  i)y 
d'amplitude  />i  et  d'azimut  ai,  donnant  naissance  à  un  réfléchi 
(p\j  a',);  on  aura 

(10)  (/?!  sin  «1-4-/?',  sin  a,)  cost  =  Xsurj-t-  X^nr^, 

(11)  —  (/>,  sina,  — /?;sina',)-T— -.  =  PsW,-»- p4nT4, 

(i'2)  (/?!  cosa, -+-/?'j  cosa',)  =  [Ji, ?»,-+- fx^m*, 

(i3)  —  (/?iCOsa,— /)',  cosa',) cote  =73 ws  -i-'i^w^. 

Multipliant  (10)  par  (7),(i  i)  par  (6),  (12)  par  (9),  (i3)  par  (8), 
et  appliquant  l'équation  (5) 

pp\  cos(a  —  a',)  =p'pi  cos(a'—  a,), 

Si  un  nicol  polarise  dans  l'azimut  a  la  lumière  incidente  sous 
Tangle  +  i,  un  second  nicol,  placé  sur  la  lumière  réfléchie,  et  dont 

la  section  principale  est  dans  l'azimut  — h  oc,,  laissera  passer  une 

vibration  dont  l'amplitude  est  la  fraction 

^cos(a' — a,) 
P 

de  la  lumière  incidente  ;  tandis  que,  si  la  lumière  entre  par  le  second 
nicol,  et  est  réfléchie  sous  l'incidence  ( —  i),  le  premier  laissera 
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[isisscr  une  fraction 

^cosra;  — a). 
Pi 

l/(;qualion  cî-dessus  démontre  que  ces  deux  fractions  sont  égales. 
Il  est  facile  de  voir  que  si  Ton  supprime  l'un  des  niçois,  ou  les 
deux,  le  |)Ouvoir  réflecteur  du  système  est  encore  indépendant  du 
.sens  dans  lequel  marche  la  lumière. 

Réfraction  à  travers  un  prisme,  —  Soit  un  prisme  taillé  dans 
lin  cristal;  une  onde  incidente  d'amplitude  p  donne  naissance» 
deux  ondes  réfractées  d'amplitudes  ïïJ|  et  xs^  définies  ci-dessus; 
l'une  d'elles  T!T|  rencontrant  sous  l'angle  y',  l'autre  face  du  prisme 
se  réfracte  dans  le  milieu  extérieur,  et  y  produit  l'onde  (/7|,  X|) 
en  même  temps  que  naissent  deux  ondes  réfléchies  vs\  et  vs\\  Tio- 
dice  '1  sera  donné  aux  coefficients  relatifs  à  l'onde  dans  le  cristal 
qui  serait  associée  à  l'onde  xsx  si  un  faisceau  incident  extérieur 
suivait  en  sens  inverse  la  marche  du  faisceau  émergent.  Dans  la 
réfraction  de  Tonde  mi,  on  doit  satisfaire  aux  équations 

SPx  sin»!  cost|  =  X',  OTi-h  X'jOTi-h  Xi  mi, 
px  sin»!  -r  -:-  =  o\  xBi  -+-  pinx',  -f-plnri, 

Px  cos  «1  =  \k'x  TBx  -+-  fx',  mi  -+-  \l\  m\ , 
Px  cos  «1  cot  ix  =  v'j  «Ti  -+-  v'j m'j  -f-  v^ xb\. 

On  on  déduit,  par  application  de  Téquation  (5  i, 
'»'»>  iX^  *  oi  siniiCosii)sinai-+-(v',  sin/iH- [xj  cost'i  >=  o  (M. 


VM  Je  ilôsi^sncrai  par  Ji^  l'azimut  uniradial  du  rayon  incidcDtf  qui.  «  rcflc- 
oliis!(ant  sur  la  faoo  de  sortie,  donnerait  naissance  à  Tonde  oi:  pour  une  réflexion 
luiiradialo  les  tM|uation$  (T»),  v;  ),  (8K  (  ;»)  *e  simpliflent  si  q  est  la  Tibration  inci- 
tlcnlo  polariNce  dans  Tacimut  i:  q'  la  rénêchie  polarisée  dans  l'azimut  J',  cl  a. 
;i.  V.  j  los  ciH^fticients  correspondant  à  Tonde  réfractée  unique,  on  a 

\    *«/  sin  p  cosi  ---  (  X   -  5  sini  cos*)o, 

9  i  7  cos  â  cos  I    -  V  ji  cos  i  —  v  si  n  *  n. 

^,^  sinî  cos  .5  o  I 

\       c  su»  ;  cos  I        VA  cos  I  —  sin  i         ?  q  oos  i        H  ' 

Tar  comparais^ui  a\cc  ,1^^  on  \oit  que  Taiiniut  uniradial  î,  conrspondaDt  j 
Tab*cttce  de  Tonde  n,  est  perpendiculaire  i  celui  du  réfracté  auquel  cette  onde 
donnerait  naivsâacr  dans  Tair:  c  est  une  consisquence  nécessaire  du  principe  du 
«t-tour  dox  ra>ons  a;  pUquc  Ji  un  prisme  sous  Tincidcnce  normale,  ou  sous  limer 
«ten\v  normale. 
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Si  Ton  remplace  les  'k\. ..  par  leurs  valeurs,  on  a 

X',  p'i  4-  jJtjVj  =  cotyi(sin*6i-hcos*ei) —  tangSi  sinei. 

Or  le  rayon  correspondant  à  l'onde  rsi  fait  avec  la  face  d'émer- 
gence un  angle  yo  donné  parla  relation  (ZOR  de  la  (ïgure) 

cos  Yi  =  cosy j  cos 8i  -h  siny  i  sin  Sj  cos  (  — h  e  )  ; 
par  suite 

Donc/>i  est  donné  en  fonction  de  xs^  par  la  relation 

/?j  [sinai(Xi -4- Pj  sin  e  cos  e) 

/  /    .    .         ,  -M  cosYi  sine'i 

-f-  cosai(vj  sini+  \l\  cose)]  =  irsi— — ! ^- • 

sinyï  cosûj 

On  peut  introduire  dans  cette  expression  l'azimut  ^i  uniradial 
d'un  rayon  incident  qui,  par  réfraction  sur  la  face  de  sortie,  don- 
nerait naissance  à  l'onde  m^ ,  azimut  qui  serait  déGni  par  une  équa- 
tion semblable  à  (17),  soit 

sin  pi  _  cosPi  I 


—   Tf7  > 


l\  -h  p\  sin  e,  cos  «i        v'j  sin  e,  H-  fij  cos  ii        II', 

et/?i  devient 

9-TïJi  cos^i  sin  1*1 

U\   cos8isin([Ji — pj)  sinyï  ' 

en  remplaçant  ai  par  sa  valeur  p2+  7* 

La  valeur  de  w,  en  fonction  de  p  s'obtiendra  comme  suit;  soit 
^J,  ^"  les  azimuts  uniradiaux  correspondant  à  l'angle  «' d'incidence 
sur  la  première  face  du  prisme  ;  la  lumière  polarisée  dans  Tazimut  a 
se  décompose  en  deux  vibrations,  polarisées  dans  les  azimuts  ^J,  ^!I 
et  dont  les  amplitudes  respectives  sont 

_      8in(a— po)  __      sin(a— po) 

'^^""^sinCpO-pS)'  "^'"^SinCpï— pî)' 

la  première  seule  fournit  la  vibration  cti;  et  il  suffit  de  déterminer 
le  rapport  de  Wi  k  q^.  Pour  celte  réflexion  uniradiale,  on  a  deux 
équations  semblables  à  (16),  qui  donnent 

2^1  sin  p5  cost  =  TïJi(Xi-h  pi  sin  i  cos t)» 

•2^1  cos  PJ  COSt  =  TïJi(vi  COSt  4-  jJli  cosi), 


3'>6        POTIER.  —  PRINCIPE  DU  RETOUR  DES  RAYONS. 

d'où 


soit 


et  enfin 


8in(a--P|)cos*  __       „ 
^P     sin(Pî-po)      --iH,, 

Px  _  4  cosYt  C08t»in(a —  pj) sinji 

T  "  HiHicos8i8in(P,~p,)sin(PÎ  — Pî)  ^  sinyï* 


Les  quantités  de  lumière  comprises  dans  les  faisceaux  incidents 
et  émergents  sont  proportionnelles  au  carré  des  amplitudes  et  aui 
sections  de  ces  faisceaux*,  si  Ton  prend  comme  unité  la  section  du 
faisceau  dans  le  cristal,  ces  sections  sont  respectivement 


COSl  COSi) 

cosY  cos^i 


Y  et  Yi  étant  les  angles  des  rayons  accompagnant  Tonde  fs^  avec 
les  normales  aux  faces  d^entrée  et  de  sortie;  le  rapport  des  quan- 
tités de  lumière  est  donc 

p\  cosi'i  cosY 
/>*  cos*cosYi 

et,  si  la  lumière  émergente  est  reçue  par  un  nicol  orienté  dans 
Pazimut  a'  (tandis  qu'elle  est  polarisée  dans  l'azimut  ^2+  -  j»  ce 

rapport  deviendra 

gf  COSMCOST  _p 

/>*  cos  I  cos  Yi 

Celte  expression,  vu  l'égalité  A — r^  =  A — .y  est  symétrique,  el 

sa  valeur  reste  la  même  si  on  renverse  la  direction  des  rayons  lu- 
mineux; elle  satisfait  par  conséquent  au  principe  de  réciprocité. 
La  suppression  de  Tun  des  deux  niçois  ou  de  tous  les  deux  ne 
changerait  rien  à  ce  résultat. 

Généralisation.  —  Il  est  évident  que  ces  résultats  s*étendenlà 
un  nombre  quelconque  de  réflexions  ou  réfractions  cristallines;  si 
donc  on  admet  que  Ton  peut  rendre  compte  de  la  polarisation  el- 
liptique par  réflexion  sur  les  cristaux,  comme  de  la  polarisation 
par  r\41exion  sur  les  corps  isotrv>pe5,  on  supposant  Texistence 
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d'une  couche  de  passage  dont  chaque  élément  jouirait  des  pro- 
priétés d'un  crista],  les  formules  auxquelles  on  sera  conduit,  et 
qui  se  réduisent  à  celles  de  Cauchj  dans  le  cas  des  milieux  iso- 
tropes, satisferont  encore  au  principe  de  réciprocité;  il  en  serait 
encore  de  même  si,  acceptant  les  idées  de  M.  Mallard,  on  considé- 
rait les  cristaux  doués  de  pouvoir  rotatoire  comme  des  assemblages 
de  biaxes. 


8UB  LA  COHFBESnBniTÉ  DES  FLUIDES  DAVS  LES  PHÉfOMËISS  EXPLOSIFS  ; 

Par  m.  VIEILLE. 

Les  résultats  des  expériences  récentes  relatives  à  la  compressi- 
bilité  des  fluides  sont  représentés  avec  une  approximation  remar- 
quable par  les  formules  connues  de  Van  der  Waals  et  de  Glausius. 
La  formule  de  Glausius  en  particulier,  avec  les  modifications  qu'y 
a  introduites  M.  Sarrau,  permet  de  relier  les  compressibilités 
d'un  fluide  à  Tétat  gazeux  et  à  l'état  liquide.  Ces  formules  font 
prévoir,  d'autre  part,  des  relations  générales  applicables  à  tous  les 
corps  dont  l'exactitude  a  été  l'objet  de  vérifications  expérimentales 
récentes. 

On  est  donc  conduit  à  attribuer  à  ces  formules  une  portée  plus 
grande  que  celle  qui  s'attacherait  à  de  simples  relations  empiriques 
et  à  penser  qu'elles  sont  applicables  dans  des  limites  beaucoup 
plus  étendues  que  celles  entre  lesquelles  elles  ont  été  établies. 

Un  cas  limite  dans  lequel  ces  formules  se  réduisent  à  une  expres- 
sion particulièrement  simple  est  celui  dans  lequel  on  considère 
des  températures  très  élevées  et  une  grande  condensation  du  fluide. 

Que  l'on  parte  de  la  formule  de  Van  der  Waals 

RT  A 

ou  de  la  formule  de  Glausius  sous  la  forme  que  lui  a  donnée 
M.  Sarrau 

P-\^a       (V-+-P)»' 
on  voit  que,  pour  de  grandes  valeurs  de  T  et  des  valeurs  de  V  se 
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rapprochant  de  a,  ces  formules  se  réduisent  à  leur  premier  terme 

p=z  ,  relation  qui  ne  diffère  de  Téquation  caractéristiqae 

des  gaz  parfaits  que  par  la  substitution  au  volume  V  du  fluide  d*un 
volume  plus  petit  d'une  quantité  constante  a  qu'on  appelle  le 
covolumeda  fluide. 

Les  conditions  normales  de  la  décomposition  des  explosifs  sont 
précisément  celles  qui  correspondent  à  l'application  de  celte  for- 
mule limite.  On  sait,  en  effet,  que  les  températures  de  réaction  des 
explosifs  atteignent  plusieurs  milliers  de  degrés  et  que  la  conden- 
sation des  produits  de  la  décomposition,  qui  n'est  limitée  que  par 
la  résistance  des  récipients,  peut  atteindre  de  grandes  valeurs. 

L'étude  du  mode  de  décomposition  des  explosifs  montre,  d'autre 
part,  que,  dans  des  limites  étendues  de  condensation  gazeuse,  les 
produits  de  la  décomposition  ne  présentent  que  des  variations  très 
faibles  et  d'une  nature  telle  que  la  température  delà  réaction  peul 
être  considérée  comme  constante. 

L'étude  des  réactions  explosives  se  prête  donc  à  des  vériflca- 

tions  de  la  formule  limite  de  compressibilité  p  =  . .  __  •  Ces  véri- 
fications peuvent  porter  soit  directement  sur  la  forme  de  la  relation 
qui  lie  les  pressions  développées  en  vase  clos  par  un  explosif  au 
volume  occupé  par  les  produits  de  la  décomposition,  soit  indirec- 
tement sur  les  conséquences  que  l'on  peut  déduire  de  la  formula 

RT 
limite/?  =  y concernant  les  phénomènes  de  propagation. 

Vérifications  directes,  —  La  mesure  des  pressions  produites 
en  capacité  close  par  les  explosifs  présente  des  difficultés  qui 
tiennent  à  la  grandeur  de  ces  pressions  et  à  la  rapidité  avec  laquelle 
elles  se  modifient  sous  Tinfluence  du  refroidissement.  Ces  pres- 
sions se  développent  par  la  combustion  de  la  charge  en  quelques 
millièmes  de  seconde  et  elles  ne  subsistent,  sans  altération  sen- 
sible résultant  du  refroidissement,  que  pendant  des  durées  de 
même  ordre.  On  parvient  à  les  enregistrer  au  moven  de  manomè- 
tres spéciaux  dits  criishersy  dans  lesquels  un  cylindre  de  cuivre  de 
masse  très  faible  est  écrasé  par  un  piston  de  section  connue,  soumis 
à  Faction  de  la  pression  et  de  masse  également  assez  faible  pour 
que  les  forces  d'inertie  n'interviennent  pas  d'une  façon  appréciable 
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dans  Tëquilibrc  iînal.  La  Cgure  ci-dessous  suffit  à  faire  comprendre 
la  disposition  très  simple  de  cet  appareil. 

Les  premières  mesures  d'ensemble  effectuées  dans  ces  condi- 
tions ont  été  réalisées  par  deux  savants  anglais,  MM.  Noble  et 
Abel.  Ils  ont  trouvé  que  les  pressions  développées  par  la  décom- 
position de  la  poudre  noire  étaient  liées  à  la  densité  moyenne  des 
produits  de  la  combustion  par  une  expression  de  la  forme 
p---  ^  I  A  désignant  la  densité  moyenne  de  ces  produits, _/" et 
*  deux  constantes  qui  sont  déterminées  par  les  expéri 


Celte  formule  a  été  établie  indépendamment  de  toute  préoccu- 
pation théorique  ou,  plus  exactement,  MM.  Noble  et  Abel  ont  vu, 
dans  le  facteur  i  —  nA,  l'inlluencc  des  résidus  solides  qui  résul- 
tent de  la  décomposition  de  la  poudre  noire. 

Les  expériences  analogues  relatives  aux  autres  explosifs  et,  en 
particulier,  aux  matières  organiques  telles  que  le  coton-poudre,  la 
nitroglycérine,  l'acide  picrique,  qui  fournissent  des  produits  exclu- 
sivement gazeux,  ont  toutes  conduit  à  des  relations  identiques. 
C'est  à  M.  Sarrau  qu'on  doit  d'avoir  donné  à  cette  forme  de  la 
relation  sa  signiflcation  théorique  et  montré  qu'elle  constituait  une 
vérification  des  formules  générales  de  compressibiiilé. 

En  elTet,  l'expression  limite  p  =;  ï, i  ra|)portée  à  l'unité  de 

>et, 


poids  du  lluide  en  posant  V  =-  .  >  se  réduit  au  lype  p  ^ 


RT4 
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comme  T  reste  constant  dans  les  différentes  expériences  relatives 
ù  un  même  explosif  d'après  la  remarque  que  nous  avons  faite  plus 
hauty  on  voit  que  l'expression  se  réduit  à  la  forme  indiquée  par 
l'expérience. 

Les  nombres  suivants  relatifs  au  coton-poudre  aggloméré  per- 
mettent d'apprécier  le  degré  d'exactitude  de  la  formule,  et  mettent 
en  évidence  le  rôle  considérable  du  covolume  dans  la  loi  d'accrois- 
sement des  pressions  produites  en  vase  clos  par  des  charges  crois- 
santes d'explosif. 

Pressions  en  kilogrammes 
Densité  moyenne  Nombre  par  centimètre  carré 

des  des  m        ^       ^        ^ 

produits.  déterminations.        observées,    calculées. 

q565  A 

o.io  X  1060  io63  p= r 

^        I —  A 

o,';io  4  '-401  2391  /=9>65 

o,3o  a  4093  4<>99  a  =  1 ,00 

Il  j  a  donc  là  une  première  vérification  qualitative  des  formules 
de  compressibilité. 

MM.  Mallard  et  Le  Ghatelier  sont  allés  plus  loin  et  ont  montré 

qu'il  y  avait  vérification  quantitative.  Dans  l'expression/?  ==    __      t 

les  éléments  du  second  membre  peuvent  être  considérés  comme 
connus. 

Le  covolume  a  a  été  déterminé  par  M.  Sarrau  pour  la  plupart 
des  produits  de  la  décomposition  des  explosifs,  à  l'aide  des  nom- 
bres résultant  des  expériences  de  M.  Amagat. 

La  constante  R  =  ^^  est  connue  lorsque  le  mode  de  décom- 
position de  l'explosif,  et  par  suite  le  volume  spécifique  des  pro- 
duits, est  déterminé.  Enfin,  MM.  Mallard  et  Le  Ghatelier  ont  pu 
calculer  la  température  de  réaction  en  partant  des  données  calori- 
métriques et  de  la  loi  d'accroissement  des  chaleurs  spécifiques  aux 
hautes  températures,  qui  résultait  de  leurs  expériences  sur  les 
mélanges  gazeux  détonants.  Ils  ont  ainsi  montré  que  les  valeurs 
des  pressions  calculées  reproduisent  avec  une  grande  fidélité  les 
nombres  fournis  par  les  mesures  directes  au  moyen  des  manomè- 
tres crushers;  inversement,  ces  valeurs  expérimentales  peuvent 
servir  au  contrôle  de  la  loi  de  variation  des  chaleurs  spécifiques 
des  fluides  aux  températures  élevées. 
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Vérifications  indirectes.  —  L'élude  des  phénomènes  explosifs 

RT 
permet  d'aborder  ]a  vérification  de  la  formule  limite  p  =  ^  _     par 

une  tout  autre  méthode,  fondée  sur  l'analyse  des  phénomènes  de 
propagation. 

On  sait  que  la  vitesse  de  propagation  d'un  ébranlement  assez 
petit  pour  qu'on  puisse  négliger  le  carré  des  dilatations  est  donnée 
pour  un  fluide  quelconque  par  l'expression 


-\/fV3f 


E  désignant  l'élasticité  du  milieu  et  p  sa  densité. 

Le  rapport  -,-  dépend  des  conditions  de  la  compression  élémen- 
taire et  il  existe  une  relation  entre  les  valeurs  de  ce  rapporl  cor- 
respondant aux  deux  cas  limites  de  la  compression  adiabatique  et 
de  la  compression  isotherme.  Ces  valeurs  sont  entre  elles  comme 

C 
le  rapport  des  chaleurs  spécifiques  -  à  pression  constante  et  à  vo- 
lume constant  du  fluide  dans  l'état  où  il  se  trouve  au  moment  de 
la  compression. 

Il  est  évident  que,  dans  les  phénomènes  rapides  de  propagation 
relatifs  aux  explosifs  dont  les  produits  de  décomposition  sont 
gazeux  et  peu  conducteurs,  c'est  la  vitesse  de  propagation  corres- 
pondant à  une  compression  élémentaire  adiabatique  qui  doit  être 
considérée.  Cette  vitesse  prend  la  forme 


(-f-ji  désignant,  d'après  la  remarque  ci-dessus,  la  valeur  du  rap- 
port dans  une  transformation  isotherme.  Si  le  fluide  est  dans  les 
conditions  de  haute  température  et  de  grande  condensation 
auxquelles  la  loi  limite  de  compressibilité  est  applicable,  le  rap- 
port (-fi)i  se  déduit  immédiatement  de  Téquation 

RT     _      /A 
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qui  représente  la  transformation  isotherme  et  Ton  a 

(l'où 

I  -     aA 

Cette  relation  met  en  évidence  raccroissement  rapide  de  la  vi- 
tesse de  propagation  avec  la  condensation  du  fluide. 

Elle  montre  que,  si  Ton  suppose  que  la  densité  du  fluide  se  rap- 
proche de  l'inverse  du  covolume,  la  vitesse  de  propagation,  aa 
lieu  de  rester  constante  comme  dans  les  gaz  parfaits,  doit  croître 
au  delà  de  toute  limite. 

Nous  nous  sommes  proposé  de  vérifier  ces  conséquences  en  uti- 
lisant certains  phénomènes  spéciaux  que  présente  la  décomposi- 
tion des  explosifs. 

Lorsqu'on  provoque  la  combustion  d*un  explosif  dans  une  ca- 
pacité close,  la  densité  des  produits  de  la  décomposition  s'élève 
progressivement  d'une  valeur  nulle  à  la  valeur  correspondant  à 
l'entière  décomposition  de  la  charge  et  à  sa  répartition  uniforme 
dans  le  volume  du  récipient.  Le  mode  de  décomposition  n^élant 
pas  influencé  par  la  pression  dans  des  limites  étendues,  la  réaction 
s'opère  à  température  constante.  C'est  pendant  cette  courte  pé- 
riode de  transformation  et  pendant  les  quelques  millièmes  de  se- 
conde qui  la  suivent,  où  l'influence  du  refroidissement  reste  négli- 
geable, qu'on  peut  se  proposer  d'étudier  les  phénomènes  de 
propagation  dans  des  conditions  de  milieu  auquel  l'équation  limite 
de  compressibililé  est  applicable. 

Il  paraît  difficilement  praticable  de  faire  naître  et  d'enregistrer 
dans  une  période  aussi  courte  des  condensations  gazeuses,  par  le> 
procédés  utilises  dans  les  expériences  classiques  de  Regnault  ou 
dans  les  recherches  récentes  de  M.  Violle;  mais  les  explosifs  se 
chargent  d'amorcer  et  d'entretenir  automatiquement,  par  des  dis- 
positions convenables,  des  phénomènes  ondulatoires  dont  il  ne 
reste  plus  qu'à  mesurer  la  vitesse  de  propagation. 

A Oici  dans  quelles  conditions  ces  phénomènes  se  produisent  : 

Considérons  une  éprouvelte  longue  de  i*"  environ,  formée  d'un 
tube  cylindrique  de  grande  épaisseur,  susceptible  de  résister  à  des 
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pressions  dt'  plusieurs  milliers  d'atmosphères.  Les  deux  extré- 
mités de  ce  tube  sodI  Giclées  et  reçoivent  des  boiichons  en  acier 
munis  de  manomi'^tres  cnishers  dont  les  indications  sont  enre- 
gistrées d'une  façon  continue  sur  un  cylindre  tournant,  dont  l'axe 
est  parallèle  à  l'axe  de  l'^prouvette.  A  cet  effet,  les  pistons  écra- 
seurs  portent  des  plumes  eu  acier  qui  tracent  sur  le  cjlindre  tour- 
nant et  inscrivent  en  vraie  grandeur  parallèlement  à  ses  généra- 
trices leurs  déplacements,  c'est-à-dire  l'écrasement  des  cylindres  de 
cuivre  à  chaque  instant.  Les  tracés  recueillis  sur  le  cylindre  tour- 
nant pendant  la  combustion  d'une  charge  explosive  dans  l'éprou- 
vctte  fournissent  immédiatement,  si  l'explosif  présente  une  com- 
bustion suffisamment  lente,  la  loi  de  développement  des  pressions 
à  chaque  e\trémité  de  l'éprouvette,  en  fonction  du  temps. 


On  reconnaît,  en  effet,  par  la  lecture  des  tracés  considérés 
comme  représentant  la  loi  du  mouvement  des  pistons,  que  les 
forces  d'inertie  sont  à  tout  instant  négligeables;  dans  les  condi- 
tions de  mes  expériences,  ces  forces  ne  dépassent  pas  quelques 
centaines  de  grammes,  les  pressions  appliquées  au  piston  attei- 
gnant des  centaines  et  des  milliers  de  kilogrammes.  Il  en  résuite 
qu'à  tout  instant  la  résistance  opposée  par  le  cylindre  de  cuivre  à 
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chacun  de  ses  degrés  d*ëcrasement  fait  très  exactement  équilibre 
à  la  pression  intérieure  qui  s'exerce  sur  la  base  du  piston.  On 
sait,  d'autre  part,  que  la  résistance  de  ces  petits  cylindres  de  cuivre 
est  une  fonction  linéaire  de  Técrasement;  par  suite,  les  ordonnées 
des  tracés  recueillis  mesurent,  à  chaque  instant,  à  une  constante 
près,  la  valeur  de  la  pression  à  chaque  extrémité  de  Péprouvette, 
et  ces  tracés  mettent  en  évidence  toute  perturbation  dans  la  loi  de 
développement  des  pressions. 

Si  la  charge  est  uniformément  répartie  suivant  Taxe  de  Téprou- 
vette,  sa  combustion  donne  lieu  à  deux  tracés  identiques  enre- 
gistrés aux  extrémités  du  tube;  ces  tracés  à  longue  inflexion  pré- 
sentent une  continuité  complète.  Si,  reprenant  Texpérience  avec 
la  même  charge,  on  la  condense  à  Tune  des  extrémités  du  réci- 
pient, on  observe  une  loi  de  développement  des  pressions  entière- 
ment différente. 

Les  courbes  continues  de  l'expérience  précédente  sont  rem- 
placées par  des  tracés  formés  d'une  série  de  paliers  presque  recti- 
lignes,  raccordés  par  des  ressauts  brusques  et  sensiblement  équl- 
distants.  La  Jig.  3  est  la  reproduction  photographique  en  vraie 
grandeur  de  deux  tracés  obtenus  dans  ces  conditions. 

La  pression  s'exerce  donc  aux  extrémités  de  l'éprouvette  par 
à-coups  brusques  et  rvtlimés,  séparés  par  des  intervalles  pendant 
lesquels,  le  cylindre  cessant  de  s'écraser,  la  pression  reste  constante 
ou  est  décroissante. 

Si  Ton  rapproche  les  tracés  obtenus  à  chaque  extrémité  de 
façon  à  mettre  en  coïncidence  les  points  enregistrés  au  même  in- 
stant, on  reconnaît  que  les  périodes  des  à-coups  sont  identiques  et 
qu\in  à-coup  brusque  à  Tune  des  extrémités  s'intercale  exactement 
au  milieu  de  deux  à-coups  semblables  à  Textrémité  opposée. 

Los  condensations  de  même  signe  aux  deux  extrémités  de  l'é- 
pri>u vette  sont  donc  alternées,  et  nous  retrouvons  tous  les  carac- 
tères du  mouvement  vibratoire  dune  colonne  gazeuse,  dont  le> 
deux  exlrômilés  sont  des  nœuds. 

I/originede  ce  mouvement  vibratoire  s'explique  aisément.  Sous 
rinlluence  do  rintlammation,  la  chanro  réunie  à  Tune  des  extrè- 
mîtes  du  tubodoxiont  le  sio^e  dune  émission  intense,  déterminant 
lu  mise  on  mouvomout  d'une  colonne  gazeuse  à  ^rrande  vitesse  qui 
sVooulo  \ors  ro\trômité  opposôo.  Cette  colonne,  conlinuellemenl 
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arrêtée  par  te  fond  de  l'ëprouvette,  doit  éteindre  sa  force  vive  dans 
tio  travail  de  compression  réciproque  des  tranches,  d'où  résulte  la 
mise  en  mouvemenl  vibratoire  de  la  masse.  Ce  mode  d'excitation 
ne  diffère  pas  essentiellement  de  celui  qui  est  ordinairement  ap- 
pliqué aux  tuyaux  sonores.  Dans  ces  tu^ux,  c'est  à  la  force  vive 
d'une  masse  gazeuse  injectée  à  la  partie  inférieure  qu'est  empruntée 
l'énergie  nécessaire  pour  exciter  et  entretenir  le  mouvement  vi- 

Fig.  î. 


bratoire.  Maîi,  dans  ce  cas,  te  biseau  du  ttivau  constitue  une  sorte 
de  déversoir  qui  permet  à  la  densité  moyenne  de  la  colonne  de 
rester  constante,  tandis  que,  dans  la  combustion  de  l'explosif,  la 
totalité  des  gaz  injectés  reste  dans  l'éprouvette  et  accruU  pro- 
gressivement la  densité  moyenne  du  milieu. 

Si  la  durée  de  la  combustion   de  l'explosif  est  suffisamment 

grande  par  rapport  à  la  période  du  mouvement  vibratoire,  la  densité 

moyenne  des  produits  de  la  combustion  ne  subira  que  des  variations 

J.  de  Phy*,,  1'  série,  l.  X.  (Août  1891.)  i5 
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faibles  pendant  plusieurs  périodes,  dont  la  durée  sera  liée  à  la 
vitesse  de  propagation  correspondant  à  ce  degré  de  condensation 

par  la  formule  t  =  -r^  >  si  la  colonne  gazeuse  rend  le  son  fonda- 
mental. La  densité  croissant  progressivement  par  la  combustion  de 
la  charge,  la  vitesse  V  de  propagation  doit  croître,  ainsi  que  noos 
Tavons  vu  plus  haut,  tandis  que  la  période  du  mouvement  vibra- 
toire doit  diminuer  de  plus  en  plus.  Nous  prendrons  comme 
exemple  une  expérience  portant  sur  une  poudre  très  lente  formée 
de  colon-poudre  aggloméré. 

La  combustion  s'est  effectuée  en  j|^  de  seconde. 

Les  tracés  {fig*  3)  se  composent  chacun  d'une  série  de  doure 
paliers  raccordés  par  des  ressauts  brusques.  La  densité  moyenne 
des  produits  à  la  (in  de  la  combustion  était  o,  a5.  Les  pressions 
finales,  enregistrées  aux  deux  extrémités  de  l'éprouvette,  sont 
2758*^*,  •^765^8  par  centimètre  carré  pratiquement  identiques.  Les 
ressauts  correspondent  à  des  accroissements  brusques  de  i5o^^ 
environ. 

La  période  moyenne  des  ressauts  successifs  est  de  i**,98. 
exactement  la  même  pour  les  deux  tracés.  Mais  ces  intervalles  dé- 
croissent régulièrement  du  début  à  la  fin  de  la  combustion.  Ou 
trouve  pour  les  cinq  premiers  intervalles  de  chaque  tracé  2"",i*) 
et  a"*™,i4*  pour  les  cinq  derniers  i"*",86et  i"", 85,  et  celle  varia- 
lion  de  i5  pour  100  est  dans  le  sens  prévu  par  la  théorie. 

Ce  mode  de  fonctionnement  est  général;  on  l'observe  dans  la 
combustion  de  tous  les  explosifs,  dans  les  ëprouveltes  closes  comme 
dans  les  armes  à  feu,  toutes  les  fois  que,  par  suite  d*une  dyssymélrie 
dans  rémission,  les  masses  gazeuses  prennent  des  vitesses  impor- 
tantes. 

L  amplitude  du  mouvement  oscillatoire  dépend  de  Fintensité 
do  rémission  gazeuse  do  Toxplosif,  c'esl-à-ilire  de  sa  vivacilé.  Avec 
les  poudres  loules  du  type  que  nous  avons  pris  comme  exemple, 
los  condensations  restent  faibles  et  les  accroissements  brusques  de 
pression  de  i5o''*  que  nous  avons  signalés  correspondent  à  de> 
oondousaùons  do  7;  à  -j^  environ. 

\\oo  los  poudres  vi\os.  los  condensations  peuvent  atteindre,  au 
c\Milrairt\  dos  valeurs  énormes,  auxquelles  correspondent  des  sur- 
prissions déj^is-^nl  le  triple  de  la  \aleur  normale  de  U  pression 
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répondant  à  l^enlière  combustion  delà  charge.  Les  tracés  montrent, 
dans  ce  cas,  un  premier  à-coup  de  pression  du  côté  où  se  trouve 
réunie  la  charge.  Cet  à-coup  est  suivi  d'un  palier  de  repos  pendant 
Pinscription  duquel  un  coup  de  bélier  formidable  s'inscrit  à  Fex- 
trémité  opposée  de  Téprouvette,  déterminant,  en  quelques  dix  mil- 
lièmes de  seconde,  Técrasement  total  du  cylindre  crusher  qui  se 
trouve  réduit  à  quelques  millimètres  d'épaisseur,  puis  un  second 
coup  de  bélier  s'inscrit  du  côté  de  la  charge. 

Ce  genre  de  tracé  ne  peut  fournir,  avec  précision,  la  période  du 
mouvement  oscillatoire  de  la  masse  gazeuse,  parce  que,  dans  ce  mode 
<le  fonctionnement,  les  déplacements  du  centre  de  gravité  de  cette 
masse  deviennent  tels  qu'il  en  résulte  des  mouvements  sensibles 
de  l'éprouvette,  par  flexion  des  supports,  malgré  les  serrages  les 
plus  énergiques.  Mais  on  peut  précisément  utiliser  ces  mouvements 
pour  étudier,  dans  ces  cas  extrêmes,  la  loi  de  déplacement  de  la 
masse  gazeuse. 

Il  suffit  de  suspendre  librement  cette  éprouvette  en  supprimant 
les  manomètres  crushers  et,  d'une  façon  générale,  toute  pièce  mo- 
bile, pour  obtenir  par  l'inscription,  sur  un  cylindre  tournant,  de 
la  loi  du  mouvement  du  centre  de  gravité  de  l'éprouvette,  la  loi 
<lu  mouvement  du  centre  de  gravité  de  la  masse  gazeuse,  changé 
de  signe  et  réduit  dans  le  rapport  des  masses. 

Les  tracés  obtenus  (y?g^.  4)  mettent  en  évidence,  dans  le  cas  des 
poudres  vives,  le  même  balancement  alternatif  de  la  masse  gazeuse 
que  l'inscription  des  appareils  crushers  avait  indiqué  dans  le  cas 
des  poudres  lentes,  mais  ici  l'amplitude  des  oscillations  est  énorme. 
Le  trace,  dans  une  expérience  sur  le  coton-poudre  à  la  densité 
moyenne  de  -j^,  nous  montre  que  le  centre  de  gravité  de  la  charge 
se  déplace  des  |  de  la  longueur  de  l'éprouvette,  les  vitesses  maxima 
du  déplacement  atteignent  700"*.  Dans  les  périodes  de  condensa- 
tion maxima,  la  diflerence  des  pressions  exercées  sur  les  fonds  de 
l'éprouvette  dépasse  7000*"*,  soit  i5oo*8  par  centimètre  carré. 

Malgré  ces  conditions  de  fonctionnement  extrême,  le  mouvement 
de  la  masse  gazeuse  reste  sinusoïdal,  et  la  période  du  balancement 
reste  très  voisine  de  celle  que  nous  avons  observée  pour  les  con- 
densations les  plus  faibles  ne  dépassant  pas  •^. 

Nous  sommes  donc  fondé  à  penser  que  la  période,  observée  dans 
ces  dernières  conditions,  ne  s'écarte  pas  de  celle  qui  correspondrait 
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iiu  cas  tMorique  d'un  ébraolemenl  1res  petit,  el  il  nous  reste  i 

comparer  les  résultais  eipérîmenUux  avec  les  nombres  fourotspar 

l'exprcssiun  de  la  vitesse  de  propagation  V=  '  ■ 

FiK.  4. 


Dans  celte  fonnulc  Ips  valeurs _^el  z  sont  fournies,  pour  chaque 
tplosir,  par  la  nicsiiif  dos  pressions  développées  en  vase  clos, 
mis  lu  laleiir  du  nipporl  -'  n'esl  pas  connue  avec  précision.  On 
lit  soiilonient  <pio  celle  valeur,  qui  est  de  i ,  4o  pour  les  gaz  parfaite 
la  teinpéralni-eon)iuair<-.  se  rapproche  de  l'unité,  aux  très  haiilP!^ 
'mpéralures.  en  raison  de  la  varialinn  des  chaleurs  spécifiques, 
a  |uésenct'  dans  les  produits  do  la  décomposition  des  esploslf- 
1-  ]:a/.  tels  i.|iie  Taoîde  carhoniijiie  el  la  vapeur  d'eau,  ou  même  cl>' 
lalii'res  liquides  ou  solides,  leud  é^alenieul  à  rapproclier  de  l'ii- 
ilé  Ui  *aleur  uioM-nne  du  rapport    '  qni  inler^îenl  dans  la  for- 


un  le. 


'  dans  une  discussion  qui  permettrait  d'assigner  m 
\alour  intermédiaire  entre  i  ,oo  el  i .  4<*.  nous  rap- 
is  le  IjWcaw  suit  jul.  les  \itesses  ihcoriques  calciiléiî 
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dans  les  hypothèses  extrêmes,  des  vitesses  expérimentales  déduites 
de  la  période  des  à-coups  de  pression  observés. 


Vitesses 


Nature  de  l'explosif. 


Coton-poudre 


Poudres  noires 


théoriqu 

es 

^ 

C 

A. 

-=,,4o. 

c 

= 1,00. 

observées. 

m 

m 

m 

o,o5 

1206 

IOI9 

1099 

0,10 

1271 

1074 

ii85 

0,  i5 

i364 

fi53 

1270 

0,10 

657 

555 

6o3  à  643 

0,20 

706 

597 

632  à  699 

Les  nombres  expérimentaux  sont  compris  entre  les  valeurs 
théoriques  limites  :  ils  suivent  ces  nombres  théoriques  dans  leurs 
variations  résultant,  soit  de  la  densité  de  chargement,  soit  de  la 
nature  de  l'explosif. 

Cet  accord  paraît  donc  constituer  une  vérification  indirecte  de 
Texactitude  de  la  loi  limite  de  compressibililé. 

Ces  expériences  indiquent,  d'autre  part,  qu'il  est  possible  d'a- 
border à  l'aide  des  explosifs,  l'étude  des  phénomènes  de  propaga- 
tion, dans  des  conditions  de  condensation  et  de  température  très 
éloignées  de  celles  qui  ont  été  réalisées  jusqu'à  ce  jour  dans  les  re- 
cherches de  cette  nature. 


SUR  LES  TRAHSrOBMlTIOHS  HOLÉGÏÏLAIBES  DES  MÉTAUX 
ET  LEURS  COHDUGTIBILITËS  ÉLEGTRiaUES; 

Par  m.  h.  LE  CHATELIER. 

Les  métaux,  par  certaines  de  leurs  propriétés  physiques  et  chi- 
miques, principalement  par  leur  conductibilité,  se  distinguent  de 
la  plupart  des  autres  corps  simples  ou  composés.  On  avait  été 
conduit  à  leur  attribuer  des  allures  toutes  spéciales,  notamment 
en  ce  qui  concerne  leurs  changements  d'état  moléculaire  ou  trans- 
formations allotropiques.  Sur  ce  sujet  les  opinions  les  plus  contra- 
dictoires avaient  simultanément  cours.  Pour  expliquer  la  variabi- 


I;»  LE  CHATELIER. 

liti;  i\i:  Iciirs  propriétés  mécaniques,  quelques  savants  (  '  )  admettent 
(](ic  les  métaux  peuvent  exister  sous  une  infinité  d'étals  isomériqaes 
(listincls,  ne  dilTi-rant  qu'infiniment  peu  les  uns  des  autres.  Par 
riiritre,  des  expériences  sur  les  chaleurs  spécifiques  (')  conduisent 


Ttmptraturt$ 

lirt'  (ns   lintitt'  do   transformations   semblables 
-  fj.;on  pri>i:rossivf  jmr  rclô\alion  de  lempé- 


jj  ikOTriiilrt 
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rature.  D'autres  expériences  faites  sur  la  vitesse  d'échauflement  (  *  ) 
des  mêmes  métaux  indiquent  au  contraire  des  transformations 
brusques  se  produisant  à  des  températures  qui  varieraient  nota- 
blement avec  la  nature  des  impuretés,  c'est-à-dire  des  petites 
quantités  de  matières  étrangères  interposées  dans  le  métal.  Ces 
divergences  montrent  bien  nettement  que  la  question  des  transfor- 
mations moléculaires  des  métaux  n'avait  pas  encore  été  suffi- 
samment étudiée. 

Pour  élucider  cette  question  j'ai  songé  d'abord  à  utiliser  les 


Fig.  2. 


1000 


variations  brusques  de  dimensions  qui  accompagnent  les  transfor- 
mations moléculaires.  Mais  le  peu  de  précision  que  comportent 
les  mesures  de  dilatation  aux  températures  élevées  et  les  déforma- 
tions permanentes  qu'éprouvent  les  métaux  après  chaque  refroi- 
dissement ne  m'ont  permis  d'obtenir  dans  celte  voie  aucun  résul- 
tat satisfaisant.  Pour  l'acier  seul  j'ai  pu  mesurer  exactement  le 


(')  OsMOND,  Transformation  des  mdtaujc  {Comptes  rendus  des  séances  de 
V Académie  des  Sciences,  t.  GUI,  1  >. 
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changement  brusque  de  longueur  qui  se  produit  au  point  de 
récalescence.  J'ai  trouvé  i**.2  par  mètre  de  longueur  pour  un 
acier  à  0,9  pour  100  de  carbone. 

Les  mesures  de  résistance  électrique  m*ont  au  contraire  conduit 
à  des  résultats  très  nets  qui  sont  les  suivants  : 

Les  métaux  qui  ne  présentent  pas  de  transformations  molécu- 
laires ont  une  conductibilité  qui  croît  proportionnellement  à  ia 
température.  La  même  loi  est  encore  exacte  pour  les  autres  métaoi 
aux  températures  supérieures  à  celle  de  la  dernière  transformation, 
par  exemple,  pour  le  nickel  au-dessus  de  340®,  le  fer  au-dessas 
de  85o*». 

Les  variations  de  conductibilité  accusent  pour  un  grand  nombre 
de  métaux  simples  et  d^alliages,  des  transformations  brusqaes, 
comparables  par  suite  à  celle  de  tous  les  corps  cristallisés.  A  ces 
points  ce  n'est  pas  la  valeur  absolue  de  la  conductibilité,  mais 
seulement  sa  loi  de  variation  qui  change  brusquement.  On  sait 
qu'au  point  de  fusion  ces  deux  éléments  de  la  conductibilité  sont 
simultanément  altérés. 

Le  point  de  transformation  du  fer  (85o°)  est  indépendant  de  la 
présence  de  quantités  plus  ou  moins  considérables  de  carbone, 
silicium,  etc.  Ce  fait  est  d'accord  avec  la  théorie  cellulaire  des 
aciers  de  M.  Osmond,  d'après  laquelle  les  carbure,  siliciure  de  fer, 
sont  disséminés  entre  les  grains  de  Fe  pur  dont  ils  constituent  le 
ciment.  Un  mélange  mécanique  de  plusieurs  corps  ne  saurait  en 
cfTet  modifier  les  propriétés  chimiques  d'aucun  d'eux.  De  même 
le  point  de  récalescence  de  l'acier  (^So**),  c'est-à-dire  de  transfor- 
mation du  carbure  de  fer,  est  indépendant  de  la  teneur  en  carbone 
ou  en  silicium  de  Tacier. 

Les  alliages  de  Fe  et  de  Ni  se  comportent  d'une  façon  toute 
différente.  Les  deux  points  de  transformation  du  fer  (85o®)  et  du 
nickel  (34o")  disparaissent  et  sont  remplacés  par  un  point  unique 
intermédiaire  entre  les  deux  précédents.  On  est  assuré  de  la  trans- 
formation totale  de  l'alliage  à  cette  température  unique^  par  la 
perle  complète  des  propriétés  mécaniques  el  l'allure  sensiblement 
reclilignc  de  la  courbe  de  conductibilité.  Ce  fait  démontre  que, 
dans  leurs  alliages,  le  fer  et  le  nickel  ne  sont  pas  simplement  juxta- 
posés, mais  intimement  mêlés  comme  dans  une  combinaison  chi- 
niicpic  on  un  mélange  isomorphe. 
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Le  ferro-nickel  (mêlai  XXXX  des  électriciens),  alliage  con- 
tenant 25  pour  100  de  Ni  et  0,8  de  carbone,  présente  des  parti- 
cularités singulières.  Dans  son  état  normal  il  n'éprouve  au-dessus 
de  o  aucune  transformation  moléculaire  et  reste  non  magnétique 
jusqu'à  la  température  ordinaire.  Traité  par  de  rhjdrogène  humide 
qui  peut  oxyder  le  carbone  et  le  silicium  sans  toucher  aux  métaux, 
il  devient  magnétique  avec  un  point  de  transformation  relevé  à 
réchaufiement  à  55o^.  Au  refroidissement  la  transformation  inverse 
se  produit  entre  o  et  100**.  C'est  le  premier  exemple  d'une  trans- 
formation moléculaire  pseudo-réversible  qui  se  produise  à  l'échauffé- 
ment  et  au  refroidissement  à  des  températures  différentes  quoique 
nettement  déterminées. 

Les  maillechorts  ou  alliages  de  nickel  avec  le  cuivre  et  le  zinc 
ou  le  cuivre  seul  présentent  une  transformation  moléculaire  d'un 
caractère  tout  différent.  Elle  se  fait  d'une  façon  progressive  dans 
un  intervalle  de  100^  et  est  accusée  sur  la  courbe  de  conductibi- 
lité par  un  point  d'inflexion  compris  entre  un  maximum  et  un 
minimum.  Elle  présente  les  plus  grandes  analogies  avec  les  trans- 
formations moléculaires  qu'éprouvent  certains  sels  en  dissolution 
dans  l'eau  :  chlorure  cuivrique,  alun  de  chrome.  Le  maillechort 
se  comporte  donc  comme  une  dissolution  de  nickel  dans  le  cuivre; 
la  transformation  se  produit  progressivement  et  non  d'une  façon 
brusque  comme  dans  le  métal  pur. 

Il  est  certain  que  ce  point  d'inflexion  est  bien  dû  à  une  trans- 
formation moléculaire,  parce  que  la  trempe,  le  refroidissement 
rapide,  font  disparaître  cette  anomalie  et  donnent  pour  les  basses 
températures  une  courbe  de  conductibilité  qui  est  le  prolongement 
de  la  portion  de  courbe  supérieure  à  5oo". 

Des  recherches  effectuées  par  la  même  méthode  sur  la  trempe 
de  l'acier  m'ont  montré  que  l'état  du  fer,  stable  au-dessus  de  85o**, 
n'était  pas  conservé  par  la  trempe  jusqu'à  la  température  ordi- 
naire. Les  transformations  supprimées  par  la  trempe  sont  celles 
du  carbone  (y^o"")  et  peut-être  la  transformation  de  760**  qui 
correspond  au  point  de  Op*  de  M.  Osmond  et  à  la  disparition  des 
propriétés  magnétiques  (*). 


(*)  M.  Hopkînson  a  conclu  d'expériences  récentes  que  la  perle  des  propriétés 
magnétiques  coïncidait  avec  le  point  de  récalescence  (73o«).  Mais  ces  expériences, 
de  même  que  celles  de  M.  Ledeboer,  indiquent,  en  réalité,  une  température  de 
7£o*  pour  la  perte  des  propriétés  magnétiques.' 
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Au  cours  de  ces  expériences  j'ai  eu  l'occasion  de  constater  que 
Targent  absorbait  Thydrogène  au-dessus  de  600®  et  que  cette 
absorption  amenait  un  abaissement  de  3o°  dans  le  point  de  fusion 
du  métal.  C'est  là  la  raison  des  écarts  qui  s'étaient  produits  dans 
la  détermination  du  point  de  fusion  de  l'argent  mesuré  par 
M.  Violle  et  ensuite  par  M.  Pionchon,  en  se  servant  de  méthodes 
expérimentales  en  apparence  identiques. 

De  l'ensemble  de  ces  expériences,  il  résulte  que  les  métaux,  au 
point  de  vue  de  leurs  transformations  moléculaires,  se  comportent 
exactement  comme  les  autres  corps  que  la  Chimie  étudie;  c'est- 
à-dire  que  les  transformations  se  font  soit  brusquement,  le  métal 
se  comportant  alors  comme  tous  les  corps  cristallisés  (composés 
définis  ou  mélanges  isomorphes),  soit  progressivement  dans  le  cas 
d'alliages  se  comportant  comme  des  mélanges  amorphes  (disso- 
lution ou  verre).  L'existence  de  ces  deux  états  amorphes  ou  cris- 
tallisés dans  les  métaux  est  d'ailleurs  accusée,  dans  un  grand  nombre 
de  cas,  par  la  simple  inspection  de  la  cassure.  Ainsi  le  laiton  à 
4o  pour  100  de  Zn  est  cristallisé;  le  laiton  à  60  pour  100  de  Zn 
est  amorphe. 

La  variabilité  extrême  des  propriétés  mécaniques  des  métaux 
s'explique  sans  Tinlcrvention  d'aucune  isomérie  spéciale  en  remar- 
quant que  ces  propriétés  ne  dépendent  pas  seulement  de  l'état  chi- 
mique du  métal,  mais  aussi  de  sa  structure  interne;  c'est-à-dire  de 
la  forme,  des  dimensions  des  cristaux  ou  grains  du  métal  qui  sont 
juxtaposés  et  du  mode  de  répartition  des  impuretés. 


SUR  UHE  ANOMALIE  KAGNÉTiaUE  ORSERVÉE  DAHS  LE  RASSU  DE  PARIS; 

Par  m.  Tir.  MOUREAUX. 

M.  Mascart  a  bien  voulu  me  confier  le  soin  de  réunir  des  obser- 
vations magnétiques  en  nombre  suffisant  pour  permettre  une 
représentation  aussi  fidèle  que  possible  des  lignes  isomagnétiques 
à  la  surface  de  la  France.  Le  projet  primitif  consistait  à  relever 
les  constantes  magnétiques  dans  les  chefs-lieux  de  département 
el  d'arrondissement,  dans  les  ports,  et  en  certains  points  spéciaux 
qu'indiquerait  l'élude  de  la  Carte  géologique. 
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Les  résultats  inattendus  obtenus  dans  le  voisinage  même  de 
Paris  ont  montré  que,  au  moins  dans  cette  région,  un  tel  réseau 
serait  insuffisant.  Bien  que  les  terrains  qui  constituent  le  bassin 
de  Paris  soient  considérés  comme  n^ayant  aucune  action  sur 
Taiguille  aimantée,  mes  observations,  qui  sont  nombreuses  et  bien 
concordantes,  ne  laissent  aucun  doute  sur  l'existence  d'une  ano- 
malie considérable,  afiectant  tous  les  éléments  et  s'étendant  depuis 
la  Manche  jusqu'à  la  Loire  et  vraisemblablement  au  delà. 

Les  instruments  dont  je  fais  usage  ont  été  présentés  à  la  Société, 
il  y  a  quelques  années,  par  M.  Mascart;  ils  sont  au  nombre  de 
deux,  un  théodolite-boussole,  permettant  de  mesurer  à  volonté  la 
déclinaison  ou  la  composante  horizontale,  une  boussole  d'incli- 
naison. Construits  spécialement  pour  le  voyage  par  MM.  Brunner, 
ces  appareils,  sans  perdre  en  précision,  ont  été  rendus  réellement 
portatifs  par  la  réduction  des  organes  et  des  cercles;  renfermés 
dans  leur  boîte,  ils  n'atteignent  pas  un  poids  total  de  6^^.  L'obser- 
vateur est  donc  libre  de  choisir  les  points  d'observation  à  son 
gré. 

Je  n'exposerai  pas  ici  les  méthodes  d'observation;  elles  ont 
été  décrites  l'année  dernière  dans  les  Annales  de  Chimie  et  de 
Physique]  je  dirai  seulement  que  les  diverses  mesures  sont 
ciïectuées  avec  le  plus  grand  soin  et  dans  les  meilleures  conditions 
possibles;  les  stations  sont  toujours  choisies  en  dehors  des  villes, 
à  distance  des  lignes  de  chemins  de  fer,  des  conduites  souter- 
raines, etc.,  de  façon  à  éviter  toute  influence  perturbatrice  acciden- 
telle; de  plus,  j'ai  pris  l'habitude  de  répéter  mes  mesures  à  titre  de 
contrôle;  à  moins  de  raisons  majeures,  dues  principalement  aux 
circonstances  atmosphériques,  chaque  station  comprend  deux 
mesures  de  la  déclinaison,  de  l'inclinaison  et  de  l'intensité.  Le 
nord  géographique  est  déduit  de  dix  ou  douze  hauteurs  du  Soleil. 

Les  valeurs  obtenues  en  chaque  point  sont 'corrigées  de  la  varia- 
tion diurne  et  de  la  variation  séculaire  par  comparaison  avec  les 
courbes  relevées  au  magnétographe  de  l'observatoire  du  Parc 
Saint-Maur. 

Les  déterminations  faites  en  1888,  1889  et  1890,  sont  ramenées 
au  i"  janvier  1891.  Les  nombres  rendus  ainsi  comparables  sont 
alors  portés  sur  une  carte,  et  on  réunit  par  des  lignes  les  points  où 
l'élément  considéré  a  la  même  valeur.  La  déclinaison,  l'inclinaison, 
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la  composante  horizontale,  sont  obtenues  directement;  la  compo- 
sante verticale  et  la  force  totale  sont  calculées  d'après  les  relations 
connues;  j'ai  donc  pu  préparer  des  cartes  de  tous  les  éléments 
pour  la  région  explorée. 

Jusqu'ici,  les  cartes  d^isogones  ont  été  dressées,  en  France,  en 
admettant  la  parfaite  régularité  de  leur  distribution;  le  petit 
nombre  d'observations  qui  ont  servi  à  les  établir  ne  permettait 
guère  de  conclure  autrement.  Ainsi,  la  déclinaison  n'avait  jamais 
été  observée  entre  Paris  et  le  Mans;  l'interpolation  pour  les  points 
intermédiaires  ne  pouvait  pas  faire  soupçonner  les  particularités 
que  seule  l'observation  directe  devait  mettre  en  évidence. 

Le  22  juin  i885,  j'avais  fait  à  Chartres  une  première  série  de 
déterminations  dont  les  résultats  calculés  étaient  en  désaccord 
marqué  avec  ceux  qu'on  était  en  droit  d'attendre  d'après  le  tracé 
régulier  des  lignes  isomagnétiques;  comme  les  expériences  avaient 
eu  lieu  dans  de  bonnes  conditions,  je  n'avais  pas  de  motif  de  les 
trouver  suspectes;  elles  sont  imprimées  avec  mes  autres  détermi- 
nations de  la  même  année.  Une  seconde  série  faite  le  17  août 
1888,  puis  une  troisième  le  21  mai  1889,  ^^  ^^*  points  différents, 
confirmaient  pleinement  l'existence  d'une  anomalie  magnétique  à 
Chartres.  Pour  m'assurer  de  l'étendue  de  cette  anomalie,  j'ai 
opéré  dans  le  voisinage  de  toutes  les  stations  de  chemins  de  fer 
entre  Paris  et  Nogent-lc-Rotrou  ;  les  résultats,  ramenés  à  une 
même  époque,  montraient  que  la  déclinaison,  au  lieu  d'augmenter 
régulièrement  vers  l'ouest,  croît  de  Paris  à  Trappes  et  à  Chevreuse 
où  elle  passe  par  un  maximum^  elle  diminue  ensuite  de  27' 
entre  Chevreuse  et  Epernon,  et  ne  reprend  sa  variation  normale 
avec  la  longitude  qu'aux  environs  du  Mans.  Les  autres  éléments 
magnétiques  affectent  également  des  troubles  de  même  ordre. 

Le  tracé  des  lignes  isomagnétiques  devenait  assez  difficile  dans 
ces  conditions;  il  convenait,  avant  de  Texécuter,  de  parcourir  toute 
la  région  en  y  faisant  de  nombreuses  déterminations  ;  j'ai  été  ainsi 
conduit  à  donner  au  réseau  projeté  une  plus  grande  extension. 

Le  nombre  des  stations  comprises  dans  les  limites  des  Cartes  est 
de  176,  dont  81  dans  un  rayon  de  loo*"*"  autour  de  Paris. 

Ce  sont  les  résultats  de  ces  premières  campagnes  que  j'ai  l'hon- 
neur de  résumer  ici. 

Considérons  la  déclinaison.  Les  isogones  ne  conservent  guère 
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leur  direction  normale  que  dans  l'extrême  nord  de  la  France  ;  celle 
de  16**  par  exemple,  au  lieu  de  se  prolonger  au  sud-ouest,  s'inflé- 
chit bientôt  vers  le  sud,  passe  un  peu  à  l'ouest  de  Paris,  à  Saint- 
Germain  en  Laye,  et  se  dirige  ensuite  au  sud-sud-est  jusqu'à  la 
Ferté-Alais  ;  là  elle  se  replie  sur  elle-même  dans  la  direction  d'É- 
vreux,  puis  gagne  enfin  le  sud  par  Vendôme.  Celle  de  i5**4o',  qui 
traverse  le  département  de  la  Seine,  par  Saint-Denis  et  Charenton, 
se  dirige  également  au  sud-sud-est  jusqu'au  delà  de  Sancerre,  et 
rebrousse  brusquement  jusqu'à  Épernon  avant  de  redescendre  au 
sud.  Depuis  la  côte  de  la  Manche  jusqu'à  Cosne  et  Sancerre,  li- 
mite actuelle  du  réseau  vers  le  sud,  les  isogones,  tracées  de  lo'en 
10',  non  par  interpolation,  mais  d'après  l'observation  directe,  af- 
fectent toutes  cette  déformation  particulière.  Ainsi,  contre  toute 
attente,  la  déclinaison  est  plus  grande  à  Mantes  qu'à  Évreux,  à 
Versailles  qu'à  Chartres,  à  Montargis  et  Gien  qu'à  Orléans,  à  Cosne 
qu'à  la  Motte-Beuvron,  etc.  On  peut  remarquer  encore  que  la  dé- 
clinaison a  la  même  valeur  en  des  points  de  longitude  très  diffé- 
rente, par  exemple  à  Versailles  et  à  Évreux,  dont  la  diflérence  de 
longitude  est  d'environ  un  degré. 

En  comparant  la  Carte  des  isogones  vraies  avec  la  Carte  des  iso- 
gones supposées  régulières,  on  a  calculé,  pour  chaque  point,  l'é- 
rart  entre  la  théorie  et  l'observation,  et  ces  écarts  ont  servi  à  con- 
struire une  Carte  des  isanomales  de  la  déclinaison.  Les  isogones 
observées  se  confondent  avec  les  isogones  théoriques  sur  une  ligne 
qui,  partant  de  Saint- Valéry  en  Caux,  se  dirigerait  un  peu  à  l'est 
de  Bourges,  par  Rouen,  Rambouillet,  Châteauneuf-sur-Loire. 

Cette  ligne  semble  se  continuer  sur  le  sud  de  l'Angleterre,  depuis 
la  côte  jusqu'au  voisinage  d'Oxford,  ainsi  qu^il  résulte  du  Magnetic 
survey  des  Iles  Britanniques,  efTectué  dans  ces  dernières  années 
par  MM.  Thorpe  et  Riicker. 

La  déclinaison  est  trop  grande  à  l'est,  et  trop  faible  à  l'ouest  de 
cette  ligne;  l'écart  est  de  -hiS'à  Mantes,  +20'  à  Chcvreuse, 
-+-26'  à  Gien,  -\-  ^t!  à  Sancerre;  de  —  12'  à  Lisieux,  Évreux,  Or- 
léans, —  i5'  à  Épernon,  —  21'  à  Auneau.  Les  choses  se  passent 
comme  si  le  pôle  nord  de  l'aiguille  aimantée  était  attiré  de  part  et 
d'autre  vers  la  ligne  considérée,  par  une  force  assimilable  à  l'ac- 
tion extérieure  d'un  pôle  sud;  comme  conséquence,  on  doit  rencon- 
trer, sur  cette  ligne,  un  excès  de  l'inclinaison  et  un  défaut  de  la 
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composante  horizontale.  L^observation  montre  effectivement  que 
Tanomalie  se  traduit  par  une  diminution  de  la  composante  hori- 
zontale et  par  une  augmentation  de  la  composante  verticale  et  de 
rinclinaison.  Cette  dernière  action  étant  prépondérante,  il  en  ré- 
sulte, en  définitive,  un  accroissement  de  la  force  magnétique  ter- 
restre. 

Il  reste  à  expliquer  la  cause  de  ces  intéressants  phénomènes.  Le 
sous-sol  du  bassin  parisien  est  généralement  représenté  sous  la 
forme  d'une  immense  cuvette  comblée  par  les  terrains  récents  :  on 
a  effectivement  creusé,  à  Paris  même,  des  puits  artésiens  à  plus  de 
Doo*  de  profondeur  sans  atteindre  les  terrains  primitifs,  mais  ce 
fait  n'est  pas  concluant;  peut-être  rencontrerait-on  ces  terrains  en 
d'autres  points. 

On  sait  qu'une  bande  de  jurassique,  orientée  du  nord-ouest  au 
sud-est,  se  montre  à  nu  dans  le  pays  de  Bray,  depuis  Neufchâtel 
jusqu'au  voisinage  de  Beauvais. 

D'un  autre  côté,  Dufresnoy  et  Éliede  Beau  mont  rapportent  que^ 
dans  le  forage  d'un  puits  à  Rouen,  c'est-à-dire  précisément  sur  la 
ligne  d*anomalie,  ce  même  terrain  a  été  rencontré  à  Sg™  de  pro- 
fondeur. 

I^s  sondages  ont  montré  que  le  fond  de  la  mer  est  très  acci- 
denté; les  îles  et  les  récifs  en  sont  d'ailleurs  un  témoignage  risible. 
On  peut  supposer,  par  analogie,  que  les  terrains,  dans  le  bassin  de 
Paris  se  superposent  de  même  d'une  manicTe  irrégulière  ;  Tanomalie 
magnétique  observée  pourrait  peut-être  trouver  son  explication  dans 
la  présence  d'une  chaîne  formée  par  des  roches  susceptibles  d'in- 
fluencer l'aiguille  aimantée,  mais  n'aflleurant  pas  la  surface  du  sol. 
Il  faut  rappeler  toutefois  qu'au  voisinage  immédiat  de  roches 
magnétiques,  par  exemple  en  Suède  où  le  fer  oxydulé  est  très  ré- 
pandu, les  valeurs  observées  présentent  habituellement  des  dis- 
cordances telles  qu'il  n'est  pas  possible  de  les  relier  par  des  courbes; 
ici,  au  contraire,  la  déformation  des  lignes  isomagnétiques  se 
dessine  avec  une  remarquable  régularité. 

Une  seconde  hypothèse  est  basée  surl'inéjrale  conductibilité  des 
terrains  pour  les  courants  qui  circulent  dans  les  couches  superfi- 
cielles de  Técorce  terrestre,  l  ne  grande  faille  géologique  peut 
metlreen  présence  des  terrains  do  conductibilité  très  différente  ;  des 
terrains  de  même  nature,  mais  diversement  comprimés,  produiraient 
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également  le  même  effet.  Or  on  sail,  par  les  travaux  de  M.  de  Lap- 
parent,  qu'il  existe  des  dislocations  de  grande  étendue  dans  le  pays 
de  Bray,  et  M.  Gustave  DoUfus  a  montré  que  les  couches  créta- 
cées du  bassin  de  Paris,  ont  subi  des  plissements  nettement  ca- 
ractérisés, auxquels  doivent  correspondre  des  différences  de  com- 
pression se  traduisant  par  des  différences  de  conductibilité  pour 
les  courants  terrestres. 

Il  sera  sans  doute  difficile  de  se  former  une  Idée  précise  sur  ce 
point,  avant  que  le  réseau  d'observation  ait  été  étendu  vers  le  sud, 
au  moins  jusqu'à  la  région  volcanique  centrale.  Là,  Tlnfluence 
propre  des  roches  est  manifeste,  et  II  sera  intéressant  de  voir  com- 
ment les  phénomènes  magnétiques,  dans  les  monts  d'Auvergne,  se 
rattacheront  aux  résultats  qui  viennent  d'être  exposés. 

Quant  à  présent,  je  dois  me  borner  à  soumettre  un  document^ 
que  je  me  suis  appliqué  à  préparer  avec  toute  l'exactitude  que  com- 
portent les  moyens  actuels  d'investigation. 


L.  ARONS  el  H.  RUBENS.  —  Ueber  die  FortpnanzangsgeschwiDdigkeit  electri- 
scher  Wellen  in  isolirenden  FlUssigkeiten.  (Sur  la  vitesse  de  propagation  des 
ondes  dans  des  liquides  isolants);  Wied.  Ann.,  t.  XLII,  p.  58i  ;  1891. 

MM.  Arons  et  Rubens  s'appuient  sur  le  fait  montré  par  Kir- 
chhoff  et  vérifié  tout  récemment  par  MM.  Sarrazin  et  de  la  Rive, 
que  la  vitesse  de  propagation  d'une  onde  le  long  d'un  fil  est  pré- 
cisément celle  qui  correspond  au  milieu  qui  entoure  le  fil.  De  là  ré- 
sulte la  possibilité  de  faire  des  mesures  comparatives  entre  les  vi- 
tesses de  propagation  dans  l'air  et  différents  milieux. 

Qu'on  Imagine  en  effet  (dispositif  employé  par  M.  Hertz)  uii 
circuit  métallique  rectangulaire  dont  l'un  des  grands  côtés  soit 
coupé  en  son  milieu,  un  appareil  capable  de  déceler  une  différence 
de  potentiel  étant  Intercalé  entre  les  deux  extrémités  de  la  section. 
SI  l'on  met  la  région  moyenne  de  l'autre  grand  côté  en  relation 
avec  l'une  des  plaques  d'un  excitateur  hertzien  à  l'aide  d'un  fil  et 
d'un  contact  glissant,  on  sait  qu'il  existe  une  position  de  ce  con- 
tact pour  laquelle  les  temps  mis  par  une  onde  à  parcourir  les 
deux  parties  du  rectangle  sont  les  mêmes,  de  sorte  que  la  dif- 
férence de  potentiel  à  la  section  soit  constamment  nulle.  Si  l'on 
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immerge  une  certaine  longueur  L,  de  l'un  des  petits càtés  daos  un 
liquide  isolant,  on  devra,  pour  avoir  encore  l'égalité  de  potentiel! 
la  section,  déplacer  le  contact  glissant  d'une  certaine  longueur/. 
Le  temps  mis  par  l'onde  se  propageant  dans  l'air  pour  parcourir  le 
double  2 /de  cette  longueur  est  la  dtfTérence  entre  les  temps  mis 
par  l'onde  se  propageant  successivement  dans  le  liquide  et  daoi 
l'air  pour  parcourir  la  longueur  L, . 

Soit  L  la  longueur  de  l'un  des  petits  càtés,  le  contact  glîssanl 
lorsque  l'appareil  est  réglé,  étant  au  zc'ro  de  la  règle  divisée  vis-à- 
vis  de  laquelle  il  se  déplace.  On  remplace  ce  côté  par  un  fil  dont  une 
partie  de  longueur  Lp  est  contenue  dans  une  auge,  les  parties  exté- 
rieures étant  de  longueur  L'.  Soit  p^  la  division  à  laquelle  il  faut 
amener  le  contact  glissant  pour  régler  l'appareil  lorsque  l'auge  ne 
contient  pas  de  liquide,  p^  celle  qui  correspond  au  cas  où  l'auge 
est  remplie  de  liquide,  on  a,  n  étant  l'indice 


Vax  remplaçant  la  longueur  Lq  par  une  autre  constituée  par  i 
lil  sinueux  Lg, 

ay>i=  Lg  -\-h'—  L, 


Pour  augmenter  la  sensibilité,  les  auteurs  ontemplo^édeuxrec- 
tangles  superposés,  reliés  chacun  à  l'une  des  plaques  de  l'excita- 
teur; les  extrémités  des  sections  faites  dans  les  grands  cdtés  sont 
reliées  aux  armatures  de  petits  condensateurs  et  réunies  en  croii; 
l'égalité  de  potentiel  est  établie  à  l'aide  du  bolomètre. 

Les  auteurs  ont  d'autre  part  déterminé,  par  la  méthode  de 
Scliiller,  la  constante  diélectrique  K  des  liquides  employés  dans 
les  recherclies  précédentes. 

Dans  le  Tableau  suivant,  la  première  colonne  donne  les  raicnn 
de  ^/K,  la  seconde  les  valeurs  expérimentales  de  n  fournies  par  li  I 
relation   (i),  pour  des  ondes  de  6'"   environ;  eofto  la  dernièn  / 


lonne  l'indice  pour  la  raie  0< 
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Indice. 

V  ^-  )^  =  6".  (raie  D). 

Huile  de  ricin 2,iG  'j>,o5             i,48 

Huile  d'olive i,7J  1,71             1,17 

Pétrole 1,4  î  i,4o            1,45 

Xylol 1,53  i,5o             1,49 

les  résuilats  sont  une   confirmation  de   la  relation  donnée  par 
Maxwell 

/i  =  v/K. 

A.  Perot. 
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T.  XLVHI;  2*  semestre  i8i)o  (suite). 

M.  et  M"»  W.  HUGGINS.  —  Redétermination  de  la  raie  principale  de  la  nébuleuse 

d'Orion  et  caractère  de  cette  raie,  p.  202. 

Une  nouvelle  série  d'observations  a  montré  que  la  longueur 
d'onde  de  la  principale  raie  de  la  nébuleuse  est  de  5oo4,75. 
Les  auteurs  ont  en  outre  constaté  : 

1°  Que  la  raie  principale  ne  coïncide  pas  avec  la  région  termi- 
nale de  la  bande  de  la  flamme  du  magnésium,  mais  tombe  à  Tin- 
térieur  de  cette  région  ; 

2"  Que  dans  la  nébuleuse  d'Orion  cette  raie  n*a  pas  l'apparence 
d'une  bande. 

M.  et  M"*  HUGGINS.  —  Note  sur  le  spectre  pliotographiquc  de  la  grande 

nébuleuse  d'Orion,  p.  21 3. 

Les  auteurs  ont  obtenu  deux  photographies  qui  présentent 
nettement  les  raies  de  l'hydrogène  en  H  et  L  bien  que  ces  raies  ne 
se  retrouvent  pas  dans  des  photographies  anciennes.  On  retrouve 
sur  le  cliché  les  premières  raies  de  l'ultra-violet  décrites  pour  les 
étoiles  blanches  en  1879  (*).  Quatre  de  ces  raies  ont  été  photo- 


(•)  Philos,  Trans.f  p.  669;  1880. 

y.  de  Phys.,  a*  série,  t.  X.  (Août  1891.)  2G 
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grapliiées  dans  le  spectre  de  Thydrogène  par  le  D'  Vogel  en  i8^g, 
el  la  série  entière,  à  Texeeption  d'une,  a  été  obtenue  depuis  par 
M.  Cornu  (*),  avec  de  l'hydrogène  exceptionnellement  pur. 

La  raie  a  en  X 8887, 8  est  bien  marquée  et  la  p  près  de  X  3834,5 
existe,  quoique  plus  faible. 

Entre  les  raies  a  et  p  de  l'hydrogène,  il  existe  une  raie  plus 
brillante  que  la  raie  a  elle-même  et  qui  a  une  longueur  d'onde 
d'environ  X3868. 

La  raie  très  nette,  à  laquelle  le  D""  Huggins  avait  attribué  en  1882 
une  longueur  d'onde  de  8730,  se  retrouve  dans  les  photographies 
et  il  semble  qu'il  faille  la  placer  entre  X37'25  et  X3726. 

Une  raie  très  nette  et  d'autres  beaucoup  plus  faibles  se  re- 
trouvent du  côté  le  moins  réfrangible  de  G. 

M.  et  M"*  HUGGINS.  —  Sur  un  nouveau  groupe  de  raies  dans  le  spectre 

de  Sirius,  p.  316. 

Les  longueurs  d'onde  des  nouvelles  raies  déterminées  ont  été 
fixées  comme  suit  : 

Première  raie X  3338 

Deuxième  raie X  33 1 1 

Troisième  raie X  3*278 

Quatrième  raie X3'254 

Cinquième  raie X 329.6 

Sixième  raie X  3 1 99 

N.  LOCKYER.  —  Sur  le  spectre  de  la  comète  a  1890  el  de  la  nébuleuse  G.  C.  '^6^. 

Dans  un  Mémoire  communiqué  à  la  Société  Rojale  en  jan- 
vier i88i),  Tauleur  avait  montré  que  le  spectre  de  la  nébuleuse 
d'Andromède  avait  les  caractrres  d\in  spectre  de  comète,  c'estr 
à-dire  ([u'il  consistait  essentiellement  dans  les  bandes  principales 
du  carbone  avec  une  légère  modification  de  la  bande  citron.  Ce 
lait  avait  été  signalé  pour  la  première  fois  par  M.  Fowler  en  1888 
et  conlirmé  par  M.  Tavlor.  Les  bandes  brillantes  sont  superposées 
à  un  specliv  continu  peu  lumineux  et  échappent  à  l'observation,  à 
moins  que  l'attention  ne  soit  fixée  sur  elles. 


(■)  Journal  de  Physique,  2*  série,  t.  V,  août  1886. 
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Des  observations  récentes  montrent  qu'il  existe  une  ressemblance 
frappante  entre  le  spectre  de  la  comète  de  Brooks  (a  1890),  celui 
de  la  nébuleuse  d'Andromède  et  celui  d'une  nébuleuse  voisine 
G.C.  4o58(iRi5*»3"24'— A4-56''ii'). 

Une  comparaison  directe  a  montré  que  les  trois  bandes  du 
spectre  de  ces  nébuleuses  coïncident  entièrement  avec  celles  du 
spectre  de  la  partie  bleue  qui  se  trouve  à  la  base  de  la  flamme 
d'une  lampe  à  alcool. 

La  bande  qui  se  trouve  au  voisinage  de  â5i7  est  beaucoup  plus 
brillante  que  les  deux  autres  et  la  bande  bleue  est  plus  brillante 
que  la  bande  citron.  Le  spectre  continu  s'étend  de  D  à  un  peu  au- 
dessous  de  a474- 

Les  parties  les  plus  brillantes  de  la  nébuleuse  du  Dragon  coïn- 
cident, comme  le  montre  la  comparaison  directe,  avec  les  bandes 
du  carbone  que  l'on  aperçoit  dans  le  spectre  de  la  lampe  à  alcool. 

Ces  observations  démontrent  ce  que  M.  Lockyer  avait  déjà  sou- 
tenu, à  savoir  que  la  constitution  physique  et  la  température  des 
nébuleuses  et  des  comètes  sont  très  analogues. 

GRIFFITHS.  —  Détermination  de  quelques  points  d'ébullition  et  de  fusion 
au  moyen  du  thermomèlre  de  platine,  p.  220. 

Les  expériences  de  Griffiths  ont  eu  pour  but  : 

i''  De  comparer  les  lectures  faites  sur  des  thermomètres  de  pla- 
tine fabriqués  avec  des  'échantillons  de  fil,  arrangés  de  dlfl*érentes 
manières  et  isolés  par  des  substances  difl*érentes  ; 

2"*  De  trouver  une  méthode  exacte  pour  graduer  ces  thermo- 
mètres sans  recourir  à  l'emploi  direct  du  thermomèlre  à  air; 

3''  De  déterminer  certains  points  d'ébullition  et  de  fusion. 

11  arrive  aux  conclusions  suivantes  : 

!*•  Bien  que  les  courbes  de  température  obtenues  avec  différents 
thermomètres  de  platine  varient  considérablement,  les  tempéra- 
tures moyennes  déduites  de  ces  courbes  sont  pratiquement  con- 
cordantes. 

2*^  Les  thermomètres,  construits  et  gradués  comme  il  l'indique, 
peuvent  être  employés  pour  la  détermination  exacte  des  tempéra- 
tures jusqu'à  5oo"C.  environ. 
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D.  WHETHAM.  —  Sur  le  prétendu  froltemenl  à  la  limite  d'un  liquide 

en  mouvement,  p.  280. 

L'auleur  a  observé  la  durée  d'écoulement  d'un  volume  connu 
d'eau,  à  travers  un  tube  de  verre;  l'intérieur  du  tube  a  alors  été 
argenté  et  on  a  fait  la  même  observation  avec  la  même  [)ression  et 
le  même  volume  d'eau.  A  la  suite  de  quatre  séries  de  déterminations 
sur  trois  tubes  différents,  M.  D.  Wlietliam  a  constaté  que  les  durées 
d'écoulement  dans  les  tubes  de  verre  étaient  à  0,7  près  les  mêmes 
que  les  durées  d'écoulement  dans  les  tubes  argentés,  bien  que  l'on 
se  soit  servi  de  lubes  recouverts  de  diverses  épaisseurs  d'argent  et 
que  la  vitesse  ait  été  poussée  jusqu'aux  limites  du  mouvement  li- 
néaire. 

M.  D.  Wlietham  a  opéré  également  sur  des  flacons  oscillants, 
ordinaires  et  argentés,  et  a  montré  qu'il  n'y  a  pas  de  frottement 
avec  les  solides  qui  sont  mouillés  par  le  liquide  dont  on  se  sert. 

Ces  résultats  sont  entièrement  opposés  à  ceux  auxquels  élail 
arrivé  M.  llelmhollz  (*). 

J.  Cn.WEY.        [Nouvelle  détermination  du  poids  d'un  pouce  cubique  d*eau. 

Le  meilleur  moyen  de  déterminer  le  |>oids  d'un  volume  donné 
d'eau  est  de  déterminer  le  poids  de  Peau  déplacée  par  un  corps  ou 
graviniètre  dont  le  poids  dans  Tair  cl  dans  le  vide  ainsi  que  les 
diniensions  linéaires  extérieures  peuvent  être  évalués  exactement. 

I /au leur  s'est  servi  de  trois  y:ravi mètres  : 

Ce,  In  cylindre  circulaire  creux  en  bronze  recouvert  de  plalinc 
de  1)  pouces  de  diamètre  et  de  hauteur; 

Q.  In  e\lindre  de  quartz  de  o  pouces  de  diamètre  et  do 
hauteur: 

S.  l  no  sphère  creuse  de  laiton  de  6  pouoe^i. 

Il  a  Irouxé  que,  dans  Tair  nonnaL  1  pouce  cubique  d'eau  distillée, 
privée  d'air,  à  la  température  de  (Vv  F.  pèse 

I  0.  v^^.  .»r^-  ï:rain>, 

1 1  •  *  \n-  .    -  -     0  ..-.....;..«■.•. ..  11.  J  ;-■',--  -■       •     \  I 
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Les  déterminations  faites  avec  la  sphère  présentent  un  plus 
grand  degré  d'exactitude.  L'auteur  prend  pour  poids  de  i  pouce 

cubique  d'eau 

252,';»82  dr  o,oo'>,  grains. 

DINES.  —  Pression  du  vent  sur  une  surface  inclinée,  p.  233. 

L'auteur  s'est  servi  d'une  table  tournante  de  56  pieds  de  dia- 
mètre; les  observations  ont  porté  sur  des  plaques  carrées  et  cir- 
culaires. Les  expériences  faites  avec  une  plaque  circulaire  exposée 
au  vent  dans  diflTérentes  positions  ont  montré  que  la  composante 
tangentielle  de  la  pression  du  vent  est  négligeable  devant  la  com- 
posante normale. 

M.  Dincs  a  aussi  étudié  l'effet  des  surfaces  rugueuses  et  la  dis- 
tribution des  lignes  de  courant  sur  la  surface  de  la  plaque. 

La  pression  sur  la  plaque  varie  avec  la  hauteur  barométrique. 

L'élévation  de  température  ne  paraît  pas  avoir  d'influence. 

C.  TOMLINSON.  —  Action  des  huiles  sur  les  mouvements  du  camphre 

à  la  surface  de  Teau,  p.  258. 

A  propos  du  Mémoire  de  lord  Rayleigh,  M.  Tomlinson  rappelle 
les  expériences  qu'il  a  faites  antérieurement  sur  ce  sujet. 

Me.  CONNEL.  --  Sur  la  plasticité  d'un  cristal  de  glace  (Note  préliminaire)i 

p.  259. 

L'auteur  revient  sur  certaines  expériences  communiquées  à  la 
Société  Rojale  en  1888  par  M.  Kidd  et  par  lui-même.  En  suspen- 
dant par  leurs  extrémités  de  petits  barreaux  de  glace  pris  dans  un 
bloc  homogène  cl  en  plaçant  des  poids  au  milieu,  il  est  amené  à  la 
découverte  d'une  plasticité  particulière  de  la  glace. 

Un  cristal  de  glace  se  comporterait  comme  s'il  était  Jbrmé  d'un 
très  grand  nombre  de  feuilles  de  papier  très  minces  réunies  par 
une  substance  visqueuse  ne  leur  permettant  de  glisser  les  unes  sur 
les  autres  qu'avec  une  grande  difficulté,  ces  feuilles  étant  parfai- 
tement inextensibles  et  flexibles. 
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\V.  STROUD.    -  Note  préliminaire  sur  uo  nouveau  magnétomèire,  p.  260. 

Cet  appareil  permet  de  détermiDer  la  composante  horizontale 
du  magnétisme  terrestre  par  une  méthode  qui  présente  sur  celle 
de  Gauss  les  avantages  suivants  : 

I"  On  évite  la  détermination  d*une  durée  de  vibration. 

a'*  On  évite  la  détermination  d'un  moment  d'inertie. 

3"  On  n'a  pas  besoin  de  déterminer  la  distance  entre  les  pôles 
de  la  boussole  de  déclinaison. 

4'*  La  variation  du  moment  magnétique  de  la  boussole  el  la 
variation  de  faction  inductrice  de  la  terre  pendant  la  durée  d'une 
expérience  n'ont  aucune  inlluence. 

5^  L'aimant  n'a  besoin  que  d'une  tK^s  faible  aimantation. 

6^  Lorsque  les  constantes  de  l'instrument  sont  connues,  il  ne 
faut  que  quelques  minutes  pour  déterminer  H. 

J.-A.  EWING.  —   Contribution  à  la  théorie  moléculaire  du  magnétisme  indaitt 

p.  .^43. 

La  théorie  du  magnétisme  de  Weber  rend  compte,  d'une  manière 
assez  approchée  de  l'augmentation  de  l'intensité  d'aimantation 
avec  l'intensité  du  champ  magnétique;  elle  prévoit  également  une 
valeur  maximum  de  l'aimantation,  mais  elle  ne  rend,  par  contre, 
aucunement  compte  des  phénomt*nes  du  magnétisme  résiduel. 

M.  Ewing  établit  une  autre  théorie  en  se  fondant  sur  ce  fait  que 
le  fer  et  le  nickel  montrent,  lorsqu'ils  sont  soumis  à  certaines 
déformations,  une  instabilité  remarquable  à  Taimantalion  et  à  la 
désaimantation  (  '  :.  <)n  peut  alors  expliquer  tous  les  faits  expérimen- 
taux en  admettant  que  les  seules  actions  intérieures  des  molécules 
proviennent  des  forces  magnétiques  qui  s'exercent  entre  elles. 

Pour  démontrer  sa  théorie,  M.  Kwins:  construit  un  certain 
nombre  d'aimants  de  la  maiiirre  sui\ante  :  un  fil  d'acier  fortement 
aimanté  de  o'"',>j  do  diamètre  en\iron  et  de  j*^"'.i4  de  long  est 
plié  en  son  milieu  Je  manière  à  placer  le  centre  de  gravité  du 


(M  Nagaoka.  Journal  0/  thc  Science  coUcf^e  0/  the  universitv  0/  Tokio. 
l.  11.  p.  3o|:  iSSS. 
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système  au-dessus  du  point  de  support.  Un  certain  nombre  de  ces 
aimants  sont  placés  les  uns  près  des  autres  sur  une  planchette 
entourée  d'un  certain  nombre  de  spires  de  fil  permettant  de  pro- 
duire un  champ  magnétique. 

Les  axes  de  ces  aimants  forment  des  figures  déterminées  con- 
tenant des  lignes  de  deux,  trois  ou  plusieurs  aimants.  S^ils  sont 
déviés  par  un  faible  courant,  ils  prennent  des  positions  d'équilibre 
stable,  du  moins  par  une  configuration  unique  des  aimants;  si  l'on 
fait  agir  un  courant  intense,  leurs  positions  d'équilibre  sont 
instables  et  différentes  des  premières. 

Le  groupement  des  aimants  suivant  les  sommets  d'une  série  de 
carrés  ofl^re  un  intérêt  particulier,  puisque  le  fer  et  le  nickel 
cristallisent  dans  le  système  cubique.  Quand  il  n'existe  pas  de 
force  magnétisante  les  petits  aimants  se  placent  de  préférence 
parallèlement  aux  côtés  des  carrés.  Supposons  que  la  force  magné- 
tique extérieure  h  augmente  d'une  manière  continue.  On  obtient 
d'abord  une  déviation  stable  de  tous  les  aimants,  sauf  de  ceux  dont 
l'axe  a  la  même  direction  que  h.  Il  en  résulte  la  production  d'un 
faible  moment  magnétique  résultant  qui  augmente  à  peu  près  pro- 
portionnellement avec  la  force  A.  Si  l'on  supprime  alors  l'action 
du  champ,  les  aimants  reviennent  à  leur  position  primitive. 

Si  l'on  augmente  la  valeur  de  A,  l'hystériésis  sefait  sentir  et  l'on 
constate  en  même  temps  une  augmentation  sensible  de  la  suscep- 
tibilité, c'est-à-dire  une  augmentation  dans  la  rapidité  avec  laquelle 
le  moment  résultant  est  obtenu.  Si  la  force  magnétisante  augmente 
encore,  le  système  se  rapproche  de  plus  en  plus  de  la  saturation, 
c'est-à-dire  l'orientation  des  aimants  élémentaires  coïncide  de* plus 
en  plus  avec  la  direction  de  A. 

L'explication  de  l'aimantation  temporaire  et  permanente  est 
ainsi  possible  sans  l'intervention  d'une  force  correclivc. 

Les  efiets  des  vibrations  mécaniques  sur  l'augmentation  de  la 
susceptibilité  magnétique  cl  sur  la  réduction  de  l'hystériésis  s'ex- 
pliquent par  le  fait  que  les  vibrations  produisent  des  changements 
périodiques  dans  la  distance  des  centres  moléculaires. 

L'augmentation  de  la  perméabilité  par  la  teuipérature  s'explique 
facilement  par  l'augmentation  des  dislances  moléculaires  produite 
par  la  dilatation  de  l'aimant.  A  une  cerlaine  température,  dite 
température  critique,  le  mouvement  oscillatoire  des  molécules  se 
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transformerait  en  un  mouvement  de  rotation  complet  qui  suppri- 
merait toute  polarité.  Celte  hypothèse  est  confirmée  par  les 
recherches  de  du  Bois  (*)  et  Hopkinson  (^),  qui  ont  constaté  que 
Faugmentation  de  température  produit  une  diminution  du  moment 
magnétique  lorsque  la  force  magnétisante  est  très  intense. 

Après  avoir  calculé  la  variation  de  stabilité,  sous  l^influence 
d*une  force  directrice,  d'une  série  d'aimants  dont  les  pôles  sont 
régis  par  la  loi  de  Tinverse  du  carré  de  la  distance,  l'auteur  étudie 
les  eflets  si  complexes  des  pressions  et  des  tractions  sur  l'aiman- 
tation. 

Si  les  molécules  magnétiques  sont  soumises  à  un  eflbrt  de' 
traction,  la  stabilité  des  chaînes  d'aimants  moléculaires  parallèles 
à  la  force  magnétisante  est  diminuée  tandis  que  celle  des  chaînes 
perpendiculaires  est  augmentée.  L'action  résultante  déGnitivc 
dépend  donc  de  la  prédominance  de  Tune  ou  l'autre  catégorie  de 
chaînes  magnétiques.  Si  reflbrt  de  traction  se  fait  déjà  sentir 
avant  l'application  de  la  force  magnétisante,  il  en  résulte,  pour  les 
chaînes  détendues,  une  tendance  à  être  déviées  et  à  se  placer 
perpendiculairement  au  sens  de  l'etlbrt  mécani(|ue,  afin  de  réaliser 
une  plus  grande  stabilité.  La  perméabilité  est  donc  diminuée  par 
la  traction  coiujne  cela  a  été  vérifié  expérimentalement  pour  le  fer 
dans  des  champs  un  peu  intenses. 

La  théorie  permet  également  d'expliquer  les  effets  différents 
d'une  traction  mécanique  si  cette  traction  a  lieu  avant  ou  après 
rap|>lication  de  la  force  magnétisante,  reflet  des  premiers  efforts 
de  traction  sur  le  magnétisme  résiduel  ainsi  que  celui  des  varia- 
lions  de  température  sur  le  moment  total  et  le  magnétisme 
résiduel. 

Enfin  le  |)hénoniène  désigné  sous  le  nom  à  accommodation 
moire uiai/'C  par  Wiedemann  et  Fombruson  s'accorde  parfaitement 
avec  la  théorie  précédente,  R.  P.villot. 


(M  Pfii/os.  MtJi:..  axril  ivv». 
v'>  P/u'los.  Mai:.,  p.  ii>*.  i>N). 
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DÉTERMINATION  DU  RAPPORT  ENTRE  L'ÏÏNITi  ÉLEGTRIOïïE  ET  L'UNITÉ 

ÉLEGTROSTATIOUE  D'ÉLECTRICITÉ  ; 

Par  m.  h.  PELLAT. 

En  1887,  à  l'époque  où  j'ai  commencé  mes  recherches  sur  la 
détermination  du  rapport  entre  l'unité  électromagnétique  et 
Tunité  électrostatique  d'électricité,  il  n'existait,  à  ce  sujet,  que 
les  résultats  suivants  : 

Valeurs 
Dates.  Expérimentateurs.  trouvées. 

1856  Weber  et  Kohlrausch 3io,7  x  io*(«) 

1868  Maxwell 284,2  («) 

1869  Thomson  et  King 280,8  (>) 

1873  Kichan 289,6  (*) 

1879  Ayrton  et  Perry 296,0  ( ») 

1880  Shida \ 29>,3  («) 

1883  J.-J.  Thomson 296,5  (") 

1884  Klemencic 3oi,9  (») 

Ces  nombres  ne  présentent  pas  entre  eux  une  concordance  sa- 
tisfaisante pour  une  grandeur  de  première  importance,  puisqu'elle 
entre  comme  facteur  dans  presque  toutes  les  formules  de  l'élec- 
trostatique, quand  on  veut  exprimer  les  résultats  dans  le  système 
électromagnétique,  adopté  aujourd'hui.  En  outre,  on  sait  quel 
intérêt  s'attache  à  la  comparaison  de  ce  rapport  avec  la  vitesse  des 
radiations  lumineuses  pour  la  justification  de  la  théorie  électro- 
magnétique de  la  lumière  de  Maxwell. 

C'est  ce  qui  m'a  engagé  à  employer  Télectrodynamomètre  absolu 
que  je  venais  de  réaliser,  pour  déterminer  cette  grandeur,  par 
une  méthode  des  plus  simples,  qui  me  paraissait  susceptible  de 
précision.  Mais,  pendant  le  cours  de  mes  mesures,  qui  ont  duré 


(*)  Weber  et  Kohlrausch,  Pogg.  Ann.;  i856. 

(»)  Maxwell,  Phil.  Trans.^  p.  643;  1868. 

(•)  King,  Report  of  the  Committee  on  Electrical  Standards  ;  1869. 

(*)  DuoALD  M.  KiCHAN,  Phil.  Trans,;  1876. 

(*)  Ayrton  and  Perry,  Journ.  Soc.  Tel.  Engineers,  p.  12G;  1879. 

(•)  Shida,  Phil.  Mag..,  [5],  X,  p.  43 1;  1880. 

(/)  J.-J.  Thomson,  Phil,  Trans.,  p.  707;  i883. 

(•)  Klemencic,  Wiener  Berichte  [3],  LXXXIII,  p.  88. 
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plus  de  trois  années,  plusieurs  savants  ont  publié  le  résultat  de 

mesures  présentant  enjtre  elles  une  grande  concordance,  sauf  la 

dernière. 

Valeurs 
Dates.        Expérimentateurs.  trouvées. 

1887  Himstedt 3oo,8  x  io«  (  ' ) 

1889  W.  Thomson 3oo,4 

1889  E.-B.  Rosa 3oo,o  («) 

1889  Rowland 1x98,2  (>) 

Le  nombre  que  j'ai  trouvé  (800,9  ^  '^')  s'accorde  aussi  avec 
les  trois  premiers  des  nombres  précédents. 

Méthode,  —  La  méthode  que  j'ai  employée  consiste  à  mesurer 
une  même  différence  de  potentiel  :  1®  en  unités  électromagné- 
tiques, en  la  comparant  à  la  différence  de  potentiel  qu'un  courant, 
connu  en  valeur  absolue  au  moyen  de  mon  électrodynamomètre, 
détermine  entre  les  extrémités  d'une  résistance  connue  aussi  en 
valeur  absolue;  2°  en  unités  électrostatiques,  au  moyen  de  Télec- 
troraètre  absolu  de  Sir  W.  Thomson. 

Pour  faire  une  détermination  précise  avec  ce  dernier  instru- 
ment, il  faut  que  la  mesure  porte  sur  plusieurs  centaines  de  volts, 
tandis  qu'il  n'est,  au  contraire,  commode  de  mesurer  directement 
en  valeur  électromagnétique  que  des  différences  de  potentiel  de 
l'ordre  du  volt.  Il  était  donc  nécessaire  de  déterminer  le  rapport 
de  deux  différences  de  potentiel  de  valeurs  très  différentes.  Après 
avoir  essayé  plusieurs  méthodes,  je  me  suis  arrêté  à  la  suivante, 
qui  m'a  donné  pleine  satisfaction. 

Le  courant  fourni  par  une  pile  P  formée  de  plusieurs  centaines 
de  petits  éléments  disposés  en  tension  passait  dans  une  grande 
résistance  R,  formée  d'un  certain  nombre  n  de  résistances  égales 
entre  elles  R'  (valant  100  000  ohms);  c'était  la  différence  de  po- 
tentiel E  que  le  courant  établissait  aux  deux  extrémités  de  la 
résistance  R  qui  était  mesurée  à  l'électromètre  absolu.  Or,  cette 
différence  de  potentiel  E  était  égale  à  n  fois  la  différence  de  poten- 
tiel E'  existant  aux  extrémités  d'une  des  résistances  R'(E=  wE'). 


(•)  lIiMSTF.DT,   Wied.  Ann..  Ikl.  XXXIII,  S.  i;  188S. 

(=)  /ViiY.    Mag.,  (->],  WVIll.  p.  3i5. 

(•j  ll.-A.  HowLAND,  Phit.  Mas^.,  [5],  WVIII,  p.  3o',. 
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Pour  avoir  en  unités  électromagnétiques  la  quantité  E',  on  oppo- 
sait cette  différence  de  potentiel  à  la  force  éieclromotrice  d'une 
pile  p  de  treize  éléments  Latimer-Clark  diminuée  d'une  fraction 
de  volt  prise  par  dérivation  sur  un  courant,  et  dont  nous  verrons 
plus  loin  la  nécessité.  La  compensation  était  observée  au  moyen 
d'un  électromètre  capillaire  rendu  à  dessein  peu  sensible;  elle 
était  obtenue  et  maintenue,  malgré  les  variations  continuelles  du 
courant  fourni  par  la  pile  P,  en  ajoutant  à  celle-ci  ou  en  en  reIran- 
chant  quelques  éléments  ou  des  fractions  d'élément,  au  moyen 
d'un  commutateur  convenable.  Un  aide  était  chargé  de  cette  opé- 
ration, qui  assurait  la  constance  de  la  différence  de  potentiel  E 
mesurée  à  l'éleclromètre  absolu. 

I^s  éléments  Latimer-Clark  de  la  pile  />,  maintenus  à  tempé- 
rature constante  par  leur  immersion  dans  un  liquide  (eau  ou 
pétrole)  et  soigneusement  isolés,  étaient  comparés  à  l'un  d'entre 
eux  T,  pris  comme  étalon,  par  opposition  et  en  compensant  la 
légère  différence  de  force  électromotrice  par  une  différence  de 
potentiel  prise  sur  un  circuit  traversé  par  un  courant.  Cette  com- 
pensation était  appréciée  au  moyen  d'un  électromètre  capillaire 
très  sensible,  suivant  la  méthode  habituelle.  On  obtenait  ainsi  la 
force  électromotrice  de  la  pile  p  en  fonction  de  celle  de  l'élé- 
ment T.  Celle-ci  était  connue,  dans  chaque  expérience,  d'après 
la  température  de  l'élément,  donnée  par  un  thermomètre  dont  le 
réservoir  plongeait  dans  la  dissolution  de  sulfate  de  zinc  de  l'élé- 
ment (*). 

La  force  éieclromotrice  de  l'élément  T  était  mesurée  de  temps 
en  temps  en  valeur  absolue  par  la  méthode  suivante. 

Un  courant  aussi  constant  que  possible  traversait  l 'électrodyna- 
momètre absolu,  une  résistance  r  et  un  rhéostat.  La  différence  de 


(*)  Les  éléments  Lalimer-CIark  de  la  pile  p  sont  formés  par  du  mercure  placé 
au  fond  d'un  tube,  recouvert  par  une  pincée  de  sulfate  mercurcux;  au-dessus  se 
troure  une  dissolution  à  i5  pour  loo  de  sulfate  de  zinc,  dans  laquelle  baigne  uo 
bâton  de  zinc  pur,  amalgamé,  enveloppé  de  papier  parchemin.  Une  couche  de 
valvoline  empêche  complètement  Tévaporation  du  liqufde  aqueux.  Quand  les 
éléments  doivent  être  transportés,  la  valvoline  est  placée  entre  deux  couches  de 
paraffine  qui  forme  un  bouchon  solide.  Ces  éléments,  à  sulfate  de  zinc  liquide 
sont  bien  préférables  aux  Latimer-Clark  à  pâte  solide;  le  coefficient  de  variation 
avec  la  température  est  beaucoup  plus  faible,  et  celle-ci  peut  être  déterminée 
exactement. 
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potentiel  produite  par  ce  courant  aux  extrémités  de  rétait  opposée 
à  la  force  éleclromolrice  de  l*élénient  T;  la  compensation  était 
observée  au  moven  d'un  électromètre  capillaire  très  sensible.  Un 
aide,  en  agissant  sur  le  rhéostat,  réglait  l'intensité  du  courant,  de 
façon  que  la  compensation  fût  parfaite,  et  maintenait  celle-ci, 
malgré  les  variations  de  la  pile  fournissant  le  courant  (<).  Comme 
l'élément  pouvait  être  considéré  comme  ayant  une  force  électro- 
motrice  invariable  pendant  la  durée  d'une  détermination,  ce  pro- 
cédé assurait  la  constance  du  courant  à  moins  de  j^  de  sa  valeur. 
On  pouvait  alors  faire  à  loisir  les  pesées  nécessaires  à  la  mesure 
de  l'intensité  £  du  courant  par  Télectrodynamomètre. 

La  résistance  r  était  formée  d'un  fil  nu  en  métal  xxx  (*).  en- 
roulé sur  deux  planchettes  d'ébonite  disposées  en  croix;  elle  était 
immergée  dans  un  bain  de  pétrole  dont  un  thermomètre  donnait 
la  température,  rendue  uniforme  par  un  agitateur  à  air.  Cette 
résistance  a  été,  à  plusieurs  reprises,  comparée  aux  étalons  mer- 
curiels  de  M.  Benoit.  En  ohm  légal,  sa  valeur  p  était  donnée  par 

la  formule 

p  =  5<»»,o3i5 -T-o<»>,ooi  11/. 

J'ai  admis  que  la  valeur  de  Tohm  était  la  fraction ^  de  l'ohm 

légal  pour  avoir  /•  en  ohm  l r  =^  — Az  s  ). 
^     ^  \  lobji  •  / 

Le  produit  ir  représentait  la  force  électromotrice  de  l'élément  T 
en  volt  ('). 


(  '  )  Ce  sont  les  accumulateurs  qui  m'ont  donné  les  courants  les  plus  réguliers 
et  les  plus  faciles  à  régler,  par  conséquent. 

(')  Le  métal  xxx,  qui  se  trouve  depuis  quelques  années  dans  le  commerce,  a 
la  composition  suivante  : 

Cui\Te 56 , 5 

Nickel 35,5 

Zinc 8.0 

ioo,o 


Il  est  préférable  au  niaillechort  ordinaire  pour  la  construction  des  résistances. 
parce  que  son  coefficient  de  \ariation  de  résistance  avec  la  température  (o,ooo33) 
est  moitié  moindre  et  que  sa  résistance  spécifique  est  le  double  environ. 

(*)  Nous  reproiluisons  la  série  des  iléteruiinations  effectuées  pour  déterminer 
la  force  éleclromotrioe  du  Latiiner-Clark  T  en  valeur  absolue.  Le  résultat  est  ici 
e&primé  en  voit  If^al:  c'est-à-dire  qu'il  a  été  obtenu  en  multipliant  l'intensité  ( 
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C'est  ainsi  qu'on  obtenait  en  unités  électromagnétiques  la 
valeur  de  la  différence  de  potentiel  E  existant  entre  les  deux 
extrémités  A  et  B  de  la  résistance  R.  Pour  l'obtenir  en  unités 
électrostatiques,  on  se  servait,  comme  je  l'ai  déjà  dit,  de  l'élec- 
tromètre  absolu  de  Sir  W.  Thomson. 

La  bouteille  de  Lejde  de  cet  instrument  étant  convenablement 
chargée,  l'une  des  extrémités  A  de  la  résistance  R  était  mise  en 
communication  avec  le  plateau  inférieur  C  de  l'éleclromètre  et 
l'autre  extrémité  B  avec  l'armature  extérieure  D  de  la  bouteille  de 
Lejde,  dont  l'armature  intérieure  est  reliée,  comme  on  le  sait,  à 
l'anneau  de  garde  et  au  plateau  mobile.  En  tournant  la  vis  micro- 
métrique  V  qui  monte  ou  descend  le  plateau  inférieur  G,  on  ame- 
nait le  plateau  mobile  dans  le  plan  de  l'anneau  de  garde;  on  en 
était  averti  quand  le  cheveu  porté  par  ce  plateau  donnait  son 
image    entre  les    pointes    des    vis   qui   servent    de    réticule    au 


du  courant  en  ampères  par  la  résistance  p  exprimée  en  ohm  légal.  Les  nombres 
de  la  quatrième  colonne  ont  été  calculées  par  la  relation 


E  =  E„(i  —  0,000  "i^ot). 


l>ates. 


Température 

de 
l'élément  /. 


20  février  1888 9,5 

10  mars  1888 i3,8 

19  juin  1888 16,8 

11  juillet  1888 17,4 

i3  janvier  1889 ,..  11, 4 

8  juin  1889 21,3 

i5  juin  1889,  matin ao,o 

i5  juin  1889,  soir 20,  i 

1 5  février  1890 i4,4 

12  mars  1890 16,0 

i4  mars  1890 17,0 

i5  mars  1890 , . . .  18,0 

28  avril  1890 i4,9 

21  juillet  1890 19,0 

3  décembre  1890 6,8 


Force  électromolrice 
de  rélémeot 


,4690 

,466  4 

,464  9 

,46^2 

,4667 

,460  3 
,4609 
,461  o 

,4*^3  4 
,4628 
,462  2 

,46t  3 
,463  3 
,4609 
,4668 


*10". 

1,468  8 
1,4681 
1,4680 
1 ,467  6 
1,4676 
1,4657 
1,4657 

1.465  8 

1 . 466  0 
1,466  0 
1,466  I 

1.465  6 

1.466  2 
1,4657 
1,466  4 


On  voit,  par  la  quatrième  colonne,  que  la  variation  de  l'élément  (construit  le 
II  février  1888)  est  très  faible,  qu'il  a  éprouvé  pourtant  une  légère  diminution 
pendant  la  première  année.  On  peut  juger,  par  la  concordance  des  observations 
faites  à  des  époques  très  rapprochées  (juin  1889  ou  mars  1890)  de  la  précision 
de  la  méthode  de  mesure. 
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microscope  qui  vise  ce  cheveu.  Après  avoir  fait  la  lecture  a  de 
la  position  du  plateau  inférieur  sur  le  tambour  que  porte  la  sis 
micrométrique  V ,  on  intervertissait,  à  Faide  d^un  commutatear 
soigneusement  isolé  ('),  les  communications  entre  A  et  B,  CetD, 
et  Ton  notait  la  nouvelle  position  b  du  plateau  inférieur  qui  ame- 
nait le  plateau  mobile  dans  le  plan  de  l'anneau  de  garde.  Si  la 
bouteille  de  Leyde  avait  conservé  rigoureusement  la  même  chaîne 
entre  ces  deux  opérations,  on  aurait  obtenu  la  diflférence  de  po- 
tentiel r  entre  A  et  B  par  la  formule  connue 

a--b 


dans  laquelle  r  représente  le  ravon  du  plateau  mobile,  p  la  masse 
dont  le  poids  pf^  est  égal  à  la  force  des  ressorts  qui  tendent  à 
soulever  le  plateau  mobile  quand  il  est  dans  le  plan  de  Tanneaude 
garde.  Mais,  comme  on  ne  peut  pas  compter  sur  la  constance  de  la 
charge  de  la  bouteille  de  Lejde,  on  croisait  les  expériences  en  dé- 
terminant à  des  époques  également  espacées  [35  secondes  (^)], 
d'abord  une  première  valeur  a^  de  a,  puis,  après  avoir  fait  jouer 
le  commutateur,  ^une  première  valeur  6|  de  6;  en  ramenant  le 
commutateur  à  la  première  position,  on  déterminait  une  seconde 
valeur  ^2  ^^  ^7  ^t  ainsi  de  suite.  Les  nombres  ^?|,  a^^  a^,  ...  et 
les  nombres  />,,  b*,  />3,  . . .  formaient  deux  séries  qui,  aux  erreurs 
de  lecluro  prrs,  constituaient  une  progression  linéaire,  indiquant 
que  la  perte  de  charge  de  la  bouteille  (toujours  très  faible  pen- 
dant une  scrie  de  pointés)  était  proportionnelle  au  temps.  On 

prenait  alors  pour  a  —  b  les  différences  — ?  —  b^^  a^ ^ -' 


(M  Ce  cominiilatour  di>it  avoir  une  résistance  d'i>oleinent  assez  grande  pour 
pouvoir  iHrc  con>idêK*e  comme  infinie  vis-à-vis  de  la  rê>istance  R  qui  était  d'un 
ou  dcn^L  moi;ohm>.  J'ai  employé  successivement  deu\  commutateurs  :  l'un  était 
formé  par  des  colonnes  d'ébonite.  Tautre  avait  pour  isolant  la  paraffine,  dont 
l'isolement  peut  être  considéré  comme  absolu:  les  résultats  ont  été  les  munies 
avec  l'un  et  l'autre  instrument. 

^-^  l'ne  sonnerie  éli^rtrique  commandée  par  un  métronome  donnait  un  sisoal 
toutes  les  35  secondes.  L'aide  chargé  de  régler  l'intensité  du  courant  circulant 
dans  la  rx^sislance  R  devait,  à  ce  moment,  voir  la  colonne  de  mercure  de  l'élec- 
tri^métre  capillaire  dans  le  voisinage  de  zéro,  avec  une  tolérance  déterminée, 
sans  quoi  la  mesure  était  rejetée. 
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^'"^    ^ — feji   Ces  diflTérenccs  ne  présentaient  plus   d'écart 

systématique  avec  leur  moyenne,  qui  était  introduite  à  la  place  de 
(rt  —  b)  dans  la  formule  ci-dessus.  Chaque  expérience  compre- 
nait, le  plus  souvent,  douze  pointés,  de  façon  que  la  moyenne 
correspondait  à  dix  nombres. 

Bi'glage  de  V électvomètre  absolu;  tare.  —  Avant  de  pro- 
céder aux  mesures  précédemment  décrites,  il  avait  fallu  régler 
l'électromètre  absolu  et  trouver  la  valeur  de  la  tare  /?.  Voici  le 
procédé  qui  était  employé  pour  cela. 

Le  plateau  mobile  était  rendu  bien  horizontal,  de  façon  que  sa 
base  fût  exactement  parallèle  au  plan  de  Tanncau  de  garde,  au 
moyen  de  petits  contrepoids  en  clinquant  placés  convenablement 
sur  sa  face  supérieure.  C'était  une  opération  extrêmement  longue 
et  délicate  qui  n'était  répétée  que  de  temps  en  temps. 

Quand  la  base  inférieure  du  plateau  mobile  avait  été  amenée 
exactement  dans  le  plan  de  l'anneau  de  garde,  ce  dont  on  pouvait 
juger  à  l'œil,  armé  d'une  faible  loupe  (avec  une  précision  supé- 
rieure à  ^  de  millimètre,  comme  je  m'en  suis  assuré),  il  fallait 
que  l'image  du  cheveu  fût  sur  le  réticule;  on  y  arrivait  en  dépla- 
çant les  petites  vis  qui  constituent  ce  réticule. 

Pour  la  tare  /?,  on  se  servait  de  trois  petits  poids  cylindriques 
en  fer  nickelé  égaux  en  masse,  et  dont  la  somme  était  dans  les  ex- 
périences définitives  de  o^%4"95  (*).  Ces  poids  étaient  disposés 
symétriquement,  en  les  inscrivant  dans  trois  des  six  angles  formés 
par  les  nervures  que  porte,  dans  le  sens  des  rayons,  le  plateau  à 
sa  partie  supérieure.  On  tendait  alors  convenaLlenent  les  ressorts 
à  l'aide  d'une  vis  micrométrique,  qui  peut  soulever  leur  partie 
supérieure,  jusqu'à  amener  Timage  du  cheveu  sur  le  réticule,  et 
l'on  s'assurait  que  le  plateau  était  parfaitement  dans  le  plan  de 
l'anneau  de  garde. 


(*)  Dans  les  essais  de  la  méthode,  les  tares  ont  été  faites  avec  des  poids  plus 
forts  et  plus  faibles;  aucune  modiGcation  systématique  n'étant  apportée  par  la 
valeur  de  la  tare,  j'ai  pris  alors  la  tare  qui  m'a  paru  la  plus  favorable  pour  la 
précision. 


Sgn  PELLàT. 

Les  poids  élalenl  alors  otés  el  le  plateau  recouvert  de  la  cage 
qui  lui  sert  d'écran  électrique  (M. 

Pour  poser  les  poids  sur  ce  plateau,  suspendu  par  des  ressorts 
si  délicals  et  pour  les  ôter,  j'ai  fait  usage  d'un  petit  électro- 
aimant (-);  c'est  pour  celte  raison  que  les  poids  étaient  en  fer. 

Iitude  de  la  vis  micromrtrique.  —  La  vis  niicrométrique  ^  a 
été  étudiée  une  première  fois,  en  enlevant  la  partie  supérieure  de 
l'appareil  et  en  faisant  soulever  à  la  vis  une  graduation  horizontale 
regardée  avec  un  microscope.  Celle  élude  a  montré  que  la  vis 
était  loin  d'être  suffisamment  régulière.  Elle  possédait  des  erreur> 
périodiques  el  progressives,  qui  ont  pu  être  constatées,  mais  qui 
ne  pouvaient  pas  élre  mesurées  avec  une  précision  sufGsante. 

Pour  éviter  toute  cause  d'erreur  provenant  du  défaut  de  la  vis. 
les  expériences  ont  été  conduites  de  façon  à  emplover  juste  un 
tour  complet  ou  deux  tours  complets  de  la  vis.  à  partir  du  zéro  du 
tambour,  quand  on  passait  de  la  position  u  à  la  position  6.  et  cela 
à  moins  d'un  centième  de  tour  de  vis  près:  c'étaient  les  millièmes 
de  tours  de  vis  qui  étaient  appréciés  aussi  exactement  que  possible 
lors  de  chaque  pointé.  Il  a  suffi,  pour  cela,  la  tare  étant  déter- 
minée, d'avoir  à  mesurer  une  différence  de  potentiel  E  de  gran- 

E 

deur  convenable.  Il  en  résultait  pour  E'(  =  -  )  une  valeur  un  peu 

plus  faible  que  la  force  tleclromotrice  de  la  pile/?  de  i3  latimer- 
olarke.  emplovée  pour  la  compenser:  c'esl  pour  cela  qu'il  était 
rt*tranchr^  de  la  différence  de  polentiol,  présentée  par  les  pùles  de 
la  pile/>,  une  fraction  de  voll,  comme  nous  l'avons  indiquée  plus 
haul. 

Il  suffisait  dès  lors  de  mesurer  Irf-s  exactement  le  tour  de  vis 
ou  le  double  lour  île  \is  omplové.  Dans  ce  bul,  l'inslrument  a  été 


•'*■  Colîe  c.ifit*  prrscnlo  4i'*>  .-uvorlure*  iuutiles  qui  "Tti  r-ie  ltouob»*^>  par  df? 
Iamf>  tio  rlin,]uanl:  lo>  ••u\til;:ro'i  u'.Je*  p^-ur  îo  faf<jiC:r  de  U  lumitre  ont  éii 
rf^'oiivvrt'.'i  duno  toiie  iintalli.;;:**.  C«>  }  n  .*jiu:i .  ns  ne  >">nt  j-eul-tîie  pus  indi*- 
p.*n>.il»!-.s. 

Je  in-.^  <uis  a>*«rt*  •]u'.«uouoe  i"jiu>c  dVrreur  nVî«ii:  -lue  à  une  aimantati^m 
p  s>:i^o  y\  >  r<'>>  r;?  à.j-'.er  j  .ir  linir  ^  ia*'.;  n  ni-ment^nee  dan*  leur  vi»i>ina2e 
do  co  j'e;iî  . '.iv;îv'-.*iiii.înî.  en  f^iisjn:  ju5>i  '.a  \:tc  avtc  de*  p-.'id*  de  laiton.  pM*é> 
e.  <m!   »L<  ..>^,-  un  or^i'hf!. 
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transformé  en  un  sphéroniètre,  en  enlevant  Panneau  de  garde,  le 
disque  mobile  et  toute  la  partie  supérieure,  et  en  remplaçant  celle- 
ci  par  une  pointe  H  à  contact  électrique.  La  lame,  dont  on  voulait 
mesurer  l'épaisseur,  était  placée  sur  un  petit  trépied  posé  sur  le 
plateau  inférieur  conservé;  on  soulevait  le  plateau  et,  par  con- 
séquent, la  plaque,  en  se  servant  de  la  vis  micrométrique  V;  dès 
que  cette  plaque  touchait  la  pointe  II,  un  courant  était  fermé  et 
faisait  dévier  brusquement  l'aiguille  d'un  galvanomètre,  ce  qui 
indiquait  le  contact  avec  beaucoup  de  précision. 

Le  pas  de  vis  de  ce  sphéromètre  a  été  mesuré  alors  par  le  pro- 
cédé indiqué  par  M.  Macé  de  Lépinaj  (*).  Je  me  suis  servi 
comme  étalon  de  deux  lames  de  quartz,  que  m'a  obligeamment 
prêtées  M.  Macé  de  Lépinay,  dont  la  différence  d'épaisseur  était 
presque  exactement  le  double  tour  de  vis  à  étudier.  L'épaisseur 
de  ces  lames  avait  été  déterminée  avec  le  plus  grand  soin  par 
cet  habile  expérimentateur  (2),  en  fonction  de  l'arête  du  cube 
représentant  le  millilitre,  qui  ne  diffère  pas  d'une  quantité  assez 
grande  du  centimètre  pour  introduire  une  erreur  appréciable  dans 
mes  mesures. 

Quant  à  la  mesure  du  diamètre  du  plateau  mobile  et  à  celle  de 
l'ouverture  de  l'anneau  de  garde,  nécessaire  pour  connaître 
l'épaisseur  du  sillon  qui  sépare  le  plateau  mobile  de  cet  anneau, 
elles  ne  présentent  aucune  difficulté.  Elles  ont  été  effectuées  au 
moyen  d'une  règle  graduée  en  laiton,  posée  sur  le  diamètre  à  me- 
surer, et  regardée  au  moyen  de  microscopes  pourvus  d'un  micro- 
mètre oculaire.  La  règle  a  été  comparée  aux  étalons  du  Bureau 
international  des  Poids  et  Mesures. 

Influence  du  sillon,  —  La  distance  du  plateau  mobile  à  l'anneau 
de  garde  n'étant  pas  infiniment  petite  comme  le  suppose  la  théorie 
élémentaire,  il  a  fallu  se  préoccuper  de  corriger  la  cause  d'erreur 
qui  peut  résulter  de  l'épaisseur  appréciable  du  sillon  qui  les 
sépare.  Un  calcul,  fondé  sur  les  «  figures  conformes  (Abbildung)  », 
analogue  à  celui  fait  par  Rirchoff  pour  obtenir  la  capacité  du  con- 
densateur à  anneau  de  garde,  m'a  conduit  à  la  formule  de  correc- 


(')  Journal  de  Physique,  2*  série,  t.  VII,  p.  53;  1888. 
(»)  /bid,,  2'  série,  t.  V,  p.  /|o5  cl  4'»'.  »88G. 
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tion.  De  son  côté,  M.  Potier  a  eu  Tobligeance  de  refaire  ces  cal- 
culs et  est  arrivé  à  une  formule  beaucoup  plus  élégante,  et  qui 
donnait  les  mêmes  résultats  numériques  que  celle  que  j^avais 
trouvée  (*).  La  correction  revient  à  ajouter  au  plateau  mobile  une 
bande  fictive,  dont  la  largeur  dépend  de  celle  de  Tanneau  de  garde 
et  aussi  de  la  distance  des  deux  plateaux,  et  à  supposer  que  le 
plateau  mobile  est  couvert  uniformément  d'une  couche  électrique 
a^ant  la  densité  indiquée  par  la  théorie  élémentaire  (^). 

liésuitats.  —  Après  avoir  fait  une  étude  soignée  de  la  méthode 
par  de  nombreuses  mesures  d'essai,  deux  séries  définitives  de  me- 
sures ont  été  eflectuées  :  Tune  au  mois  de  juin  1890,  dans  laquelle 
on  a  employé  pour  résistance  R  un  mégohm  et  pour  valeur  de  E 
189  volts  environ,  de  façon  à  avoir  à  déplacer  d'un  tour  complet 
le  plateau  inférieur.  Cette  série  a  compris  vingt  expériences  faites 
en  employant  les  diverses  résistances  R',  dont  se  composait  R, 
pour  obtenir  E',  afin  de  se  mettre  à  l'abri  des  inégalités  qui 
auraient  pu  exister  entre  ces  résistances  R';  par  le  fait  elles  étaient 
parfaitement  égales.  La  moyenne  a  été 

V  —  300,93  X  lO*. 

Une  seconde  série  d'expériences  a  été  faite  en  octobre,  no- 
vembre et  décembre  1890,  en  prenant  pour  R  deux  mégohms, 
pour  E  378  volts,  ce  qui  correspondait  à  deux  tours  de  vis  com- 
plets. Elle  a  compris  trente-trois  expériences  faites,  comme  les 
précédentes,   en   variant  la  résistance  R'  qui  fournissait   E^  La 

movenne  a  été 

r  =  3oo.yi  X  lo', 

nombre  remarquablement  concordant  avec  la  moyenne  de  la  pre- 


(M  \.A  formule  ilo  ci>rrcction  a  été  publiée  daus  une  Note  de  M.  Potier  $ur 
VÈlcctromètre  absolu,  placée  à  la  fin  de  la  traduction,  par  M.  Seligmann-Lui.  du 
Traite  d'hSiectriciie  et  de  Magnétisme,  de  Maxwell. 

(M  Comme  le  terme  correctif  dépend  de  la  distance  des  deux  plateaux  pa- 
rallèles qui  n*e<t  pas  la  même  pour  la  position  a  et  pour  la  position  6  du  plateau 
inférieur,  le  calcul  de  3i'  a  dû  être  fait  par  une  formule  un  peu  plus  compliqutV 
que  la  formule  1.1^  indiquée  plus  haut.  Kn  employant  cette  formule  et  en  donnant 

à  r  la   valeur  corrigée  pour  la  position  moyenne  —       -  .  l'erreur  commise  u'au- 
rait  été.  du  reste,  que  de  f^. 
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niière  série  (*),  ce  qui  montre  combien  les  erreurs  accidentelles 
s'éliminent  par  un  grand  nombre  d'observations;  mais  ce  qui  ne 
prouve  malheureusement  rien  pour  la  justesse  du  résultat  à  cause 
des  erreurs  systématiques. 

A  ce  point  de  vue,  on  peut  dire  que  les  erreurs  de  la  partie 
électromagnétique  doivent  être  à  peu  près  négligeables  vis-à-vis 
des  erreurs  de  la  partie  électrostatique;  quant  à  ces  dernières,  je 
crois  que  c'est  la  mesure  du  pas  de  la  vis  qui  doit  introduire  la 
plus  grosse  erreur,  malgré  le  procédé  relativement  si  parfait  de 
M.  Macé  de  Lépinaj  pour  le  déterminer. 

La  diflTérence  entre  la  valeur  que  j'ai  trouvée  pour  v  et  la  vitesse 
de  la  lumière  trouvée  par  M.  Cornu  (3oo,3  x  10*  dans  Tair)  n'est 
que  jj^,  ce  qui  me  paraît  rentrer  dans  l'erreur  [)ossible  des  dé- 
terminations. 

Ces  expériences  ont  été  faites  à  l'École  Polytechnique,  dans  le 
laboratoire  de  M.  Potier;  je  suis  heureux  de  lui  témoigner  ici 
toute  ma  gratitude  pour  son  aimable  hospitalité  et  pour  l'intérêt 
qu'il  n'a  cessé  de  prendre  à  mon  travail.  J'adresse  aussi  mes  plus 
vifs  remerciements  à  M.  P.  Culmann,  M.  A.  Lalande  et  M.  H. 
Babinski  qui  ont  bien  voulu  m'aider  dans  ces  expériences. 


SUR  LA  ftRADUATION  DES  THEBMOMàTRES  A  ALCOOL  ; 

Par  m.  Alfred  ANGOT. 

La  graduation  du  thermomètre  à  alcool  est  faite  le  plus  souvent 
d'une  manière  qui  laisse  beaucoup  à  désirer.  En  dessus  de  0°,  on 
se  borne  d'ordinaire  à  déterminer  dans  la  glace  ou  par  compa- 


ct)  Ces  cinquantc-lrois  mesures  coofiruient  d'une  façoo  très  netle  la  loi  des 
erreurs  données  par  M.  Cornu 

(erreur  du  moyen  carréV  _  tz  ^ 
erreur  moyenne       /   ~  2  * 
00  trouve,  en  etrct, 

(erreur  du  moyen  carréV  _      it 
erreur  moyenne       /         'J>oi4 

L'erreur  probable,  calculée  par  les  méthodes  connues,  est  0,87  x  lo*. 
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raison  avec  le  thermomètre  à  mercure,  les  trois  points  o**,  i5^ 
et  3o^,  et  à  diviser  en  i5  parties  égales  les  intervalles  correspon- 
dants.  En  dessous  de  o",  les  constructeurs  soigneux  suivent  di- 
verses règles  empiriques;  par  exemple,  on  mesure  Tintervalle o®, 
-f-  i4"?^-î  oïï  le  reporte  au-dessous  de  o®  et  on  le  divise  en  i5  par- 
ties égales,  ce  qui  donne  la  graduation  entre  o®  et  —  i5°;  puis  on 
mesure  de  même  l'intervalle  o°,  —  i4**i  2,  on  le  reporte  au-dessous 
de  —  1 5°,  et  Ton  divise  en  i5  parties  égales,  ce  qui  donne  la  gra- 
duation entre  —  i5°  et  —  3o",  et  ainsi  de  suite.  Trop  souvent  on 
se  borne  simplement  à  reporter  en  dessous  de  o"  une  graduation 
égale  à  celle  qu'on  a  tracée  de  0°  à  -H  i  5",  ce  qui  est  absolument 
mauvais.  En  somme,  on  ne  peut  pas  compter  sur  les  indications 
des  thermomètres  à  alcool  dès  que  la  température  tombe  en 
dessous  de  —  10",  et  à  — 3o*^  l'erreur  atteint  souvent  plusieurs 
degrés,  ce  qui  a  une  grande  importance  en  Météorologie,  où  l'on 
est  forcé  d'employer  les  thermomètres  à  alcool  comme  thermo- 
mètres à  mini  ma. 

Ces  conditions  m'ont  amené  à  étudier  la  dilatation  apparente 
dans  le  verre  de  l'alcool  ordinaire  qui  sert  à  faire  les  thermo- 
mètres à  minima  (alcool  à  90").  Déjà,  en  1881,  j'avais  fait  une 
série  de  comparaisons  entre  les  températures  extrêmes  de  H-  34**?  1 1 
et  —  3o**,i5,  sur  plusieurs  thermomètres  à  mercure  et  deux  ther- 
momètres à  alcool  calibrés  et  construits,  l'un  par  M.  ïonnelot, 
l'autre  par  M.  Alvergniat.  Mais,  comme  je  n'étais  pas  absolument 
certain  de  la  valeur  des  étalons  employés  à  cette  époque,  j'ai  re- 
commencé cette  étude  avec  toute  la  précision  désirable.  J'ai  em- 
ployé dans  ce  but  deux  thermomètres  à  alcool,  construits  avec  le 
plus  grand  soin  par  M.  Chabaud,  qui  a  pris  le  même  verre  et  le 
même  alcool  qu'il  emploie  pour  tous  ses  thermomètres  à  minima; 
ces  thermomètres  ont  été  comparés  avec  le  thermomètre  à  mer- 
cure Tonnelot,  n"  4727,  étudié  au  Bureau  international  des  Poids 
et  Mesures.  Les  thermomètres  étaient  placés  verticalement  à  côté 
les  uns  des  autres  dans  le  comparateur  à  thermomètres  du  Bureau 
central  météorologique,  qui  contient  plus  de  5o  litres  d'eau;  on 
commençait  par  amener  l'eau  lentement  à  une  température  supé- 
rieure de  quelques  centièmes  de  degré  à  celle  où  l'on  voulait  faire 
les  lectures;  puis  on  éteignait  les  becs  de  gaz  en  les  remplaçant 
par  une  simple  lampe  à  alcool;  on  pouvait  obtenir  de  la  sorte 
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une  température  qui  ne  variait  pas  de  plus  de  quelques  centièmes 
de  degré  en  un  quart  d'heure.  Les  lectures  sur  les  thermomètres 
étaient  répétées  cin([  fois  dans  un  sens  et  dans  l'autre  ;  toutes  les 
corrections  de  calibre,  d'intervalle  fondamental,  de  pression  inté- 
rieure, de  pression  extérieure  et  de  variation  du  zéro  étaient  faites 
au  thermomètre  à  mercure,  de  sorte  qu'on  pouvait  être  assuré 
que  la  température  était  connue  au  centième  de  degré.  On  a  fait 
ainsi  la  comparaison  des  thermomètres  à  alcool  et  à  mercure  à 
huit  températures  comprises  entre  H- 34",  70  et  — 23^,69;  cette 
dernière  température  a  été  obtenue  dans  un  bain  de  chlorure  de 
méthjle. 

Si  Ton  appelle  11  et  n!  les  nombres  lus  sur  les  deux  thermo- 
mètres à  alcool  quand  la  température  vraie  du  thermomètre  à 
mercure,  toutes  réductions  faites,  est  t^  on  a  trouvé  que  les  ob- 
servations pouvaient,  pour  ces  deux  thermomètres,  être  repré- 
sentées par  les  formules 

n  —  3o5,7o  ■+-  5,6900  (^  -f-  0,001  .ygo^*  -h  0,000.0047^'). 
n  —  3o5 , 6.J  -f-  'i , GG8:3  (  /  -t-  o , 00 1 . 999  L-  -^  o^ 000 . 0087 1^ ). 

L'écart  moyen  des  nombres  calculés  par  ces  formules  avec  ceux 
qui  ont  été  fournis  directement  par  l'expérience  est  ±;  o,i3  pour 
le  j)remier  thermomètre  et  ±  o,o4  pour  le  second,  les  écarts 
extrêmes  étant  respectivement  o,vi6  pour  le  premier  et  0,09  pour 
le  second.  Gomme  i"  vaut  environ  5, 7  divisions  de  ces  thermo- 
mètres, on  voit  que  le  plus  grand  écart  entre  la  temj)érature  cal- 
culée et  la  température  observée  n'atteint  pas  o",or)  pour  le  pre- 
mier thermomètre  et  o",o'i  pour  le  second.  Les  résultats  peuvent 
être  considérés  comme  très  satisfaisants. 

Les  expériences  faites  en  1881  avaient  donné,  pour  le  thermo- 
mètre à  alcool  Toniielot, 

n  —  171, 85  H-  5,  i89.([^  -h  0,002. 181  ^'-+-  0,000.0026^'] 

et,  pour  le  thermomètre  à  alcool  Alvergniat, 

n—  i83,io-h  3, 6486  [^  -*- 0,002. 112/' H-  0,000. 01 53^*]. 

Si  Ton  tient  compte  de  ce  que  les  observations  de  1881  sont 
moins  certaines  que  celles  de  1890,  on  voit  que  la  lecture  /2,  faite 
sur  un  thermomètre  à  alcool  à  la  température  normale  t  donnée 
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par  un  thermomètre  à  mercure  en  verre  vert,  peut  être  exprimée 
par  la  formule 

n  ~  /lo-h  a(t  4-  o,ooaof*  -H  0,000004^'), 

dans  laquelle  /lo  est  la  division  où  s'arrête  Talcool  à  la  tempéra- 
ture de  la  glace  fondante  et  a  la  valeur  du  degré  aux  environs 
de  o^,  constantes  qui  caractérisent  chaque  thermomètre;  quant  à 
la  quantité  entre  parenthèses,  elle  est  la  même  pour  tous  les  ther- 
momètres construits  avec  le  même  alcool  et  le  même  verre  et  re- 
présente la  loi  de  dilatation  apparente  de  Talcool  dans  le  verre. 

Une  fois  cette  quantité  connue,  il  est  facile  de  graduer  les  thei^ 
momètres  à  alcool  de  façon  qu'ils  soient  rigoureusement  compa- 
rables au  thermomètre  à  mercure  dans  toute  Pétendue  de  leur 
échelle,  en  déterminant  seulement  deux  points  sur  ces  thermo- 
mètres. 

Supposons,  par  exemple,  que,  sur  un  thermomètre  à  alcool  dont 
la  tige  est  bien  calibrée,  on  ait  déterminé  la  position  du  point  o** 
et  celle  du  point  t,  par  exemple;  pour  fixer  la  position  d'un  point 
quelconque  correspondant  à  la  température  /',  on  mesurera  à  la 
machine  à  diviser  la  longueur  /  de  l'intervalle  o"  —  t^;  la  distance 
au  zéro  du  point  où  l'on  doit  placer  la  division  /'  sera 

,      ^'-f- 0,0020^'* -1-0,000004^'* 

/  X — —  • 

/  -h  0,0020/*  -t-  0,000004/' 

Pour  faciliter  ce  calcul,  nous  donnons  dans  le  Tableau  suivant 
les  valeurs  de  /  -f-  0,0020/--}-  o, 000004^^  de  5"  en  5". 

Valeurs  de  t  -^  0,0020/*  -f-  o, 000004  /'. 

-^-jo |3,î56o                 — ^o 37,o56o 

—33 37,6215                 — 35 3i,7-2i5 

-i-3o 31,9080                 --3o 28,3080 

^25 26,3i25                 — 23 23,8125 

-H20 20,832o                 — 20 19,2320 

-+-i5 1 5,4035                 — ij 14, 5035 

-i-io 10,2040                 — 10 9,^oîo 

-H  5 5,o5o5                 —  5 4,950') 

Supposons,  par  exemple,  que,  sur  un  thermomètre  à  alcool  à 
tige  suffisamment  cylindrique,  on  ait  déterminé  exactement  la 
position   des   points  o^    et   29°,  5o,    et   que  la    distance  de   ces 
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deux  points  soit  de  92°*™,  ^4»  Pour  ^=:29°,5o  l'expression 
t  H-  0,0020^*  -^-  0,000004^'  devient  égale  à  3i5343'2.  Le  quotient 
de  92""",  74  par  3 1, 3432  est  a"", 969;  en  multipliant  par  ce 
nombre  tous  ceux  du  Tableau  précédent,  on  aura  exactement  la 
distance  au  zéro  des  points  qui  correspondent  à  toutes  les  tem- 
pératures de  D**  en  5®;  par  exemple,  le  point  35®  devra  être  à 
37,6216  X  2"'", 969  =  1 1 1"'",32  au-dessus  du  zéro;  le  point  —  25** 
à  23,8126  X  2""*, 969  =  70"*",  45  au-dessous  du  zéro,  et  ainsi  de 
suite.  Une  fois  les  points  exacts  obtenus  de  6®  en  5®,  on  divisera 
tous  les  intervalles  correspondants  en  cinq  parties  égales  et  l'on 
aura  ainsi  la  position  de  tous  les  degrés  avec  une  erreur  moindre 
de  o**,!  pour  les  points  intermédiaires.  Il  suffirait  même  le  plus 
souvent,  pour  les  thermomètres  ordinaires,  de  déterminer  seule- 
ment la  position  exacte  des  points  de  10°  en  lo*'  et  de  diviser 
chaque  intervalle  en  dix  parties  égales. 

Le  même  Tableau  permet  de  se  faire  une  idée  des  erreurs  que 
peuvent  comporter  des  thermomètres  mal  gradués.  Supposons, 
par  exemple,  qu'on  se  soit  borné  à  déterminer  sur  un  thermo- 
mètre à  alcool  la  position  des  points  o"  et  3o°,  qu'on  ait  divisé 
rinlervalle  en  trente  parties  égales  et  qu'on  ait  prolongé  cette 
même  division  au-dessus  de  3o®  et  au-dessous  de  o®.  En  multi- 

pliant  tous  les  nombres  du  Tableau  précédent  par  ^ —  on  ob- 

tient  les  divisions  de  ce  thermomètre  où  s'arrêterait  l'alcool  aux 
températures  vraies  de  4o°?  35**,  etc.  On  trouve  ainsi  qu'à  -+-  4o** 
(du  thermomètre  à  mercure),  le  thermomètre  à  alcool  marquerait 

—  4o",86;  à  -h  i5**,  il  marquerait  -h  1 4",  54;  à  —  10**,  —  9*^,22:  à 

—  2o%  —  i8%o8;  à  —3o°,  —26^62,  et  à  —  4o%  —34%  84;  à 
cette  dernière  température,  le  thermomètre  à  alcool  ainsi  gradué 
donnerait  un  nombre  trop  haut  de  plus  de  5**. 

En  employant,  au  contraire,  les  règles  que  nous  avons  indiquées 
ci-dessus,  même  si  l'on  construit  les  thermomètres  avec  un  alcool 
et  un  verre  un  peu  différents  de  ceux  des  thermomètres  que  nous 
avons  étudiés,  on  aura  des  thermomètres  à  alcool  dont  les  plus 
grandes  divergences  avec  le  thermomètre  à  mercure  ne  dépasse- 
ront pas  deux  ou  trois  dixièmes  de  degré  aux  températures  les 
plus  basses  que  l'on  observe  dans  nos  contrées. 
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HABÉftlAPII  PLOIftIUB: 
Par  51.  L.  F.VVÉ. 

L't'tude  du  iihénoraène  des  marées,  tant  au  point  de  vue  des 
lois  générales  qu'au  point  de  vue  également  intéressant  des  per- 
turbations, exige  remploi  d'appareils  enregistrant  d'une  façon  con- 
tinue les  variations  de  hauteur  de  l'eau.  Le  dé\eloppement  de  la 
navigation  nécessite  que  les  Annuaires  donnant  les  heures  et  les 
hauteurs  des  pleines  et  des  basses  mers  soient  étendus  à  des  points 
de  plus  en  plus  nombreux;  il  y  a  donc  grand  intérêt  à  multiplier 
les  appareils  enregistreurs,  destinés  à  fournir  les  données  néces- 
saires à  la  prédiction  des  marées. 

Les  levés  hydrographiques  comportent  pendant  leur  exécution 
des  observations  suivies  des  marées,  tant  pour  Tétnde  du  phéno- 
mène générai  que  pour  la  réduction  des  sondes  au  niveau  des  plus 
basses  mers  et  pour  la  détermination  de  ce  niveau. 

La  plupart  des  marégraphes  actuellement  en  usage  exigent,  pour 
leur  installation,  des  conditions  que  l'on  ne  rencontre  guère  que 
dans  les  ports  où  des  ouvrages  ont  été  établis  en  mer  ;  leur  volume, 
même  pour  ceux  que  Ton  a  cherché  à  rendre  portatifs,  permet  ra- 
rement aux  hydrographes  de  les  emporter,  et  Ton  se  contente,  eo 
général,  d'observer  la  hauteur  de  l'eau  sur  une  échelle  graduée 
plantée  verticalement  en  mer  dans  le  voisinage  de  la  côte.  L'in- 
stallation de  ces  échelles  qui  doivent  quelquefois  avoir  une  hauteur 
de  dix  mètres  et  plus,  est  une  opération  longue  et  difficile  même 
lorsqu'on  dispose  de  ressources  plus  grandes  que  celles  auxquelles 
on  est  réduit  le  plus  souvent  dans  les  campagnes  lointaines,  et  il 
est  rare  qu'elles  résistent  longtemps  au  choc  des  lames.  L'instal- 
lation des  observateurs,  tant  pour  les  échelles  que  pour  les  maré- 
graphes, présente,  dans  beaucoup  de  pays,  en  particulier  dans  ceux 
où  l'hostilité  des  habitants  est  à  craindre,  de  grandes  difficultés. 

Les  obscrv*ations  aux  échelles  sont  peu  précises,  elles  exigent 
de  la  part  des  observateurs  un  soin  et  une  conscience  que  Ton 
n'est  jamais  <ùr  de  rencontrer,  enfin,  elles  sont  presque  impossibles 
de  nuit.  Or  il  est  toujours  utile  et  même  nécessaire,  lorsque  l'onde 
diurne  a  une  valeur  notable,  que  la  période  d'observation  embrasse 
vingt-quatre  heures. 
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Ces  raisons  font  qu'un  instrument  d^un  petit  volume,  fonction- 
nant sans  surveillance  pendant  plusieurs  jours  et  donnant,  avec 
une  précision  suffisante,  un  enregistrement  continu,  est  appelé  à 
rendre  de  grands  services. 

Le  nouveau  marégraphe  n'a  pas  pour  but  de  remplacer  les  in- 
struments fixes  qui  donnent  d'excellents  résultats,  mais  d'abord  de 
suppléer  aux  observations  faites  au  moyen  d'échelles  dans  les 
campagnes  hydrographiques  et,  en  second  lieu,  de  permettre  l'en- 
registrement des  marées  dans  les  cas  nombreux  où  une  installation 
dispendieuse  n'est  pas  possible. 

Il  a  encore  pour  but  d'aborder  un  problème  qui  ne  Ta  pas 
encore  été  :  celui  de  la  détermination  des  marées  au  large,  à 
grande  distance  des  côtes. 

On  sait  que  la  présence  des  continents  et  la  forme  des  côtes  ont 
une  influence  considérable  sur  la  manifestation  des  marées.  Il  y  a 
souvent,  en  des  points  très  voisins,  des  différences  énormes  dans 
le  régime  et  la  grandeur  de  la  marée.  Mais  toutes  les  observations 
<[ue  l'on  possède  sont  faites  sur  le  rivage  même,  on  ignore  abso- 
lument ce  qui  se  passe  au  large  et  comment  l'onde  se  transforme 
en  arrivant  à  la  côte.  Lors  même  que  l'on  peut  faire  des  observa- 
tions dans  une  île,  on  peut  être  certain  que  la  surélévation  du  fond 
(|ui  lui  sert  de  base  apporte  une  perturbation  à  la  propagation  de 
Tonde;  la  présence  même  de  l'île  peut  donner  lieu  à  des  phéno- 
mènes d'interférences  qui  modifient  la  marée.  La  question  est  des 
plus  intéressantes  au  point  de  vue  de  la  théorie  pure,  au  point  de 
vue  de  l'étude  de  la  formation  des  courants  de  marée,  enfin  au 
point  de  vue  de  la  réduction  des  sondes  faites  au  large  à  un  niveau 
fixe. 

L'instrument  fonctionne  au  fond  de  l'eau,  et  il  indique  les  va- 
riations de  hauteur  en  enregistrant  les  variations  de  pression. 
C'est  donc  un  véritable  manomètre  enregistreur,  mais  un  mano- 
mètre remplissant  des  conditions  spéciales.  Il  faut  qu'il  soit  d'un 
très  petit  volume,  qu'il  fonctionne  sans  aucune  surveillance  de 
façon  à  donner  autant  de  garanties  que  l'enregistrement  aura  lieu 
qu'un  appareil  mécanique  peut  en  donner.  Il  serait  en  effet,  très 
préjudiciable  d'être  obligé  de  recommencer  un  travail  de  sondes 
de  plusieurs  jours,  faute  des  éléments  nécessaires  à  leur  réduction. 
11  faut  qu'il  soit  très  robuste,  car  il  devra  résister  aux  chocs  im- 
J.  de  Phys.,  i*  série,  t.  X.  (Septembre  1&91.)  aS 
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possibles  à  éviter  dans  les  opérations  d^immersion  et  d'émersioD 
qui  ne  pourront  toujours  se  faire  par  beau  temps.  II  faut,  lenfiny 
qu'il  soit  d'une  grande  précision,  car  il  s'agit  d'enregistrer  des  va- 
riations de  pression  atteignant,  dans  des  conditions  moj'ennes,  une 
dizaine  de  mètres  d'eau,  et  il  faut  chercher  dans  l'enregistrement 
lui-même  une  précision  de  i*^"*  à  2*^™  pour  obtenir  pratiquement^ 
vu  les  autres  causes  d'erreurs,  une  approximation  de  5^™.  Aucun 
des  instruments  enregistreurs  actuellement  en  usage  n'est  apte  à 
remplir  ces  conditions. 

L'organe  sensible  à  la  pression  employé  dans  le  nouvel  instru- 
ment est  la  capsule  à  parois  ondulées  des  baromètres  anéroïdes. 
Mais  l'élasticité  de  lames  ou  de  tubes  métalliques  ne  permet  d'ol>- 
tenir  que  des  mouvements  d'une  très  petite  amplitude,  si  l'on  veut 
rester  dans  des  dimensions  pratiques.  Des  svstèmes  plus  ou  moins 
compliqués  de  leviers,  d'engrenages  ou  de  poulies,  sont  d'ordinaire 
employés  pour  rendre  ces  mouvements  mesurables,  mais  ces  sys- 
tèmes sont  tous  peu  précis  et  fragiles  :  peu  précis  parce  qu'ils  mo- 
difient, souvent  dans  une  proportion  notable,  la  loi  du  mouvement 
et  à  cause  du  jeu  que  Ton  est  obligé  de  laisser  dans  les  divers  or- 
ganes: fragiles,  parce  que  l'inertie  des  diverses  pièces  est  considé- 
rable par  rapport  à  leur  résistance  et  à  celle  des  pivots  qui  doivent 
être  très  fins  pour  é\iter  rinlluence  du  frottement. 

Enfin,  les  divers  modes  d'inscription,  plumes,  crayons,  etc.. 
sont  d'un  fonctionnement  peu  sûr  s'ils  doivent  être  soumis  à  des 
chocs  et  si  Ton  ne  peut  les  surveiller  constamment. 

Dans  le  nouvel  instrument,  le  mouvement  du  centre  des  cap- 
sules s'enroi^islre  directement,  et  la  lecture  des  tracés  s'effectue 
non  plus  [)ar  une  amplification  obtenue  au  moyen  d'organes  mé- 
caniques, mais  par  un  procédé  optique.  On  amplifie  les  tracés 
avec  un  microscope  et  Ton  mesure  les  mouvements  avec  une  vis 
micromélrique.  (le  procédé  peut  s'appliquer  à  deux  conditions: 
la  première,  c'est  que  Ton  dispose  d'une  force  assez  grande  pour 
que  les  frottements  nécessaires  pour  obtenir  les  tracés  ne  modi- 
fient pas  sensiblement  le  mouvement;  la  seconde,  c'est  que  ces 
tracés  soient  assez  nets  et  assez  fins  pour  que  la  précision  des 
pointés  soit  suffisante.  Ces  deu\  conditions  peuvent  être  remplies. 

\  oiei  la  disposition  de  l'appareil  construit  par  M.  Démichel  : 

Deux  capsules  de  baromètre  anéroïde  (i<7,  à  parois  ondulées,  rc- 


MARÊGRAPHE  PLONGEUR.  407 

présentées  en  coupe  sur  la  ^^.  t,  sont  fixifes  par  Tune  de  leurs 
faces  à  un  lube  t,  qui  fait  communiquer  l'intérieur  des  capsules 
avec  la  mer. 

Les  deux  faces  extérieures  des  capsules  sVcarlent  lorsque  la 
pression  augmente  à  l'intérieur  en  faisant  fléchir  les  fortes  lames 
de  ressorts  rrrr,  contre  lesquelles  elles  s'appuient  par  l'intermé- 
diaire des  pièces  //;  ces  lames  sont  vues  en  coupe  par  la  tranche  sur 
la  figure.  Leur  disposition  est  analogue  à  celle  des  ressorts  des  dyna- 

FiR.    I. 


momètresde  traction.  Deux  pièces  de  laiton  coudées  mm,  fixées  sur 
ces  lames,  portent  deux  ressorts  trùs  miuces  n,  se  projetant  l'un 
sur  l'autre  sur  la  figure.  A  l'extrémité  de  ces  ressorts  sont  fixées 
deux  pointes  pp  qui  participent  ainsi  au  mouvement  des  parois 
des  capsules,  tout  en  étant  légèrement  appuyées  par  les  ressorts 
qui  les  portent  sur  la  surface  d'un  disque  de  verre  c,  qu'un  mou- 
vement d'horlogerie,  contenu  dans  la  boite  h,  fait  tourner.  Toul 
l'appareil  est  enfermé  dans  une  boîlc,  dont  nn  rend  la  fermeture 
étanche,  au  moyen  de  cuir,  que  l'on  enduit  d'un  mastic  de  cérusc, 
avant  de  serrer  fortement  le  couvercle,  au  moyen  de  boulons. 

L'étanchéilé  ainsi  obtenue  est  complète,  et  l'instrument  nu 
souffre  en  rien  de  son  séjour  au  fond   de  la  nier. 

La  surface  du  disque  du  verre  est  recouverte  d'un  enduit  dont 
la  composition  sera  indiquée  plus  loin.  Les  deux  pointes  s'écartent 
lorsque  la  pression  augmente,  et  tracent  deux  traits  dont  la  dis- 
tance varie  proportionnellement  à  la  pression  et,  par  suite,  à  lu 
hauteur  de  l'eau  qui  surmonte  l'appareil.  L'amplitude  du  mouve- 
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ment  des  pointes  est  très   petite   par  rapport  au   diamètre  du 
disque. 

Voici  les  raisons  qui  font  employer  deux  pointes,  alors  qu'il 
semble  qu^une  seule  dont  la  distance  au  centre  du  disque  varierait, 
avec  la  pression,  pourrait  suffire.  Le  centrage  du  disque  ne  peut 
être  rigoureusement  exact,  et  le  jeu  de  Taxe,  quelque  réduit  qu'on 
le  suppose,  permet  des  déplacements  qui  sont  de  l'ordre  de 
grandeur  des  longueurs  qu'il  s'agit  de  mesurer.  L'écarlement  des 
traits  n'est  en  effet,  dans  cet  appareil,  que  de  5"™  pour  lo"  d'eau, 
soit  5  microns  [)Our  i*^".  On  pourrait  placer  à  côté  de  la  pointe 
mobile  une  pointe  fixe  et  mesurer  la  distance  des  deux  traits; 
mais  cette  disposition  aurait  un  inconvénient. 

Si  l'on  peut  réduire  à  des  dimensions  extrêmement  petites  l'am- 
plitude du  mouvement  dans  le  sens  du  rayon,  il  est  impossible  de 
le  réduire  dans  les  mêmes  proportions  dans  le  sens  de  la  rotation, 
car  les  engrenages  ne  peuvent,  à  cause  de  l'imperfection  de  leur 
taille,  donner  un  mouvement  rigoureusement  proportionnel  au 
temps.  Les  inégalités  dans  le  mouvement  donnent  des  erreurs 
dans  la  lecture  de  l'heure  d'autant  plus  grandes  que  l'angle  cor- 
respondant à  un  temps  donné  est  plus  petit,  que  la  rotation  est 
plus  lente. 

Si  l'on  veut  que  l'appareil  puisse  fonctionner  pendant  une  se- 
maine au  moins,  ce  qui  est  pratiquement  indispensable,  il  faut, 
pour  que  la  mise  à  riieuro  et  la  lecture  de  l'heure  présentent  une 
exactitude  suffisante,  malgré  les  inégalités  de  mouvement  tenant 
à  l'impcrfeclion  des  engrenages,  et  malgré  le  jeu  de  Taxe  donnant 
naissance  à  une  excentricité,  que  le  disque  fasse  plusieurs  tours 
pendant  ce  temps. 

Dans  ec  cas,  la  pointe  fixe  tracerait,  ou  bien  toujours  le  même 
cercle  si  le  mouvement  de  l'axe  était  nul,  ou  bien  des  traits  très 
Noisins,  et  l'on  n'aurait  aucun  moyen  de  distinguer  lequel  de  ces 
traits  se  rapporte  à  un  instant  donné. 

Avec  deux  pointes  mobiles  en  sens  contraires  les  deux  courbes 
ont  une  sorte  de  svmétrie,  et,  bien  qu'elles  se  coupent  sous  des 
angles  très  petits,  on  peut  les  suivre  dans  leurs  croisements  sans 
trop  de  difliculté. 

Pour  que  l'eau  de  nier  ne  pénètre  pas  dans  les  capsules,  et  ne 
vienne  pas  les  oxyder,  elles  ne  communiquent  pas  directement 
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avec  la  mer,  mais  elles  sont  remplies  de  pétrole  bien  purifié  et  la 
pression  se  transmet  par  l'intermédiaire  d'une  membrane  assez 
souple  pour  ne  pas  la  modifier  sensiblement. 

L'inscription  directe  d'un  mouvement  d'aussi  faible  amplitude 
ne  peut  être  appliquée  qu'à  deux  conditions.  La  première,  c'est 
que  la  force  dont  on  dispose  soit  suffisante  pour  que  le  frottement 
nécessaire  pour  produire  les  traits  ne  modifie  pas  le  mouvement 
d'une  façon  appréciable.  Cette  première  condition  est  remplie, 
car,  pour  des  capsules  ayant  environ  8*^"  de  diamètre,  la  force  né- 
cessaire pour  produire  un  mouvement  équivalent  à  une  pression 
de  1*^"  d'eau  est  d'environ  20^^,  Le  frottement  de  départ  de  l'une 
des  pointes  sur  le  disque  de  verre  n'est  que  d'environ  i^'. 

La  seconde  condition,  c'est  que  les  traits  soient  suffisamment 
fins  pour  se  prêter  à  des  pointés  très  précis.  On  a  employé  d'abord 
des  disques  de  verre  argentés  par  le  procédé  Foucault-Martin. 

On  obtient  ainsi  à  peu  de  frais  des  surfaces  métalliques  parfai- 
tement planes  et  parfaitement  polies,  sur  lesquelles  un  frottement 
très  faible  suffit  pour  produire  des  traits  très  nets  et  très  fins, 
l'argenture  étant  suffisamment  épaisse  pour  que  les  pointes  ne  pé- 
nètrent pas  jusqu'au  verre,  mais  rayent  seulement  la  surface  du 
métal.  Malheureusement  les  traits  sont  assez  difficiles  à  éclairer, 
au  moins  à  bord  et  dans  les  conditions  d'installation  précaire  où 
Ton  se  trouve,  en  général,  pendant  les  campagnes  hydrographique». 
De  plus,  la  surface  noircit  rapidement  sous  l'influence  d'émana- 
tions sulfureuses,  et  les  traits  deviennent  difficiles  à  voir. 

Des  traits  visibles  par  transparence  sont  bien  préférables  ;  mais  il 
faut  faire  usage  d'un  enduit  assez  tendre  pour  qu'un  frottement 
léger  des  pointes  Tentame,  et  assez  dur  pour  que  le  moindre  con- 
tact accidentel  n'enlève  pas  toute  trace  des  traits,  comme  cela  aurait 
lieu  pour  le  noir  de  fumée,  par  exemple.  La  plupart  des  nom- 
breuses substances  qui  ont  été  essayées,  ou  bien  forment  des  éclats 
sur  le  bord  des  traits  qui  ne  sont  pas  suffisamment  purs,  ou  bien 
encrassent  les  pointes  qui  font  alors  des  traits  allant  en  s'élargis- 
sant  d'une  façon  inacceptable.  Seules,  quelques  couleurs  d'aniline 
nous  ont  donné  des  résultats  satisfaisants.  Plusieurs  violets,  en 
particulier,  sont,  au  point  de  vue  de  la  finesse  des  traits,  utili- 
sables. Mais  les  violets  qui  réussissent,  sans  être  hygrométriques, 
sont  très  solubles  dans  l'eau,  et  la  moindre  condensation  d'humi- 
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dite  sur  le  verre,  celle  qui  provient,  par  exemple,  de  Tapproche 
des  doigts  moites^  produit  des  taches  et  peut  effacer  les  traits. 

L^azotate  de  rosaniline,  qui  est  très  peu  soiuble  dans  Teau  et 
n'offre  pas  ces  inconvénients,  se  prête  à  des  tracés  dont  la  finesse 
n'est  limitée  que  par  celle  que  Ton  peut  obtenir  pour  les  pointes. 
On  en  fait  une  dissolution  saturée  dans  de  l'alcool  à  9J",  soit  2^*^,3 
d'azotate  pour  100"  d'alcool,  et  l'on  ajoute  10"  d'élher.  Celte  so- 
lution est  versée  sur  le  disque  légèrement  chauffé  tenu  d^abord 
horizontalement.  Lorsque  la  surface  est  couverte,  on  le  renverse 
verticalement  et  on  le  présente  devant  un  feu  ardent,  en  essuyant 
rapidement  et  constamment  le  liquide  qui  s'amasse  à  la  partie  \d- 
férieure  sur  la  tranche. 

La  couche  ainsi  obtenue  sèche  en  quelques  secondes  et  est  uni- 
forme. On  peut  en  faire  varier  Tépaisseur  en  augmentant  ou  en 
diminuant  la  proportion  dVther. 

Si  nous  avons  insisté  autant  sur  ce  point,  c'est  que  des  surfaces 
ainsi  préparées  pourront  trouver  d'autres  applications  pour  l'en- 
registrement direct  de  mouvements  très  petits  et  être  utilisées 
pour  l'étude  d'un  très  grand  nombre  de  phénomènes. 

Voici  quel  est  le  maniement  de  l'appareil.  On  remonte  le  mou- 
\ement  d'horlogerie,  on  place  le  disque  sur  Taxe  et  on  met  à 
l'heure,  au  moven  de  l'index  qu'il  porte,  sur  un  cadran  contre 
lequel  il  vient  s'appliquer:  on  déclenche  les  pointes  qui  >iennenl 
frotter  sur  le  dis<pie.  On  mot  l'appareil  dans  sa  boîte  et  on  serre 
les  boulons  :  la  rondelle  de  cuir  (|ui  doit  assurer  l'élanchéité  a  été 
préalablement  enduite  avec  soin  d'un  mastic  de  céruse.  On  im- 
merge l'appareil  et  on  amarre,  sur  la  li^jne  qui  sert  à  le  descendre 
au  fond,  une  bouée  destinée  à  maintenir  l'extrémité  de  cette  ligne  à 
la  surface  et  à  la  retrouver. 

Pour  faire  les  lectures,  on  place  le  disque  sur  le  micromètre 
qui  porte  un  second  cadran  dont  les  heures  correspondent  à  celles 
du  cadran  de  l'appareil.  Ou  |>eul  alors  mesurer  au  mo\en  delà  vis 
(|ui  fait  mouvoir  le  microscope  suivant  un  rayon,  en  pointant  suc- 
cessivement deux  traits  correspondants,  la  pression  à  un  instant 
donné. 

>kOus  avons  dit  que  l'instrument  pouvait  servira  la  détermina- 
tion des  marées  au  lar^e,  à  grande  distance  des  cotes,  ce  qui  exige 
qu'il  puisse  être  immergé  à  de  grandes  profondeurs.  Or  l'appareii 
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tel  qu^Il  est  construit  ne  peut  supporter  des  pressions  allant  au 
delà  d'une  atmosphère  ;  la  limite  d'élasticité  des  capsules  serait 
dépassée,  et  Tinstrument  serait  mis  hors  de  service. 

D'autre  part,  il  y  aurait  dos  inconvénients  à  augmenter  l'épais- 
seur de  ces  capsules,  car,  à  moins  d'augmenter  également  leurs 
dimensions,  ce  serait  aux  dépens  de  la  sensibilité.  Il  est  essentiel, 
cependant,  de  la  conserver  aussi  grande  que  possible,  puisqu'il 
s'agit  de  mesurer  de  très  petites  variations  d'une  hauteur  d'eau 
considérable.  La  boîte  renfermant  l'appareil  devrait  avoir  une 
4*paisseur  énorme  pour  résister  aux  pressions.  Mais  on  peut  tour- 
ner ces  difficultés  par  un  artifice  spécial  et  conserver  à  l'appareil 
toute  sa  sensibilité  à  des  profondeurs  théoriquement  illimitées. 

Remarquons,  en  effet,  que  l'appareil  indique  les  différences  de 
pression  entre  l'intérieur  des  capsules  manométriques  et  l'inté- 
rieur de  la  boîte  qui  les  renferme.  Plaçons  l'instrument  sous  une 
cloche  pleine  d'air  (/«g.  2)  faisons  communiquer  l'intérieur  des 
capsules  an  et  l'intérieur  de  la  boîte  b  avec  la  partie  supérieure 
de  la  cloche,  au  moyen  de  deux  tubulures  de  longueur  suffisante 
et  immergeons  le  tout.  Les  pressions  à  l'intérieur  de  la  boîte  et  à 
l'intérieur  des  capsules  augmenteront  de  la  même  quantité  et  l'in- 
strument restera  au  zéro  quelle  que  soit  la  profondeur  atteinte. 
Remarquons  en  passant  que  la  pression,  à  l'intérieur  de  la  boîte, 
restera,  à  la  hauteur  d'eau  près  qui  montera  dans  la  cloche,  égale 
à  la  pression  extérieure  et  que  nous  n'aurons  pas  besoin  de  donner 
à  ses  parois  non  plus  qu'à  celles  de  la  cloche  une  résistance  consi- 
<lérable. 

Si,  à  une  profondeur  quelconque,  on  ferme  la  communication 
îivec  l'intérieur  de  la  boîte,  la  pression  va  y  rester  constante,  tandis 
qu'elle  continuera  à  augmenter  dans  l'intérieur  des  capsules,  et 
l'instrument  va  commencera  fonctionner  comme  si  toute  la  couche 
d'eau  supérieure  n'existait  pas.  Lorsqu'il  reposera  au  fond,  il  in- 
<liquera  les  variations  de  la  hauteur  de  l'eau  comme  s'il  était 
immergé  à  une  profondeur  égale  à  la  hauteur  dont  il  est  descendu 
depuis  qu'on  a  fermé  la  communication. 

Il  est  important  de  produire  la  fermeture  à  une  distance  du  fond 
qui  n'excède  pas  la  hauteur  maxima  d'eau  que  peut  supporter 
l'appareil.  Cette  condition  est  facilement  remplie  au  moyen  d'une 
fermeture  automatique.  Il  suffit  d'installer  sur  la  tubulure  un  ro- 
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binet  se  fermant  de  liii-méme  au  moyen  d^un  ressort  et  mainteno 
ouvert  par  Taclion  d^un  poids  contrebalançant  celle  du  ressort. 
Ce  poids  est  suspendu  à  une  chaîne  dont  la  longueur  est  convena- 
blement réglée;   lorsqu^il   touche  le  fond,  la  communication  se 

Fig.  1. 


ferme  et  Tapparcil  commence  a  fonctionner.  Lorsqu'on  relève 
rapparcil,  lu  communication  est  rouverte  dès  que  le  poids  quitle 
le  fond,  et  Tair  comprimé  dans  la  boîte  peut  s'échapper. 

Pour  éviter  loulo  chance  d'introduction  de  Teau  dans  Finie- 
rieur  de  la  hoîlc,  le  fond  de  la  cloche  est  occupé  par  un  ballon  de 
caoutchouc  que  Ton  remplit  d'air;  le  tube  qui  le  met  en  communi- 
cation avec  rintérieur  de  la  boîte  sort  à  Textéricur  de  la  cloche 
sur  une  partie  de  sa  longueur,  et  une  pince  à  ressort  vient,  lors- 
que l'action  du  poids  cesse,  le  presser  fortement,  ce  qui  ferme  la 
communication. 

Les  lectures  doivent  être  corrigées  de  Tinfluence  des  change- 
ments de  température  qui  font  varier  la  pression  de  Tair  dans  la 
boîte  et  modifient  l'élasticité  des  ressorts.  Des  observations  iher- 


MARÉGRAPHE  PLONGEUR.  4i3 

mométriques  faites  dans  le  voisinage  de  l'appareil  suffisent,  en  gé- 
néral, pour  effectuer  ces  corrections.  Dans  le  cas  où  une  très 
grande  précision  serait  nécessaire,  il  serait  facile  d'enregistrer  sur 
le  disque  les  variations  de  température  à  côté  des  marées.  Les  va- 
riations de  la  pression  barométrique  doivent  être  déduites  des 
indications  de  l'appareil.  Enfin  il  y  a  lieu  de  repérer  ces  indica- 
tions par  rapport  à  un  niveau  fixe;  on  peut  employer  pour  cela, 
suivant  les  circonstances,  divers  procédés. 

L'appareil  indique  les  variations  de  la  pression  dans  un  liquide 
en  mouvement;  il  y  a  lieu  d'examiner  à  quelles  conditions  ces 
pressions  sont  bien  celles  qui  sont  dues  à  la  hauteur  de  l'eau, 
comme  à  l'état  statique.  H  y  a  d'abord  à  considérer  l'action  des 
mouvements  horizontaux  dus  à  la  marée  ;  les  courants  qui  en 
résultent  atteignent  assez  rarement  des  vitesses  de  2™  à  3"*  par 
seconde.  Ce  mouvement  a  une  action  perturbatrice  dépendant  de 
la  forme  de  l'orifice  par  lequel  se  transmettent  les  pressions  et  de 
son  orientation  par  rapport  au  courant.  C'est  l'effet  utilisé  dans 
le  tube  de  Pitot  et  dans  les  instruments  qui  en  dérivent.  Pour  un 
courant  de  3"  et  un  orifice  dirigé  dans  le  sens  opposé  au  courant, 
la  pression  subit  une  augmentation  de  4o*^"  environ. 

Il  résulte  des  expériences  de  M.  Ritter,  ingénieur  des  ponts  et 
chaussées,  que  l'on  peut  éviter  cet  effet  d'une  façon  complète  au 
moyen  de  dispositions  diverses  ayant  pour  objet  de  diriger  les  filets 
d'eau  parallèlement  à  la  paroi  dans  laquelle  est  percé  l'oriGce.  On 
obtient  ainsi  des  ajutages  dits  statiques,  au  moyen  desquels  le  mou- 
vement de  l'eau  ne  produit  ni  augmentation  ni  diminution  dépres- 
sion. Il  suffit,  si  on  opère  dans  des  parages  où  les  courants  sont 
violents,  de  munir  l'appareil  d'un  ajutage  de  cette  sorte  ;  par 
exemple  d'un  tube  vertical  portant  perpendiculairement  à  son 
extrémité  deux  disques  minces,  distants  de  quelques  millimètres, 
l'orifice  étant  percé  au  centre  de  l'un  des  disques. 

Indépendamment  de  cet  effet,  résultant  de  la  présence  d'un 
obstacle,  on  peut  se  demander  si  une  masse  d'eau  douée  d'un 
mouvement  horizontal  exerce  une  pression  proportionnelle  à  son 
épaisseur.  Or  l'un  des  principes  sur  lesquels  s'appuie  l'Hydrody- 
namique s'énonce  ainsi  :  lorsque,  dans  un  liquide  parfait,  chaque 
molécule  possède  un  mouvement  rectiligne  et  uniforme,  la  pres- 
sion varie  d'un  point  à  un  autre  suivant  la  loi  hydrostatique. 
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Mais  il  y  a  encore  des  mouvements  verticaux  à  considérer.  Les 
uns,  dus  aux  ondes  de  la  marée,  sont  très  lents  ;  les  autres, 
dus  aux  lames,  sont  également  périodiques,  maïs  beaucoup  plas 
nipides. 

Il  est  facile  de  voir  que  les  variations  de  la  pression  statique 
accompagnant  des  mouvements  verticaux  aussi  lents  que  ceux 
qui  sont  dus  à  la  marée  sont  très  faibles.  Quant  au  mouvement 
des  lames,  la  question  est  plus  complexe.  On  doit  réduire  suffi- 
samment la  section  du  tube  par  lequel  les  pressions  se  trans- 
mettent pour  que  les  variations  rapides  soient  atténuées  et  qu'on 
n'enregistre  que  la  moyenne.  On  démontre,  dans  la  théorie  de  la 
houle  se  propageant  dans  une  eau  très  profonde,  d'une  part,  que 
l'amplitude  des  mouvements  d'une  molécule  d'eau  diminue  très 
rapidement  et  devient  insensible  à  une  profondeur  relativement 
faible;  d'autre  part,  qu'à  cette  profondeur,  la  pression  est  bien  la 
pression  statique  qui  existerait  si  la  surface  était  en  repos. 

La  théorie  des  lames  se  propageant  dans  des  petits  fonds  n*e>l 
pas  assez  avancée  pour  qu'on  puisse  se  rendre  exactement  compte 
de  ce  qui  se  passe  dans  ce  cas  ;  mais  il  faut  remarquer  :  d'aboni 
qu'aucun  marégraphe,  môme  ceux  qui  enregistrent  directement 
les  variations  de  hauteur  de  l'eau  dans  un  tube  communiquant 
avec  la  mer,  n'est  exempt  de  cette  cause  d'erreur;  en  second  lieu, 
<iue  le  nouvel  ap[)areil  est  particulièrement  apte,  vu  la  faible 
masse  de  ses  organes,  à  servir,  avec  des  modifications  appropriées, 
à  élucider  certains  problèmes  d'Hydrodynamique  se  rapportant 
aux  vagues.  Le  modèle  qui  a  été  construit  a  été  fait  pour  l'enre- 
f^istremenl  des  marées  normales,  mais  il  serait  facile  d'augmenter 
sa  sensibilité  pour  d'autres  observations. 


THÉORIE  DE  LA  MACHINE  DE  WIMSHURST; 
Par  m.  g.  PELUSSIER. 

La  machine  de  Wimshurst  a  été  inventée  vers  i883  et  s'est  ra- 
pidement répandue,  grâce  à  des  qualités  précieuses  :  auto-excitation 
rapide,  fonctionnement  sûr  par  tous  les  temps,  absence  totale  de 
renversement. 
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Sa  théorie  est  cependant  très  peu  connue;  M.  GaricI,  dans  son 
Traité  d^ électricité,  déclare  même  qu'il  n'est  pas  actuellement 
possible  de  la  donner  d'une  façon  satisfaisante. 

On  peut  constater,  par  expérience,  qu'une  machine  de  Wims- 
hurst  fonctionne  parfaitement  lorsque  les  peignes  sont  retirés, 
ainsi  que  l'excitateur;  on  doit  donc  négliger  complètement  l'action 
des  peignes  dans  la  théorie  des  effets  électriques.  Si  l'on  cherche 
la  distribution  sur  les  plateaux  de  la  machine  en  marche,  on  voit 
qu'elle  est  celle  représentée  par  les  signes  sur  le  diagramme. 

M.  Wimshurst  a  construit,  pour  le  démontrer,  des  appareils 
spéciaux. 

L'un  d'eux,  rEtinceleur(/Ae  Sparkling)^  qui  n'est  autre  qu'une 
machine  ordinaire  simplifiée,  se  compose  de  deux  plateaux  de 
verre  qui  portent  un  grand  nombre  de  secteurs  d'étain  très  rap- 
prochés; ils  sont  mis  en  mouvement  par  les  doigts,  comme  des 
totons,  sur  un  axe  commun  tenu  à  la  main  ;  chaque  plateau  est 
muni  d'un  conducteur  diamétral.  Sitôt  que  les  disques  tournent, 
les  secteurs  s'entourent  d'auréoles,  des  étincelles  éclatent  d'un 
point  à  un  autre  et,  vu  dans  l'obscurité,  l'ensemble  présente  un 
très  bel  effet. 

L'autre  appareil  ne  diffère  du  type  ordinaire  que  parles  plateaux 
qui  sont  d'une  matière  flexible  ;  lorsque  la  machine  est  en  activité, 
on  voit  les  plateaux  s'attirer  dans  les  quadrants  I  et  III,  et  se  re- 
pousser, au  contraire,  dans  les  quadrants  II  <it  IV. 

Dans  l'essai  suivant,  nous  avons  cherché  d'abord  à  expliquer 
comment  la  distribution  indiquée  sur  le  diagramme  peut  s'établir 
et,  ensuite,  comment  les  charges  augmentent  rapidement  d'inten- 
sité. 

Dans  la  /ig,  i,  le  plateau  antérieur  est  représenté  par  le  cercle 
intérieur;  B,,  B„  ...  sont  ses  porteurs  que  nous  supposerons  au 
nombre  de  8;  ^^i  son  conducteur  diamétral.  De  même  le  cercle 
extérieur  représente  le  plateau  postérieur;  Aj,  A2,  ...,  ses 
porteurs  et  aai  son  conducteur  diamétral. 

Le  premier  tourne  de  gauche  à  droite,  et  le  second  en  sens 
opposé,  ayec  une  vitesse  égale. 

Coniidérons  un  des  porteurs  I|  du  disque  postérieur,  au  moment 
^kA  a  M  «.^ — pg  ^jj  £gçg  jjj  conducteur  diamétral  p^i  de  l'autre 

Imetlrons  qu^un  porteur  B|  du  disque  d'avant  se 
nt  en  contact  avec  la  brosse  p. 
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Supposons,  sans  en  rechercher  l'origine,  que  le  secteur  A|  ait 
une  faible  charge  positive;  il  induira  sur  B|  une  charge  négative, 
puis  s'avancera  vers  la  brosse  a|.  Au  moment  où  il  atteindra  celle 
position,  c'est-à-dire  après  une  rotation  de  90**,  par  suite  du  mou- 
vement en  sens  inverses  des  plateaux,  B|  sera  venu  en  face  de  la 
brosse  a  qui  sera  en  contact  avec  le  secteur  A5;  le  secteur  B5  sera 

en  face  de  A|  en  a. 

Fig.  I. 


La  charge  de  B|  induira  sur  A3  une  charge  positive  ;  la  charge 
positive  de  A|  s'écoulera  dans  le  sol  puisque  aa,  n'est  pas  isolé. 

Après  une  nouvelle  rotation  de  90",  A5,  chargé  posîtivemeDl 
sera  venu  prendre  la  place  de  A,  sur  le  diagramme,  B|  sera  en  B; 
et  Bj  en  Hi.  La  série  d'actions  que  nous  venons  d'expliquer  se  re- 
produirait donc  cxactemeut  et,  comme  les  charges  induites  sont 
moindres  (|ue  les  charges  initiales,  la  machine  ne  tarderait  pas  à 
s'éteindre  ('  ). 

Mais  Al  n'agit  pas  seulement  sur  les  porteurs  du  second  plateau^ 
il  agit  également  sur  ses  voisins  Ao,  A.,  :  lorsqu'ils  viendront  au 


(0  C'est,  en  effet,  ce  qui  se  produit  lorsqu'on  met  des  peignes  en  A,B,  et  en 
A,B^  et  qu'on  les  réunit  à  la  terre.  Si  l'on  étudie  la  théorie  de  la  machine  dans 
ces  conditions,  on  voit  que  la  seconde  série  de  phénomènes  que  nous  allons  dé- 
crire ne  se  produit  plus;  les  charges  diminuent  alors  en  progi*ession  géomé- 
trique, lorsque  les  opératioos  croiseent  en  progression  arithmétiques.  C'est  ce 
qui  •  fait  croire  *  »  xéacUons  électriqaes. 
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contact  de  la  brosse  ai,  rélectricité  positive  sMcoulera  dans  le  sol, 
et  ils  quitteront  le  conducteur  diamétral,  allant  vers  la  brosse  ^1, 
avec  une  charge  négative.  Celle-ci  agira  par  influence  sur  les  por- 
teurs du  second  plateau  qui  abandonneront  la  brosse  ^1  dans  le  sens 
du  mouvement  des  aiguilles  d^une  montre  avec  une  charge  positive. 

Ainsi  donc,  il  suffit  que  le  porteur  Ai  ait,  au  départ,  une  faible 
charge  positive  pour  déterminer  la  distribution  électrique  repré- 
sentée sur  la  figure  par  les  signes  :  tous  les  secteurs  du  plateau 
postérieur  situés  sur  la  gauche  entre  les  brosses  a  et  ai  sont  élec- 
Irisés  positivement  ;  tous  les  secteurs  opposés  du  même  plateau  sont 
électrisés  négativement;  sur  le  plateau  antérieur,  tous  les  secteurs 
situés  en  haut  entre  ^  et  ^1  sont  électrisés  négativement;  tous  les 
secteurs  opposés,  situés  en  bas.  Sur  la  figure,  sont  électrisés  posi- 
tivement. 

Dans  le  quadrant  siîpérieur  I,  les  charges  sont  donc  de  signes 
contraires,  elles  s'attirent.  Il  en  est  de  même  dans  le  quadrant  in- 
férieur III.  Au  contraire,  dans  les  quadrants  II  et  IV,  les  charges 
sont  de  mêmes  signes,  sur  les  secteurs  en  regard  5  elles  se  repousse- 
ront donc  et,  si  Ton  dispose  des  peignes  en  ces  points,  ils  recueille- 
ront, l'un,  à  droite,  de  l'électricité  négative,  l'autre,  à  gauche,  de 
l'électricité  positive. 

Il  nous  reste  a  étudier  comment  les  charges  peuvent  aller  en 
augmentant. 

Pour  cela,  prenons  une  position  quelconque  de  la  machine  et 
considérons  les  actions  électriques  qui  s'exercent  sur  un  secteur 
en  contact  avec  un  balai,  B|,  par  exemple. 

Ce  porteur  est  soumis  :  i**  à  TinHuence  des  secteurs  négatifs  Bg, 
B7,  Be;  2**  à  celle  des  secteurs  positifs  B2,  i^a,  B4  ;  3"  à  celle  des 
secteurs  positifs  Ag,  A|,  A2  du  disque  postérieur. 

Les  actions  des  deux  premières  séries  s'annulent  par  suite  de 
leur  symétrie;  il  n'y  a  donc  pas  lieu  d'en  tenir  compte,  et  il  ne 
reste  plus  que  l'action  des  trois  secteurs  Ag,  A|,  A2,  qui  tendent 
chacun  à  lui  donner  une  charge  à  peu  près  égale  à  la  leur  en 
quantité,  mais  de  signe  contraire.  La  somme  de  ces  actions  don- 
nera donc  à  B|  une  charge  environ  trois  fois  plus  forte  que  sa 
charge  précédente. 

L'effet  est  analogue  pour  les  autres  secteurs  A3,  B;},  B7  et  se 
renouvelle  pour  chacun  des  porteurs  successivement. 
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Les  charges  Iront  donc  en  augmentant,  par  suite  des  réactions 
réciproques,  jusqu'à  ce  que  Tétat  normal  fixé  par  les  fuites  soil 
atteint. 

Le  jeu  de  la  machine  étant  indépendant  de  la  présence  des 
peignes,  la  machine  continuera  à  marcher  lorsque  les  branches  de 
l'excitateur  seront  éloignées  au  delà  de  la  distance  explosive: 
c'est  ce  qui  explique  cette  précieuse  propriété  qu'a  la  machine  de 
Wimshurst  de  ne  jamais  s'éteindre  ni  s'intervertir  comme  le  font 
si  fréquemment  les  machines  de  Holtz  et  de  Voss. 

Il  convient  d'ajouter,  aux  actions  que  nous  venons  d^analjser. 
les  eflfets  produits  sur  le  verre  et  qui  sont  loin  d'être  négligeables: 
la  machine  de  Wimshurst  pourrait,  en  efiel,  être  construite  avec 
des  plateaux  de  verre  unis  et  des  peignes  au  lieu  de  brosses  au\ 
extrémités  des  conducteurs  diamétraux.  L'amorçage  au  dépari 
devrait  être  fait  à  l'aide  d'une  source  étrangt  ife,  placée,  par  exemple, 
en  face  de  A|,  à  l'extérieur  (*). 

Sous  cette  forme,  la  machine  de  Wimshurst  rappelle  complète- 
ment la  machine  de  Holtz  du  second  genre;  le  savant  allemand 
avait,  en  effet,  dès  1869,  construit  un  modèle  de  cet  appareil  avec 
deux  conducteurs  diamétraux  disposés  en  croix,  un  devant  chaque 
plateau  (^);  il  ajoutait  même  (')  que  cette  machine  pouvait  être 
rendue  auto-excitatrice,  en  armant  les  plateaux  de  secteurs  mé- 
talliques, et  en  remplaçant  les  peignes  des  conducteurs  diamétraux 
par  des  brosses. 

11  parait  que  AI.  Wimshurst  n'avait  pas  connaissance  àv  ces 
travaux  de  AI.  Holtz  lorsqu'il  inventa  sa  machine. 

Le  rôle  des  secteurs  métalliques  semble  être  surtout,  en  effet, 
de  faciliter  Tamorçage  automatique  et  de  diminuer  Tinfluence  de 
rhuniidilé  atmosphérique. 

Plus  grand  est  le  nombre  des  secteurs  et  plus  rapide  est  ramtn- 
eage;  avec  huit  secteurs,  par  exemple,  sur  chaque  plateau  (ou  un 
moins  grand  nombre),    la  machine  demande,  pour  être  mise  en 


(')  Daii'i  la  machine  ordinaire,  lorsque  les  balais  ne  touchent  pas  les  secteur-, 
on  peut  la  faire  fonctionner  en  amorçant  à  Taide  d'un  corps  électrisé. 

(  '  )  Pogg  Ann.,  t.  CWWl.  p.  171  :  1869.  Cppenbarn's  Centralblatt  f.  Elektr.. 
p.  G83;  i8ï>;i. 

(  •  )  Giitting.  Akail.y  mars  iS^Jk  i'ppenbarns Zeitschr,  f.  angew,  Elektr.,  i.lU. 
p.  i()3:  iSSi. 
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marche,  une  charge  étrangère;  avec  seize  ou  dix-huit  porteurs, 
l'amorçage  se  fait  rapidement,  sous  presque  toutes  les  conditions 
atmosphériques;  avec  quarante  secteurs,  l'auto-excitation  de  la 
machine  est  tellement  énergique,  qu'on  ne  peut  l'éviter  que  très 
difficilement  et  sous  les  conditions  atmosphériques  les  plus  défa- 
vorables. 

Au  bout  d'un  demi-tour  de  la  manivelle  d'entraînement,  les 
machines  de  Wimshurst  sont  complètement  amorcées. 

Un  point  reste  obscur  dans  la  théorie  des  machines  à  influence  : 
c'est  l'origine  de  la  charge  spontanée. 

On  Ta  attribuée  : 

i"  A  une  charge  résiduelle  des  plateaux; 

2"  A  l'électrisation  de  ces  derniers  par  le  frottement  de  l'air; 

3"  A  Téleclrisation  des  porteurs  métalliques  par  l'électricité 
naturelle  des  différentes  couches  d'air  qui  sont  à  des  potentiels 
inégaux  ; 

4*"  A  l'électricité  de  contact. 

Sans  nier  que  ces  différentes  causes  interviennent,  la  dernière 
nous  paraît  la  plus  probable;  l'amorçage  spontané  ne  se  produit, 
en  effet,  que  dans  les  machines  mimies  de  porteurs  métalliques 
et  de  brosses  de  contact  :  duplicateurs  de  Bennet,  machines  de 
Tœplcr,  de  Voss,  de  Thomson,  de  Wimshurst. 

Il  serait  intéressant  d'avoir  des  expériences  précises  à  ce  sujet. 
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T.  XLVIII;  i"  semestre  1890  (suite). 

J.-V.  JONES.  —  Détermination  de  la  résistance  spécifique  du  mercure 

en  valeur  absolue,  p.  434* 

La  méthode  employée  est  celle  de  Lorenz  à  laquelle  l'auteur  a 
fait  subir  les  modifications  suivantes  : 

1*^  Il  a  éliminé,  par  un  système  de  mesures  différentielles,  les 
erreurs  provenant  de  la  mesure  de  la  résistance  d'une  colonne  de 
mercure. 
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a"  Il  a  employé  un  conducteur  étalon  fait  d'une  seule  couche  de 
(ils  et  a  déterminé  le  coefficient  d^induction  mutuelle  du  fil  et  de 
la  circonférence  du  disque  en  intégrant  directement  Texpres 


r  rdsds' 


pour  un  cercle  et  une  hélice  dont  Taxe  passe  par  le  centre  da 
cercle. 

3"  Il  a  employé  une  brosse  d'une  forme  spéciale  destinée  à 
assurer  de  bons  contacts  électriques  à  la  périphérie  du  disque  eo 
rotation. 

La  moyenne  de  cinq  séries  complètes  d'expériences  a  donne 
comme  valeur  de  la  résistance  spécifique  du  mercure  à  o"  le 
nombre  9^,067  ±  10.  Ce  résultat  peut  s'exprimer  en  disant  que 
l'ohm  est  égal  à  la  résistance  d'une  colonne  de  mercure  de 
imnif|  jg  section  et  de  lofi^^^jSo-  de  longueur  avec  une  erreur 
probable  de  dzOjOi'.i. 

LIVEING  et  DKWAH.  —  Propriélés  spcctroscupiques  de  la  poussière,  p.  ^S;. 

Les  auteurs  se  sont  servis  d'une  sorte  de  tube  de  Pliicker  terminé 
ù  l'une  de  ses  extrémités  par  une  boule  creuse.  Deux  électrodes 
sont  scellées  dans  cette  boule  d'où  part  un  tube  de  verre  muni 
d'un  robinet  et  communiquant  avec  un  récipient  plein  de  gaz. 
L'autre  e\l rémité  du  tube  communique  avec  une  pompe  à  air.  La 
poussière  employée  était  celle  que  produisaient  les  diverses  élec- 
trodes scellées  dans  la  boule.  A  la  suite  d'une  décharge  produite 
entre  ces  électrodes,  la  poussière  est  entraînée  dans  le  tube  par  un 
courant  plus  ou  moins  rapide  d'air  ou  de  tout  autre  gaz. 

On  employa  successivement  de  l'air,  de  l'hydrogène,  de  l'acide 
carbonique,  de  roxyj;vne,  sous  des  pressions  variables;  mais  le 
résultai  fut  toujours  le  même  :  aucune  raie,  produite  en  faisant 
passer  rélincellc  dans  le  tube  de  Plùcker,  ne  pouvait  être  attribuée 
aux  poussières  produites  dans  la  boule  supplémentaire. 

Il  semble  donc  que  la  poussière,  si  fine  qu'elle  soit,  en  suspen- 
sion dans  un  gaz,  ne  se  comporte  pas  comme  un  gaz  et  ne  présente 
pas  un  spectre  caractéristique  sous  Tinfluence  d'une  décharge 
électrique,  mais  qu'elle  soit  chassée  avec  une  très  grande  rapidité 
hors  de  la  direction  de  la  décharge. 
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J.  JOLV.  —  Sur  les  chaleurs  spécifiques  des  gaz  à  volume  constant 
(!'•  Partie:  Air,  acide  carbonique  et  hydrogène),  p.  41o- 

L'auteur  s'est  servi  du  calorimètre  à  vapeur  qu'il  a  inventé.  Il 
employé  une  méthode  différentielle  dans  laquelle  on  compare, 
au  point  de  vue  thermique,  un  récipient  vide  cl  un  récipient  qui 
contient  un  gaza  haute  pression.  Les  deux  récipients  ayant  approxi- 
mativement la  même  capacité  calorifique,  le  résultat  doit  être  théo- 
riquement le  même  que  si  le  gaz  n'était  pas  contenu  dans  un  réci- 
pient. 

Les  expériences  ont  été  faites  sous  des  pressions  allant  de  7  à 
2  5  atmosphères. 

M.  Joly  a  constaté  que  les  chaleurs  spécifiques  de  l'air,  de  Tacide 
carbonique  et  de  l'hydrogène  varient  avec  la  densité.  La  chaleur 
spécifique  de  l'air  augmente  avec  la  densité.  Elle  a  une  valeur 
moyenne  dç  0,1721  à  la  densité  absolue  de  0,0200,  qui  corres- 
pond à  la  pression  de  19*'™, 5i.  A  la  pression  de  une  atmosphère 
la  chaleur  spécifique  est  égale  à  0,1715. 

Pour  Tacide  carbonique,  la  chaleur  spécifique  croît  plus  rapide- 
ment avec  la  densité,  comme  le  montre  la  formule 

Cç  =  0,2064  p  H-o,  16577. 

Pour  l'hydrogène,  la  chaleur  spécifique  diminue  avec  Taccroisse- 
ment  de  la  densité. 

J.  HOPKINSON.  —  Magnétisme  et  récalcscence,  p.  4I2. 

L'auteur  a  montré  antérieurement  (*)  que  la  récalcscence  et  la 
perte  de  la  faculté  d'aimantation  se  produisent,  pour  le  fer  cl 
Tacier,  environ  à  la  même  température. 

11  établit  maintenant,  par  une  longue  série  d'expériences,  que 
la  libération  et  l'absorption  de  chaleur,  auxquelles  on  a  donné  le 
nom  de  récalcscence,  et  les  changements  d'état  magnétique  ont 
lieu  à  la  même  température.  Pour  l'acier  à  o,3  pour  100  de  carbone 
les  deux  températures  de  libération  de  chaleur  coïncident  avec  des 
changements  dans  l'état  magnétique. 

(')  Philos.  Trans.j  p.  4'|3;  1889. 
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II.  VELEV.  —  Conditions  des  échanges  chimiques  entre  l'acide  azoliqur 

cl  certains  métaux,  p.  4^* 

i"  Le  culviv,  le  bismuth  et  le  mercure  ne  se  dissolvent  p> 
dans  racide  azol]'(|ue  à  la  concentration  de  3o  pour  loo  cnviniD 
et  chaullés  a  3o'*  C,  pourvu  qu'ils  ne  contiennent  pas  d*aciJ«- 
azoteux. 

'i**  Si  ces  métaux  se  dissolvent,  la  quantité  de  métal  dissous 
varie  proportionnellement  à  la  quantité  d'acide  azoteux,  pounii 
que  l'acide  azotique  soit  en  <j;;rand  excès. 

3'*  Lorsque  ces  métaux  se  dissolvent,  il  est  probable  qu'il  se 
forme  d*al)ord  un  azotite  métallique  en  même  temps  que  Ju 
bioxyde  d'azote;  l'acide  azoteux  est  mis  en  liberté  par  Taciile 
azotique  en  excès  et  se  décompose  au  fur  et  à  mesure. 

{**  L'acide  azoteux  est  toujours  le  premier  produit  de  réduction. 

BCRCH  et  VELEV.  —  Variation  de  la  force  électromotrice  des  piles  foriuc»-^ 
de  certains  métaux,  de  platine  et  d'acide  azotique,  p.  4^- 

Les  auteurs  arrivent  aux  conclusions  suivantes  : 

Lorsqu'on  place,  dans  de  l'acide  azotique  purifié  à  dilTérenls 
degrés  de  concentration,  du  cuivre,  de  l'argent,  du  bismuth  et  du 
mercure  et  qu'on  forme  un  couple  avec  du  platine,  la  force  élec- 
tromotrice de  la  pile  aujjmente  rapidement  jusqu'à  ce  qu'elle  ail 
atteint  une  \aleur  constante  et,  dans  la  plupart  des  cas,  maximum. 

:>*'  La  force  électromotrice  est  atteinte  immédiatement  si  l'on  y 
ajouté  de  l'acide  azoteux  à  l'acide  azotique. 

.V'  Plus  la  température  est  élevée,  plus  l'acide  est  impur  v\ 
concentré,  plus  est  rapide  la  dissolution  du  métal  et  par  conséquent 
la  production  d'acide  azoteux,  ce  qui  détermine  une  aug^nientalioii 
proportionnelle  de  la  rapidité  d'accroissement  de  la  force  éler- 
Irouiolrice. 

j"  Si  Ton  ajoute  au  liquide  des  substances  qui,  comme  l'urée, 
tendent  à  détruire  lacide  azoteux,  l'accroissement  de  force  élec- 
Iromotrice  doieut  très  lent.  René  Paillot. 
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JOUBHAL  DE  LA  SOCIÉTÉ  PHTSIGO-GSIMiaïïE  RUSSE. 

Tome  XXII,  année  1890;  n"  1-5  (»). 

A.  COLLEY.  —  Appareil   pour  l'observation  des  oscillations  électriques  lentes, 

P-  97- 

On  obser\c  une  sinusoïde  produite  par  la  combinaison  d\in 
mouvement  alternatif  régulier  vertical,  et  des  oscillations  du  mi- 
roir galvanométrique  causées  par  le  courant  à  mesurer. 

H.  COLLEY.  —  Contribution  à  la  théorie  de  la  bobine  de  RuhmkorfT, 

p.  98-102. 

Les  équations  différentiel  les,  représentant  le  mouvement  de  l'é- 
lectricité dans  les  spires  d'un  appareil  d'induction,  se  simplifient, 
si  l'on  suppose  nulle  la  réaction  du  circuit  secondaire  sur  le  pri- 
maire; l'intégration  devient  possible,  et  l'intensité  du  courant  J 
s'exprime  par  la  somme  de  deux  fonctions  exponentielles  du  temps, 
f]oul  l'une  est  périodique  et  l'autre  ne  l'est  pas 


J  :r^  rt(—  e    '•  '-r-  e-^^Cs'^t), 


si  l'on  nomme  II  la  résistance  du  circuit  secondaire,  L  son  cocffi- 
cicnl  de  self-induction,  t  la  période  d'oscillation  de  l'interrupteur 

^i  =z  2  7:-,  a  =:-/,/•  et  /  étant  la  résistance  et  le  coefficient  de  self- 

induction  du  circuit  primaire,  a,  s,  C  des  constantes. 


(')  Le  commencement  de  Tannée  1890  a  été  signalé  par  le  Congrès  des  natu- 
ralistes et  médecins  russes,  réunis  à  l'Université  de  Saint-Pétersbourg.  La  section 
de  Physique  a  eu  neuf  séances,  pendant  lesquelles  f\^  communications  ont  été 
faites.  Les  deux  dernières  séances  ont  été  consacrées  aux  expériences,  entre 
autres  à  la  répétition  des  expériences  de  Hertz,  organisées  en  grand  par  M.  Egoroiï. 
Une  petite  exposition  d'appareils  de  Physique  (  i3o  numéros)  a  été  organisée  ù 
cette  occasion  au  laboratoire  de  Physique  de  l'Université  :  elle  était  formée  d'ap- 
pareils plus  ou  moins  originaux,  qui  ont  été  l'objet  de  Communications  aux 
séances  de  la  Société  Physico-Chimique  russe  pendant  les  dix  dernières  années, 
et  d'une  collection  rétrospective  d'instruments  pour  les  mesures  galvaniques, 
contenant  les  appareils  originaux  qui  ont  servi  aux  travaux  classiques  de  Lentz, 
Jacobi,  Newander,  ainsi  que  les  instruments  les  plus  modernes. 

Toutes  les  Communications  qui  suivent,  sauf  les  quatre  dernières,  se  rappor- 
tent à  ce  Congrès. 
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L'expérience,  à  l'aide  d'un  tube  de  Geissler  et  d'un  miroir 
tournant,  a  confirmé  le  résultat  du  calcul. 

A.  STOLETOFF.  —  Recherches  actino-électriques  ('). 

• 

Après  avoir  répété  devant  l'auditoire  plusieurs  de  ses  eipé- 
riences,  déjà  décrites,  l'auteur  parle  de  ses  recherches  nouvelle*. 
Il  a  constaté  que  la  surface  du  zinc  amalgamé  est  influencée  par 
les  rayons  qui  ont  traversé  le  verre,  et  que  l'hvdrogène  bien  por 
ne  présente  aucune  anomalie,  contrairement  aux  observations 
d'Esller  et  Geilel. 


\.  CHIMKOFF.  —  Recherches  générales  sur  les  causes  de  la  prodoction 
et  de  rcntretien  des  courants  éleclriqucs,  p.  io3-io6. 

l/auteur  cherche  à  faire  ressortir  que,  dans  tous  les  cas,  la  force 
électromotrice  produisant  la  séparation  des  éleclrîcités  est  distincte 
de  la  cause  (|ui  les  met  en  mouvement  en  fourni ssanl  rénergie 
nécessaire. 

C.  SNMKTOWIDOFI-'.  -  Ksquisse  d'une  théorie  cinétique  de  rélectricilé 

et  du  mai^nétisme,  p.  i4tG-i<»9. 

l/auteur  établit  les  équations  fondamentales  d^une  théorie  ma- 
gnétique do  réieotricité  et  du  magnétisme,  fondée  sur  la  concep- 
ti<ïn  d'un  élher  tluido  et  incompressible  el  des  atomes-tourbillons 
de  \V.  Thomson,  ainsi  que  sur  la  supposition  que  l'énergie  ma- 
gnétique est  celle  du  mouxement  progressif  de  Téther  et  rénergi»* 
f-lectrique  celle  île  sou  mouvement  angulaire. 

l\  Sr  VTSCHINSKV.    -  Sur  lo<  >%>lome>  ma i^m-liquef  symétriques  et  leur  empl"» 

dan>  Ie>  appareils  de  Physique. 

l  n  s\stème  d'aimants  éloilô  est  appliqué  par  l'autetir  à  la  con- 
slruclion  :  t  '  d'un  galvanomètre  à  rotations  proportionnelles  à 
rinleusilè  du  courant:  »'  d'un  transformateur  de  courant  ol 
>>'  dune  machine  d\namo-eleclrique  sans  collecteur. 


\  v^        .' 


k  -.    •  .•«  ,1 
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A.  POLECHKO.  —  Expériences  sur  lu  dynamo-disque  de  Tauteur,   p.  iSS-iH-y. 

La  machine  est  fondée  sur  le  principe  du  disque  de  Faraday. 
Un  disque  épais  en  cuivre  est  profondément  entaillé  suivant  la  di- 
rection de  ses  rayons  et  divisé  ainsi  en  820  secteurs;  les  fentes 
sont  remplies  de  fibre  vulcanisée. 

La  partie  moyenne  de  la  périphérie  du  disque  est  recouverte 
par  un  anneau  en  acier,  isolé  du  cuivre  par  de  la  fibre  vulcanisée 
et  destiné  à  retenir  les  parties  du  disque.  Deux  paires  de  collec- 
teurs glissent  sur  la  surface  libre  de  la  périphérie  du  disque,  en  la 
touchant  aux  extrémités  de  son  diamètre  horizontal.  Le  champ 
magnétique  est  fourni  par  deux  électro-aimants  en  fer  à  cheval 
verticaux  munis  d'appendices  polaires  concentrant  le  champ  le 
long  du  diamètre  horizontal  du  disque. 

L'exemplaire  exécuté  donne,  à  looo  tours  à  la  minute,  aS  volts; 
il  est  capable  de  développer  2000  ampères  ou  100  chevaux-vapeur 
et  pèse  119.0^*.  L'intensité  du  champ  magnétique  n'est  que  de 
65oo  unités,  à  cause  d'une  mauvaise  qualité  de  la  fonte,  de  sorte 
<|u'on  pourrait  doubler  le  rendement. en  choisissant  des  matériaux 
meilleurs. 


(K  CHWOLSON  cl  N.  HESEHUS.  --  Sur  la  nécessité  de  l'introduction  générale 

du  système  nnétriquc. 

La  proposition  est  adoptée  unanimement  par  la  section. 

P.  GOLOUBITSKY.  —  Sur  les  téléphones  de  son  système. 

L'auteur  a  démontré  la  dernière  forme  de  ses  téléphones  bien 
connus  et  en  a  expliqué  les  particularités. 

N.  SCHILLEH.  —  Sur  les  formes  possibles  des  équations  de  Tétat  gazeux,  con- 
formes aux  résultats  des  expériences  sur  rabaissement  de  température  pendant 
l'écoulement  des  gaz,  p.  iio-ii5. 

Les  calculs  de  M.  Bouty  sur  le  refroidissement  des  gaz  produit 
par  le  travail  des  forces  intérieures  (*)  ont  incité  l'auteur  à  appli- 


(•  )  Voir  Journal  de  Physique,  janvier  18S9. 
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qiier  au  même  but  les  résultats  des  expériences  de  Thomson  el 
Joule  el  de  celles,  plus  récentes,  de  M.  Natanson. 

Eu  introduisant  dans  l'expression  générale  la  reialion  entre  la 
température  6  el  la  pression  des  gaz  p 

trouvée  par  Thomson  et  Joule  et  en  intégrant,   fauteur  oblienl 
Toxpression 

presque  identi(]ue  par  sa  valeur  à  rexprcssîoii 

tirée  de  Téquation  connue  de  Clausius. 

Les  e\périence>  de  M.  Natanson  ayant  donné  la  relation 

IV\prt*>sion  tinaio  devient 

Lc>  ob>or\al!^^n>  ont  ele  lJiilo>  U  Tiide  d'un  actinomètre  enre- 
i:k>lr>*ur  ào  Rioh,»rvi.  Pv^ur  iev]uel  L  ^.tîeur  du  desnv  a  été  trouvé»* 
e^AÎo  ù  o'^'.-vs^v  lur  co!npjirjiî>on  j^t-o  le  p^xhèliooiètre. 
!'■  vî:ï  ^'^l  Ji  rx-x'.:  çn  juin  ;-  <^'^\  **.  o.  en  juilie!  :••:•!  4^  *-,o,  en  aMÛr 
1-  :w:'*\>  et  esi  Sf^rt-mbrv  -^Tv  *,  >:  <q  >-:»ninir  Ô:^^r>i  *  ,1  pen- 
d Ji r.  :  U'  >  ^î  :i  j»  :  !>.   :v.  .^t  > .  K  ::  :i: \  e  r ,  IV  :  i  n .  at -:  r:^  à r  R  î c  hani  ne  p; u  l 
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U.  SVVELIEFF.  —  Késultats  des  observations  actinomélriques  de  rauteur, 

faiies  à  KiefT. 

A  inidi,  chaque  centimèire  carre  de  la  surface  de  la  Terre  reçoit 
(\v  o"V^2  c"  décembre  à  l*^*^l5  en  mal.  La  transparence  de  Taîr 
au  sud  do  la  Russie  est  considérable. 

J.  ItORGMAN.  —  Expériences  sur  les  actions  mécaniques  des  courants  allernatifs, 

p.  i3o-i32,  170-171  et  i'-M. 

La  reproduction  des  expériences  intéressantes  de  Elihu  Thomson 
sur  les  actions  mécaniques  des  courants  alternatifs  est  possible 
même  avec  des  moyens  très  restreints.  Si  Ton  suspend  le  conduc- 
teur au  fléau  d'une  balance,  on  peut  constater  la  répulsion  pro- 
duite par  un  courant  de  o""p,  5  seulement.  En  continuant  ces  re- 
cherches, l'auteur  a  observé  plusieurs  faits  nouveaux. 

Le  courant  alternatif  n'est  pas  indispensable;  les  mêmes  phéno- 
mènes se  produisent  avec  une  intensité  moindre,  quand  on  emploie 
un  courant  simplement  intermittent,  sans  changement  de  direc- 
lion;  la  présence  du  noyau  de  fer  dans  la  bobine  augmente  nota- 
blement l'intensité  des  réactions,  sans  changer  leur  caractère. 

Si  Ton  place  sur  une  bobine  verticale,  traversée  par  un  courant 
alternatif  ou  intermittent,  une  cuvette  cylindrique  en  verre  con- 
tenant une  mince  couche  de  mercure  saupoudrée  de  lycopode,  on 
observe  sur  la  surface  du  mercure  deux  tourbillons,  de  sens  con- 
traire, formant  un  courant  diamétral  commun,  dont  la  position 
est  déterminée  par  la  dissymétrie  de  la  balance.  On  peut  produire 
un  nombre  voulu  de  tourbillons  en  interposant,  sous  la  cuvette, 
un  disque  de  cuivre  entaillé  convenablement.  Une  solution  de  sul- 
fate de  cuivre  présente  des  phénomènes  semblables.  A  l'aide  d'un 
téléphone,  on  peut  constater  l'existence  des  courants  galvaniques 
dans  le  mercure  en  mouvement  et  l'existence  des  points  de  même 
potentiel.  Si  Ton  fait  passer  un  courant  alternatif  par  le  mercure 
de  la  cuvette,  du  centre  à  la  circonférence,  on  observe  un  mouve- 
ment rotatoire  de  toute  la  masse  du  liquide  autour  du  centre.  En 
saupoudrant  le  mercure  de  lycopode,  on  rend  Tappareil  si  sensible 
que  Ton  peut  observer  la  rotation  sous  l'influence  du  champ  ma- 
gnétique terrestre  et  du  courant  fourni  par  un  élément  Grenet. 


UB 
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W.  TSGHEGLIAEFF.  —  Emploi  du  bolomélre  pour  l'observalion  des  oscilialioos 
élcclriqucs  rapides  et  pour  la  dclermination  des  constantes  diélectriques, 
p.  1 i5-i 17. 

L'auteur  remarque  qu'un  bolomètre  compensé  pour  un  courant 
feruié  quelconque  doit  accuser  de  nouveau  un  courant  dans  son 
{j^alvanomètre,  si  un  courant  indépendant  vient  à  traverser  ce  bo- 
lomrtre  et  à  réchauffer. 

Vax  subsliluant  un  bolomélre  au  lube  de  Geissler  dans  les  ei- 
périences  de  llerlz,  on  peut,  de  la  sorte  mesurer  des  courants  plus 
faibles,  qui  ne  produisent  plus  de  lumière  dans  le  tube.  L'expé- 
rience confirme  les  prévisions  de  l'auteur.  La  même  méthode  a  été 
appliquée  avec  succès  à  la  détermination  de  la  constante  diélec- 
tri(|uo,  à  l'aide  do  In  méthode  du  condensateur. 


0.  PK  METZ. 


rxp-ricnccs  sur  la  romprcs^ibilité  des  huiles  et  des  colloïde*. 

p.  i^i-i  ■•■. 


1/auleur  s'esl  proposé  de  constater  s'il  y  a  une  relation  entre 
rélasticité  des  liquides  et  l'effet  optique  de  Kundt:  le  résultats 
été  néi^alif.  Les  expériences  ont  été  faites  par  la  méthode  de  Jamio, 
l'appareil  de  Caillelet  servait  de  piézomètre  et  un  manomètre  à  air 
comprimé  mesurait  les  pressions.  Voici  les  résultats  numériques  : 


I. 


S, 


1'"  Groipe.  —  ii'm'le*. 

Huilo  do  rioin .•.m''*>* 

Huile  do  lîu ,<ii> 

Huilo  do  moruo o.t,»"t 

Huilo  d"aniando> "-«*i4 

Huiîo  doli^os  jvo.  *•."•  I'  •  :r  ivoU  j'jirii:"i:»c*.     ■>.<r>^ 

n::;Î0  vi\*'.i\;S .       ^ 

îlu:îo  \\  *'.î\o<    i  •  .    ji*  :  ;  if  t -rr^i   '    ;  i-.  .  .  . 


#■ 

t        m 


>.* 


l.> 


o.  •>«■■•■«»  4  7.*.  3  4     14 

-.47SS      1^ 


-".  t 


,f .  »«» 
•■  4  49'' 


II 
li 


II'  Otx-pf:    — 


11. 
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IH*  Groupe.  —  Sans  double  réfraction. 

Noms  des  substances.  Densité.  f. 

Paraffine 0,8602  16,0 

Benzol 0,8816  18,2 

Kau »  » 

Glycérine 1  ,>4j3  16, 5 

Acide  métapliosphorique 1 ,  j454  i'3,5 

Soliiiion  (le  sucre i  ,33o4  i3,5 

Verre  soluble  (à  la  soude) 1 ,34'55  i4  >5 

-.           i  Piézomètre  A »  » 

Verre.  ] 

I  Piezonrietre  B »  » 


K. 

t\ 

0,000062685 

14, 84 

74690 

14,77 

47662 

12,60 

22128 

14, 9î* 

19663 

14,68 

20827 

14,80 

25509 

14,64 

i6i8i 

14,75 

0,000015728 

14,75 

O.  CHWOLSON.  —  Relation  entre  la  conductibilité  thermique  et  la  température. 

Les  expériences  de  Tau  leur  confirment  à  peu  près  les  vues  de 
M.  Lorenlz;  pour  le  laiton,  le  coefficient  de  conductibilité  iher- 
mique  croît  de  0,00026  pour  chaque  degré  de  température. 

O.  CHWOLSON.  —  Sur  la  distribution  de  la  chaleur  dans  un  cylindre. 

L'auteur  a  trouvé  une  solution  de  l'équation  déterminant  la  dis- 
tribution de  la  chaleur  pour  le  cas  oii  le  produit  du  rajon  du  cy- 
lindre par  le  quotient  des  conductibilités  extérieure  et  intérieure 
e^l  donné. 

N.  PETROFF.  —  Sur  le  frottement  intérieur  des  liquides. 

L'auteur  a  déterminé  le  frottement  intérieur  pour  vingt  huiles 
«lidérenles,  à  des  températures  variant  de  5°à8o"C.  Le  frottement 
inlérieur  est  très  petit  en  comparaison  du  frottement  extérieur, 
<.'l  diminue  quand  la  température  s'élève. 

Les  résultats  des  expériences  de  l'auteur  sont  exposés  sous  la 
forme  d'un  tableau  graphique  donnant  le  moyen  de  résoudre  facile- 
ment divers  problèmes  posés  par  la  pratique. 

D.  GOLDHAMMER.  —  Étude  sur  la  théorie  de  la  lumière. 


L'auteur  essaye  d'appliquer  les  idées  de  M.  Thomson  sur  les 
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propriétés  de  Télher  à  Texplicalion  des  pliéaomènes  de  la  disper- 
sion, de  Tabsorption  sélective  el  de  la  rotation  du  plan  de  polari- 
sation de  la  lumière. 

Tii.  PETROUSCHEWSKV.  —  Contribution  à  l'histoire  du  galvanométn-. 

:V  propos  du  galvanomètre  de  jNervander,  faisant  partie  de  l'ex- 
position historique  grâce  à  Tohligcance  du  professeur  Lemstriim 
qui  a  bien  voulu  Texpédier  de  Helsingfors,  M.  Peirouschewskv 
remarque  qu^il  faut  considérer  cet  instrument  comme  le  plus  ancien 
galvanomètre  de  précision.  Il  a  été  décrit  pour  la  première  fois 
dans  les  Annales  de  Chimie  et  de  Physique  en  i833. 

M.  PREOBRAJENSKV.  —  Nouveau  voluménonièlrc. 

Pour  faciliter  ses  recherches  sur  les  matériaux  employés  ea 
chirurgie  moderne  pour  effectuer  les  pansements,  Tauteur  a  mo- 
difié h'  voluménomctre  de  Rcgnault,  de  manière  qu'on  doit  mesurer 
le  volume  du  mercure  déversé  au  lieu  de  la  hauteur  de  la  colonne. 

N.  JOUKOWSKI.       Contribution  à  la  théorie  du  vol,  p.  3-k.». 

En  appliquant  les  formules  de  l'IIydrodynamique  moderne  à  un 
corps  soumis  à  Faction  de  forces  intérieures  qui  impriment  à  sc> 
parties  un  mouvement  périodique,  et  placé  dans  un  milieu  liquide 
et  incompressible,  l'auteur  a  trouvé  que  le  travail  de  la  force  de 
traction  est  nulle  pour  la  période  complète  du  mouvement.  Mai^ 
il  en  est  bien  autrement  si  le  fluide  est  doué  de  frottement  inté- 
rieur et  si  des  mouvements  cycloniques  s'y  forment.  Dans  ces  cas. 
une  force  considérable  de  traction  peut  se  développer. 

Pour  contrôler  les  résultats  du  calcul,  une  expérience  a  étéfaiU' 
avec  deux  tourniquets  à  ailes,  horizontaux,  parallèles,  tournant  eu 
sens  inverse,  à  Taide  d'un  faisceau  de  fils  de  caoutchouc  tordu. 
Placé  sur  le  plateau  d'une  balance,  ce  système  accusa  une  diminu- 
tion de  poids  sensible  pendant  son  mouvement. 
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V.  SILOFF.  —  Sur  la  réfrangibilité  des  solutions. 

A  Taide  du  réfraclomèire  de  PulfrJch,  Tauleiir  a  vérifié  pour  des 
solutions  de  naphtaline  dans  du  benzol,  dans  du  toluol  el  du  cjmol, 
la  loi  de  Waller  :  les  variations  de  Tindice  de  réfraction  sont  pro- 
portionnelles à  la  concentration  des  solutions,  calculées  par  rap- 
port à  la  masse. 

\.  JOUKOWSKV.  —  Note  sur  la  théorie  dc>  veines  liquides  de  Helmliollz. 

L'auteur  généralise  cotte  théorie  et  la  rend  applicable  au  cas 
d'un  nombre  arbitraire  de  points  critiques. 

W  .  TSCHEGLIAEFF.  —  De  l'action  du  champ  maf^nélique  sur  les  décharges 

des  tubes  de  Geissler,  p.  117-11S. 

Quelques  expériences,  faites  dans  des  conditions  parfaitement 
déterminées,  permettent  à  l'auteur  de  formuler  ime  explication  des 
changements  d'aspect  des  stratifications  delà  lumière  du  tube  sous 
riniluence  d'un  champ  électrique  ou  magnétique,  fondée  sur  la 
théorie  des  tourbillons  électromagnétiques  de  Maxwell. 

IJ.  STANKKWITSCIl.  —  Ln  théorème  sur  le  choc  des  corps  solides,  élastiques 

ou  imparfaitement  élastiques,  p.   iiS-i?*). 

Article  purement  mathématique,  concernant  la  théorie  dyna- 
mique des  gaz. 

J.   BLUDSTEIN.  —  Généralisation  de  la  loi  de  kirchhoiï. 

I^aiiteur  démontre  que,  dans  un  système  de  courants  linéaires, 
la  somme  de  tous  les  courants,  coupés  par  une  courbe  fermée,  est 
nulle. 

s.  KOWALEWSKY.  —  Mouvements  au  milieu  des  électrolytcs. 

L*auteur  démontre  un  grand  nombre  de  phénomènes  plus  ou 
moins  compliqués,  du  genre  de  ceux  des  anneaux  de  Nobili,  des 
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figures  éqiiipotenlielles  de  M.  Gucbhard  et  des  inouvemeDts  élec- 
trocapillaires,  qu'il  étudie  depuis  plusieurs  aonées. 

G.  IMCHENETZKV.  —  Sur  soo  élcment  galvanique,  p.  i3j-i33. 

L*élément  est  formé  de  graphite,  mêlé  de  paralïine  et  fixé  par 
compression  sur  les  deux  surfaces  d'une  toile  métallique,  dans 
nue  solution  d*acide  chromique,  et  de  zinc  dans  une  solution  d'hy- 
(losulfite  de  soude.  Les  liquides  ne  se  mêlent  pas  du  tout  à  travers 
le  diaphragme  poreux  de  l'élément  :  au  contact  il  se  forme  dans  la 
masse  du  diaphragme  une  pellicule  imperméable,  mais  conductrice. 
J^a  force  électromotrice  de  l'élément  est  égale  à  2^*'**,  i5  et  sa  ré- 
sistance varie  entre  o*'**",o4  eto**'"",07,  selon  la  qualité  du  dia- 
phragme. Dans  une  expérience,  Télément  a  fourni  pendant  vingt 
heures  un  travail  de  i5o  volts,  et  sa  force  électromotrice  restait 
encore  égale  à  2  volts. 

L'élément  peut  aussi  fonctionner  avec  deux  électrodes  en  gra- 
phite, mais  il  donne,  dans  ce  cas,  o^^'',8  et  possède  une  résistance 
presque  dix  fois  plus  grande.  Pendant  l'action,  Thyposulfite  est 
transformé  en  sulfate,  avec  précipitation  du  soufre,  et  l'acide 
chromique  en  oxvde  de  chrome. 

J.  KOWONOGOFF.  —  Expression  «lu  volume  du  formiate  de  méthylc  en  fonction 

de  lii  lompèmlure. 

La  température  d'êbullition  du  composé  étant  —  3l>"C.,  et  sa 
température  critique  •jiu'\iC,  l'auteur  a  trouvé,  par  la  méthode 
de  M.  Avenarius,  l'expression  suivante  pour  le  volume  à  pression 
constante 

\'i  =  >.io,  j  *     -  G«i,  i  >  loj;.  'il 0.1  —  t  *, 

et,  pour  le  volume  à  [iressioii  \ariable. 

\.  S\L01G0\VSKI.  -  Mvffronulre  médical. 
L'appareil  est  basé  sur  l'emploi  d'un  tissu  végétal  naturel. 


ir 
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J.  KLEIBER.  —  Sur  la  distribution  des  pressions  barométriques 

à  la  surface  de  la  Terre. 

L'auteur  montre  deux  cartes  nouvelles  de  la  distribution  des 
radients  barométriques,  qu'il  a  établies. 

M.  PANTSCHENKO.  —  La  statistique  des  orages  au  sud-ouest  de  la  Russie. 

Le  maximum  des  orages  de  cette  contrée  a  lieu  entre  midi  et  6'* 
du  soir,  et  correspond  au  vent  de  sud-ouest.  Les  observations  du 
barographe  et  les  cartes  synoptiques  confirment  la  supposition  de 
M.  KIossowsky,  que  ces  orages  sont  des  cyclones  d'ordre  supé- 
rieur qui  se  forment  aux  limites  des  grands  cyclones,  principale- 
ment entre  les  isobares  de  ySo""*  et  de  ^60*"*". 

\.  KLOSSOWSKY.  —  Sur  la  distribution  des  orages  à  la  surface  du  globe. 

En  Europe,  le  nombre  maximum  des  orages  se  produit  sur  la 
côte  orientale  de  la  mer  Noire  et  sur  la  côte  nord-est  de  TAdria- 
tiquc.  Mais  le  vrai  foyer  d'orages  est  situé  aux  îles  de  la  Sonde  et 
dans  la  partie  septentrionale  de  l'Amérique  du  Sud. 

Ensuite,  M.  Klossowski  propose  à  la  section  de  formuler  des 
remerciements  à  MM.  Savelieffet  Blisnine  pour  leurs  travaux  d'or- 
ganisation des  observations  météorologiques  au  sud  de  la  Russie. 
I^a  proposition  est  adoptée  à  l'unanimité. 

N.  PILTSCHIKOFF.  —  Nouvelle  construction  de  la  boussole  d'inclinaison. 

L'aimant  y  est  suspendu  à  l'aide  d'un  fil  de  soie  horizontal  ;  deux 
amortisseurs  puissants  rendent  les  observations  promptes  et  faciles. 

J.  KLEIBER.  —  Sur  les  formules  empiriques,  p.  1 1-43. 

Le  but  des  recherches  de  l'auteur  a  été  de  faciliter  le  calcul, 
d'après  la  méthode  des  moindres  carrés,  des  coefficients  des  for- 
mules qui  doivent  représenter  une  fonction,  dont  une  série  de  va- 
leurs numériques  est  donnée.  Il  ne  traite  que  le  cas  le  plus  simple, 
quand  les  poids  de  toutes  les  valeurs  données  sont  égaux  et  quand 
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vWos  correspondenl  à  un  égal  accroissemeDl  de  la  variable  indé- 
pondanlc. 

Les  premières  labiés  donnent  les  coefficients  de  la  formule  para- 
bolique 

y  =  a  -h  bx  H-  r^r**, 

pour  un  nouibn*  d'ordonnées  ne  dépassant  pas  21,  et  calculés  en 
fonction  de  ces  coordonnées  elles-mêmes  ou  en  fonction  de  leurs 
différences  du  premier  et  du  deuxième  ordre. 

Ensuite  Tautcur  déduit  une  formule  d'interpolation  de  fovmv 
différente  :  elle  est  déterminée  de  manière  que  chaque  coefficienl 
est  fonction  de  toutes  les  valeurs  numériques  données,  mais  est 
indépendant  du  nombre  des  membres  de  la  formule  d'inlerpolation. 
De  la  sorle,  on  peut  ajouter,  à  la  formule  déjà  calculée,  de> 
membres  d'ordres  supérieurs  sans  refaire  le  calcul  des  coefficienl> 
d'ordres  inférieurs.  Deux  tables  d'une  page  chacune  contienneni 
les  données  pour  calculer  les  coefficients  pour  un  nombre  d'or- 
données ne  dépassant  pas  100. 

N.   KHAMANTOFF.  -     Photographie  d*UDe  Tcioe  liquide^  p.  8|. 

L'auteur  a  obtenu  une  belle  photographie  instantanée  d'une 
veine  liquide  de  la  manière  suivante  :  une  forte  étincelle  de  la  ma- 
chine électrique  projetait  l'ombre  de  la  veine  liquide  sur  un  papier 
sensible  llfonl.  placé  à  proximité.  Après  développement,  on  ob- 
tient une  image  nette  de  la  veine,  l  ne  veine  de  poudre  de  Ivcopodc 
donne  une  image  semblable,  formée  aussi  de  gouttes  distinctes, 
mais  de  forme  moins  régulière  que  celles  d'un  tluide. 

N.  rilUK.OFF.  —  Sur  U  loi  de  DolUiuaon.  p.  4i-^>. 
TrinoijH**  de  la  Therniovl\nainique.  p.  i73->."j. 

.V  propos  de  la  l«ti  de  Hoitzmann,  Tauteur  discute  les  principes 
fondamentaux  de  la  théorie  cinétique  des  gaz  et  sa  connexion  avec 
le  problème  de  Lagrange,  ainsi  que  les  fondements  de  la  Thernio- 
d\namique.  \V.  Lekma.ntokf. 
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LE  TRAITÉ  DES  CORPS  FLOTTAITS  D'ARGHIKÉBE 

(Ilepl  ©x^oopivwv), 

TRADUCTION    NOUVELLE 

Par  m.   ADRIEN  LEGRAND. 


Introduction. 

Le  Traité  des  Corps  flottants  n*est  pas  inédit.  lia  même  été  déjà  tra- 
duit une  fois  en  français  (^),  par  Peyrard  (dans  son  Archimède  complet, 
Paris,  in-4°,  1807).  Mais  on  ne  savait  pas,  jusqu'à  ces  dernières  années, 
d'où  provenait  le  texte  des  traductions  latines  ou  française,  s'il  était  bien 
celui  du  géomètre  grec,  et  par  quelles  voies  il  avait  été  transmis  de  Tan- 
tiquité  aux  modernes  qui  en  ont  tant  profité. 

Ces  questions  d'origine  ont  été  récemment  débrouillées  (').  De  là  l'oc- 
casion et  rintérét  de  la  présente  publication. 

On  sait  maintenant  qu'en  1269  de  notre  ère,  un  traducteur  qui  avait 
sous  les  yeux,  en  grec,  tous  les  traités  d'Archimède  connus,  en  rédigea  en 
latin  une  traduction  complète,  d'ailleurs  littérale  et  fidèle  jusqu'à  la  ser- 
vilité. Après  quoi,  par  je  ne  sais  quelle  mauvaise  fortune,  le  plus  précieux 
peut-être  de  ces  Ouvrages,  celui  qui  nous  occupe,  disparut  à  tout  jamais 
dans  les  siècles,  d'indifférence  scientifique  qui  suivirent.  Il  ne  sera  sans 
doute  plus  retrouvé  maintenant. 

Mais  la  traduction  de  1269  restait,  conservée  dans  les  bibliothèques  de 
prélats  ou  de  grands  seigneurs,  communiquée,  quand  tel  était  leur  bon 
plaisir,  à  des  savants,  aux  précepteurs  de  leurs  enfants. 

Lors  du  grand  mouvement  de  renaissance  scientifique  en  Italie,  au 
wi*"  siècle,  les  deux  savants  Gauricus  et  Tartaglia  qui,  entre  autres  monu- 
ments de  Tantiquité,  voulurent  connaître  Archimède,  le  lurent  dans  cette 
traduction.  C'est  elle-même,  à  peine  modifiée,  qu'ils  livrèrent  partielle- 
ment à  l'impression  en  i5o3  et  i543. 

Pour  ce  qui  est  des  Corps  flottants,  Tartaglia  n'osa  point  convenir 
devant  le  public,  pour  le  bien  duquel  il  tirait  de  la  nuit  cet  opuscule  de 
si  haute  portée,  qu'//  n'e/i  connaissait  point  l'original  grec.  Sans  s'ex- 
pliquer autrement  sur  l'authenticité  de  l'œuvre  ou  sur  le  mode  de  trans- 
mission qui  l'avait  fait  parvenir  entre  ses  mains,  il  la  donna  telle  qu'il  la 
trouvait  ...  et  fit  bien.  La  forme  énigmatique,  incorrecte,  sous  laquelle  il 
la  présentait  était  en  somme  suffisante  pour  en  faire  deviner  la  valeur  à 

(')  Mais  traduit  du  latin,  non  du  grec. 

(')  Voir  Deutsche  Litteraturzeitung,  1884,  p.  211,  Berlin;  et  Zeitschrift  fur 
Mathematik  und  Physik,  Supplément,  1890,  p.  1-84  ;  Leipzig. 

J.  de  Phys.,  2'  série,  t.  X.  (Octobre  1891.)"  3o 
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des  esprits  pénétrants.  Les  conséquences  qu'en  ont  su  tirer  Galilée,  Stevin, 
Pascal,  l'ont  bien  fait  voir. 

D'ailleurs  un  professeur  soigneux  et  bon  écrivain,  Commandin  de  Bo- 
logne, sans  disposer  de  ressources  nouvelles,  avait  donné  (^)  de  ce  même 
latin  de  1269  une  transcription  ou  une  rédaction  claire  et  correcte,  mais 
sans  s'interdire  de  remplacer  par  des  développements  personnels  les  la- 
cunes ou  les  parties  de  raisonnement  trop  obscures.  Avec  quelque  tact  et 
quelque  finesse  qu'il  ait  rempli  sa  tâche,  il  lui  arrive  parfois  de  mener  le 
lecteur  où  l'aurait  conduit  le  texte  môme  d'Archimède,  mais  par  des  che- 
mins qui  passent  à  côté. 

Jusqu'en  1890,  il  a  bien  fallu  faire  fond,  pour  connaître  dans  sa  forme 
première  le  fameux  théorème  d'Hydrostatique,  s  ur  les  publications  pré* 
cieuses  en  leur  temps,  mais  si  peu  méthodiques  de  Tartaglia  et  de  Com- 
mandin. Peyrard  les  combinait  de  son  mieux  pour  en  donner  une  traduc- 
tion. Charles  Thurot,  mon  regretté  maître,  signalait  leurs  incertitudes  de 
détail,  sans  les  discuter  à  fond,  dans  ses  remdirquMes  Etudes  sur  le  prin- 
cipe d'Archimède  (Paris,  1869).  En  1881,  M.  Heiberg  de  Copenhague, 
l'exact  et  savant  éditeur  d'Archimède,  arrivé  à  cet  endroit  difficile  de  sa 
publication  (<),  s'appuyait  principalement  sur  Tartaglia,  tout  en  le  nuan- 
çant à  doses  discrètes  de  Commandin.  Bref,  on  allait  forcément  à  tâtons. 

Une  découverte  fortuite  faite  en  1881  par  M.  V.  Rose  de  Berlin  à  la  Bi- 
bliothèque du  Vatican  a  jeté  la  lumière  sur  ces  obscures  questions  d'au- 
thenticité. 

Dans  un  manuscrit  contenant  différents  autres  ouvrages  de  Science. 
M.  Rose  a  retrouvé  le  texte  même  de  la  vieille  traduction  de  i^iy^,  perdue 
dans  les  archives  papales  depuis  trois  siècles.  Volontairement,  sans  doute, 
les  premiers  éditeurs  de  notre  Traité  avaient  rendu  à  Foubli  ce  prccieui 
document.  Ils  auront  craint  de  nuire  à  la  réputation  de  Tœuvre  qu'iU 
mettaient  en  lumière,  s'ils  avouaient  n'en  avoir  pas  traduit  ni  même  vu  l'ori- 
ginal. A  cette  t*|>o(iue,  où  le  progrès  des  esprits  et  l'enthousiasme  pour 
l'antiquité  portaient,  comme  ù  leur  envers,  le  mépris  profond  du  moyeo 
âge,  quel  cré<lit  se  fùl  attaché  à  la  simple  publication  d'une  copie  archi- 
médéennc  en  latin  vieux  de  trois  cents  ans? 

Tel  qu'il  est,  ce  Inlin  <lu  moyen  àj;e  est  jusqu'à  nouvel  ordre  l'inier- 
médiaire   unique   et    direct   entre   Archimède  et    nous  {^^).  Il    n'est  point 


(«)  En   i5«)5. 

(-)  Arc hinicdis  opéra,  latine  vcrtit  J.-L.  Hcibcrg.  Leipzig.  Collection  Tcubner. 
3  in-12;  i*^Si. 

(»)  Divers  indices  irrécusables  montrent  que  le  traducteur  do  i?\df)  avait  bien 
sous  les  yeux  (point  capital  pour  nous)  un  exemplaire  grec  d'Archimîde.  Il 
le  mentionne:  il  s'y  réfère  ;  et,  —  ce  qui  porte  à  croire  que  nous  teDon>  le 
brouillon  nu'nie  de  son  travail  -  ,  dans  le  cas,  assez  fréquent  encore,  où  une 
lacune  interrompt  son  latin,  il  note  alors  en  niar;L;e  dos  mots,  qu'il  laisse  en 
grec,  parcelles  de  phrase  dont  la  lecture  lui  paraissait  douteuse,  ou  le  sens  par 
trop  obscur.  Ainsi,  dans  la  Proposition  VI. 
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d'autre  base  sur  laquelle  doive  être  établie  une  traduction  du  Traité  des 
corps  flottants,  Tartaglia  ou  Gominandin  ne  doivent  plus  être  consultés 
qu'à  titre  de  renseignements.  C'est  ainsi  que  j'ai  procédé  pour  le  présent 
travail.  —  Pourtant,  je  me  suis  aussi  servi,  pour  contrôler  l'état  du  texte, 
d'une  source  tout  à  fait  indépendante  de  celle-là  :  les  énoncés  (sans  démon- 
stration) des  propositions  du  premier  Livre,  traduits  directement  sur  un 
manuscrit  grec  par  le  mathématicien  arabe  Amed-ben-Mohammed-ben- 
Abd-Adjalil-Alsidjzi  (^  )  en  969  de  notre  ère.  M.  Iloudas,  professeur  d'arabe 
à  l'École  des  langues  orientales  a  bien  voulu  les  mettre  en  français  pour  moi, 
et  c'est  un  grand  service  qu'il  m'a  rendu. 

Revenons  à  la  vieille  traduction  latine.  On  croit  en  connaître  l'auteur. 
Ce  serait  un  prêtre  italien,  malgré  son  nom  batave,  Guillaume  de  Moerbek, 
qui,  au  temps  de  l'éphémère  empire  latin  de  Constantinople,  vers  i23o, 
fut  desservant  d'une  église  à  Thèbes.  Il  y  apprit  le  grec,  et,  revenu  en 
Italie,  à  Viterbe,  se  servit  de  ses  connaissances  acquises  pour  traduire  les 
moins  connus  des  monuments  antiques. 

Il  semble  que  ce  n'ait  pas  été  un  mathématicien,  et  que,  se  desintéressant 
pour  lui-même  du  sens,  il  ait  voulu  donner  à  ceux  qui  chercheraient  non 
la  facilité  de  la  lecture  mais  l'exactitude  du  fond,  les  mêmes  mots  que 
dans  le  texte,  en  même  nombre  tout  au  moins,  avec  les  mêmes  tournures. 
De  là  la  physionomie  bizarre,  au  premier  coup  d'œil,  de  son  travail,  moins 
traduit  que  calqué  sur  le  grec.  Les  alliances  de  mots,  les  constructions 
ignorées  du  latin  y  sont  reproduites  avec  une  véritable  candeur.  Un  seul 
exemple  fera  sentir  l'exagération  de  ce  système.  Varticle  n'existant  pas 
en  latin,  Guillaume  a  détourné  de  son  usage  propre  le  genre  de  mots  qui 
y  ressemble  le  plus,  le  pronom  relatif,  et,  sans  crainte  d'écrire  des  phrases 
qu'un  Romain  n'eût  pas  entendues,  a  mis  presque  autant  de  relatifs  latins 
qu'il  rencontrait  d'articles  grecs. 

Les  défauts  apparents  de  ce  document  en  font,  pour  nous,  le  prix.  Guil- 
laume, qui  appliqua  le  même  système  de  traduction  brutale  à  des  Ou- 
vrages scientifiques  d'Aristote,  fil  bien  de  violer  plutôt  le  génie  de  la  langue 
latine  que  de  s'exposer  à  altérer  le  sens  et  la  suite  des  idées  archimédéennes. 
Cette  conscience  ou  cette  absence  de  scrupules  nous  a  valu  un  latin  in- 
correct mais  transparent,  sous  lequel,  d'ordinaire,  nous  apercevons  aisé- 
ment les  vraies  expressions  grecques. 

Aussi  n'ai-je  point,  comme  mes  prédécesseurs,  tâché  d'amender  le  ma- 
nuscrit latin,  quand  il  était  fautif.  J'ai  cherché  plutôt  de  quelle  ressem- 
blance exagérée  avec  le  grec  la  faute  peut  provenir. 

M.  Heiberg  avait  fait  mieux  :  il  a  remis  en  grec  ce  latin  tout  hellénique. 
(1  fallait,  pour  cela,  la  profonde  connaissance  de  la  langue  archimédéenne 
qu'il  a  acquise,  en  éditant  avec  tant  de  soin  les  autres  traités  qui  nous 
sont  parvenus  en  grec.  Les  curieux  liront  sa  restitution  dans  les  Mé- 
langes publics  à  Paris,  en  i88i,  en  l'honneur  de  Charles  Graux,  A  dé- 


(»)  \ o'\r Mémoires  présentés  à  l* Académie  des  Sciences,  t.  XIV,  p.  664. 
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faut  (Je  ce  plaisir  de  haut  goût,  il  m'a  semblé  que  tous  les  physiciens  aime- 
raient à  lire  une  traduction  précise  et  serrée  des  Corps  flottante,  en 
sachant  sur  quelles  bases  le  traducteur  aurait  travaillé  (i). 

II  ne  m'a  pas  été  donné  d'aller  lire  à  la  Vaticane  le  manuscrit  de 
Guillaume  de  Moerbek,  mais  M.  Heiberg,  à  qui  les  lecteurs  futurs  d'Ar- 
chimcde  devront  tout,  à  qui,  pour  ce  travail,  je  dois  beaucoup  moi-même, 
a  collationné  fort  scrupuleusement  ce  manuscrit  avec  le  texte  de  son  édi- 
tion. Je  me  suis  servi  de  cette  collation  insérée  à  la  suite  de  sa  remar- 
quable étude  sur  Guillaume  de  Moerbek,  publiée  comme  il  a  été  dit  plus 
haut  ( ')  à  Leipzig  en  1890. 

Voici  dune,  à  part  de  légères  différences  purement  verbales,  la  forme 
même  sous  laquelle  Archimède  a  vu  et  présenté  au\.  quelques  savants  du 
III*  siècle  a\ant  notre  ère  sa  précieuse  découverte.  C'est  ainsi  qu'il  a,  selon 
le  mot  de  Pascal  parlant  de  son  grand  prédécesseur  ^')  <c  éclaté  au\ 
esprits!  » 

La  partie  la  plus  intéressante  de  ce  petit  Traité,  celle  au  moins  qui  solli- 
citait le  plus  la  curiosité,  est  peut-être  Thypothése  ou  postulat  initial  qui  sert 
ensuite  dans  presque  tous  les  théorèmes.  Toujours  est-il  que  cVst  ce  qu'il 
était  le  moins  facile  de  comprendre  et  de  traduire.  J*ai  exposé  dans  les 
notes  les  dilTicultés  que  ces  quelques  lignes  soulevaient  et  qu'il  me  semble 
avoir  aplanie^. 

Dès  qu'il  tient  pour  accordés  le  glissement  des  molécules  liquides  et  la 
direction  de  ce  mouvement,  Archimède  explique  aisément,  sinon  avec  une 
absolue  rij;ui*ur,  du  moins  avec  une  admirable  clarté  d'évidence,  comment 
se  o«»inpi»rtenl  «huis  h's  divers  cas  possibles,  les  solides  flottants  dans  un 
liquidi*. 

Il  0*1  vrai  que  sa  théori»'  sonible  quoique  peu  éparse  et  comme  émiettée: 
il  no  la  raltaoho  pas  tout  entiôro  à  un  principe  unique,  simple  et  compré- 
honsil',  i'onlro  autour  duijuol  lo  ro<to  no  soit  plus  qu'un  ravonnement  «Jr 
rorollairo<.  Il  no  Taul  pas  s'en  ôt«^nnor.  Cosi  là  la  manière  %{%.•'  pn.Kvdor 
do  l'o^prit  ^roo,  au  moins  pour  l'oxposititui  «lo  la  ponsét:  scient ifii|ue.  Elli- 
axanoo  pas  à  pas;  los  xt-rilt^  arrixout  une  à  uno.  sans  «]ue  lo<  plu^  impui- 
tantos  paiaissoiit  d«'niinor  ios  autro>. 

I*,ir  i'\i-ni|»lo.  la  notion  «lu /><i/</*- y/vtvy/f/Mt*  dont  nulâ^ant  Aroliimodei*' 
n'axait  «'u  I.i  n)«.>in<li'o  iiloo,  n'osl  pas  «'in»nii."o  à  part  ol  uiÏm' au  rani:  qui  lui 
ooint'iîiil,  Illli'  airi\t\  prrsinio  iiioidoiiiniont.  au  lro!siôni«*  tln-oronic.  .Mai^ 


.  ■      N"  1,1  lit  p.is  hun  >Jr  li.jxi'ir  .iîTjih-  ^i  do  r.\r..liinK-«lo  i»ur,  Povrard  ne  >Vs: 
|'a>  mil- '^i-   uno  o\aol»tu*lo  iu«uiou<t.  l»o   boîi*  ju^os,  onîre  aulris  Ch.  Thur'-: 
.  I%K     If    o/ii».  i».  i  W'i  i'>".  lr\'ii\eta  sa  lr,i«luc:i'.>ii  tauliM  ob^curo.  tantôt  iaex.ict» 
J\ii  PU  Lmîo  I  ii'iilcr  la  mienne  iL<  uur.  i..ia:iv.  n>  j  ro poste >  par  Cb.  Thurol  daij> 
ce  niinio  ii.i\v..I. 

v'      Pi-:MiS.  l  .iitiv'U  llaxtî.  t.  11.  p.   i-'. 

v'     r,i>  uièuie  Arislv^le.  tjuoL]uM  ait   i-.'uoii-.'  »t  ces  qucst.ons. 
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elle  est  formulée  en  termes  explicites  et  qui  ne  laissent  aucune  place  à 
rhésitation.  Et  ceci  vaut  la  peine  d'être  noté.  Car,  Archimède  n'ayant  pas 
créé  de  mot  spécial  qui  correspondit  à  cette  notion  nouvelle,  on  a  paru  dire 
qu'il  n'avait  pas  cherché  à  en  exprimer  nettement  l'idée.  Or  il  Ta  rendue, 
à  défaut  d'un  mot  unique,  au  moins  par  une  des  tournures  que  lui  offrait 
la  langue  parlée  autour  de  lui.  par  une  alliance  de  mots  qu'on  rencontre 
quatre  fois  la  mémo  dans  le  premfer  Livre  du  Traité.  Je  me  suis  expliqué 
là-dessus  dans  les  Notes.  Un  des  mérites  d'Archimède  est  d'avoir  distingué 
ce  qu'on  confondait  jusqu'à  lui  :  l'épaisseur  ou  viscosité  des  liquides  et 
leur  poids  relatif  à  leur  volume.  Il  a  introduit  dans  la  science  la  notion 
de  poids  spécifique.  Il  importe  qu'on  ne  se  méprenne  pas  sur  cette  preuve 
de  sa  grande  originalité  d'esprit. 

Sur  la  pression  que  reçoit  et  transmet  le  liquide  il  n'a  pas  eu  des  vues 
aussi  précises  que  sur  le  poids  spécifique.  Il  n'a  pas  défini  ces  pressions; 
il  n'en  a  pas  donné  une  théorie.  Examinant  ce  qui  se  passe  en  des  points 
différents  d'une  même  couche  liquide  horizontale  (c'est  là  son  procédé 
constant  de  recherche),  il  constate,  sans  plus,  que  la  pression  sera  plus 
grande  ici,  plus  faible  là.  Il  ne  l'étudié  pas  autrement;  pour  aucun  des 
divers  cas  qui  se  présentent,  il  ne  la  mesure.  Comme  l'a  fait  remarquer 
Ch.  Thurot  (ouvrage  cité),  il  ignore  ce  que  Pascal  saura  le  premier,  o  qu'un 
liquide  transmet  en  tous  sens  la  pression  exercée  en  verlu  de  la  pesan- 
teur par  ses  couches  supérieures  sur  les  inférieures  ».  De  là  ce  défaut  de 
rigueur  absolue,  sensible  en  divers  points  de  sa  théorie.  Il  n'a  envisagé 
la  pression  que  comme  s'exerçant  de  façon  vague  sur  les  couches  li- 
quides, non  comme  agissant  sur  un  élément  de  surface,  et  proportionnel- 
lement à  la  surface.  Par  suite,  il  n'a  pu  établir  scienlifiquement  ce  qu'im- 
plique son  hypothèse  première,  que  tous  les  points  d'une  même  couche 
liquide  horizontale  reçoivent  la  même  pression,  et  qu'elle  est  la  même  en 
tous  sens  autour  d'un  même  point. 

Après  tout,  ce  qui  importait,  c'était  de  mesurer  la  poussée  de  bas  en 
haut  que  subit  tout  solide  qui  plonge  dans  un  liquide.  Archimède  on  for- 
mule la  mesure,  et  cette  formule,  il  l'appuie  sur  un  raisonnement  vraiment 
démonstratif  (la  sixième  proposition).  Quant  au  point  d'application  de 
relie  poussée  (le  centre  de  gravité  du  liquide  déplacé),  il  l'indique  nette- 
ment, mais  sous  la  forme  d'un  postulatuni,  où  il  demande  qu'on  lui  accorde 
aussi  la  direction  verticale  de  celle  même  force;  c'est  là  sa  seconde  hy- 
pothèse. —  Somme  toute,  ce  qu'il  était  malaisé  de  voir  est  vu,  et  le  princi- 
pal est  dit. 

Nous  ne  pousserons  pas  plus  loin  cet  examen  où  notre  compétence  de 
simple  grammairien  est  trop  limitée  aux  connaissances  que  nous  venons 
d'acquérir  pour  les  besoins  de  la  cause.  Aussi  bien  n'avons-nous  donné 
entier  et  a\cc  des  commentaires  que  le  premier  Livre,  le  seul  qui  soit  d'un 
intérêt  général.  Le  second  établit  les  conditions  d'équilibre  des  conoïdes. 
C'est,  au  jugement  de  Lagrange,  «  un  des  plus  beaux  monuments  du  génie 
d'Archimède;  il  renferme  une  théorie  de  la  stabilité  des  corps  flottants  à 
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aquelle  les  modernes  ont  peu  ajouté.  »  J'en  ai  traduit  tous  les  énoncés. 
Au  lieu  de  comparer  les  propositions  d'Archimède  avec  les  mêmes 
théories  traitées  par  les  méthodes  ingénieusement  exactes  d'aujourd'hai, 
si  on  réfléchit  qu'elles  ont  surgi  du  milieu  d'une  ignorance  profonde  sor 
tous  ces  sujets  et  d'une  confusion  pire  que  l'ignorance  même,  on  sera  saisi 
d'admiration.  Nous  avons  dît  que  la  rigueur  des  explications  n'était  pas 
toujours  satisfaisante.  Mais  le  peu  d'avancement,  l'inexistence  même  des 
théories  connexes  à  celles-ci,  resserraient  le  génie  d*Archiméde  au  point 
que  sa  précision  ne  pouvait  égaler  sa  pénétration.  Celle-ci  est  prodigieuse. 
C'est  en  plein  inconnu  qu'elle  faisait  sa  première  démarche.  Ainsi  dénuée 
de  toute  aide,  elle  ne  pouvait  rapporter  à  leur  véritable  cause  physique 
les  conditions  d'équilibre  de  tout  corps  flottant;  elle  lésa  du  moins  for- 
mulées avec  une  remarquable  justesse. 

Je  ne  puis  terminer  sans  remercier  vivement  mon  ami  M.  Marcel  Bril- 
louin  qui  m'a  donné  l'idée  de  ces  recherches  historiques,  en  s'adressant  à 
moi  pour  quelques  éclaircissements  sur  les  sources  du  texte  traduit  par 
Peyrard.  11  m'a  d'abord  rendu  service  en  me  questionnant  sur  Archimède. 
et,  au  cours  de  mon  travail,  il  m'a  appris  infiniment  plus  de  choses  qu'il 
n'a  jamais  pu  m'en  demander.  A.  L. 


DES    CORPS   FLOTTANTS. 


PREMIER  LIVRE. 

PREMIÉRF   IIYPOTIIÈSK 


Supposons  que  tout  liquide  soit  de  telle  nature  que.  si  Ton 
considère  les  parties  de  même  niveau  (')  et  continues,  la  moins 


(•  )  l>e  inômc  niveau  el  c«>nlinucs.  —  Les  mûmes  expressions  se  troiivcronl  dans 
les  propo^ilions  II,  III,  IV.  V  cl  VIL  LIIos  y  ont  une  iiuportancc  capitaic.  Le 
iiuu\o  do  démonstration  cmplové  par  Arrhimède  consiste  à  examiner  ce  qui  *f 
|»a>se.  pour  rliarun  des  cas  «|u*il  onvisaue,  dans  une  mrrnc  couche  horizontale. 
La  seeomle  proposition  va  dêlinir  avec  précision  le  niveau  ou  Thorizontalito 
d'une  ci^uohe  liifuide.  Dès  lors  ces  mots  auront  une  sis^niHcation  rigoureusement 
dèlerminee  qu'ils  n'ont  pas  encore  dans  celte  première  hypothèse.  Ils  n'y  dési- 
finent  tjue  l'hi^ri/t^nlalilè  apparente  de  l'eau  calme.  Ch.  Thurot  {/Recherches  sur 
te  prinrij'C  d'Archinui/e,  p.  i>)  Iraduit  prudemment  les  mots  latins  ex  tvqw^» 
Jaccntibus  par  w  èuaiemenl  situées  ^».  sans  préciser  règalitè  dont  il  s'agit  et  qui 
ne  peut  èln'  qu'une  eualilé  de  symcirie  i  autour  d'un  point  qu'on  n'indique  pas^. 
Le  grec  que  rellètenl  ces  trois  mots  est  évidemment  i;  Xiv^  xstjiivwv.  C'est  une 
des  périphrases  par  lesquelles  le  langage  ordinaire  désignait  la   direction  hori- 
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poussée  cède  à  celle  qui  Test  plus.  Disons  encore  que  chacune 
des  parties  est  poussée  parle  liquide  qui  est  au-dessus  d'elle  sui- 
vant la  verticale  [et  cela  (*),  lorsque  le  liquide  descend  dans 
quelque  chose  et  supporte  quelque  autre  chose]. 

Proposition  I. 

Une  surface  étant  coupée  par  un  plan  qui  passe  par  un  point 
déterminé  (^),  si  la  section  est  une  circonférence  ayant  ce  point 
pour  centre,  la  surface  sera  sphérique. 

Soit  une  surface  coupée  par  un  plan  passant  en  x  de  façon 
que  rinterscction  soit  toujours  une  circonférence  ayant  pour 
centre  x.  Supposons  que  ce  ne  soit  pas  une  surface  de  sphère. 
Toutes  les  lignes  allant  du  centre  de  la  circonférence  à  la  surface 
ne  seront  point  égales  entre  elles. 

Soient  donc  les  points  a^yS  sur  la  surface,  et  supposons  ax, 
x^  inégales  enlre  elles.  Par  xa,  xp  faisons  passer  un  plan  dont 
la  section  avec  la  surface  soit  la  ligne  a^yS.  Cette  ligne  sera  une 
circonférence  ayant  pour  centre  x,  puisque  telle  a  été  notre  sup- 
position sur  la  nature  de  la  surface  en  question. 


zontalc,  ne  possédant  aucun  mot  unique  et  spécial  pour  exprimer  cette  idée. 
Au  reste,  voici  tout  ce  passage  tel  que  le  donne  la  vieille  traduction  latine  : 
«  Supponatur  humidum  habcns  talem  naturam  ut  partibus  ipsius  ex  aequo  jacen- 
tibus  et  existcntibus  continuis  expcllatur  minus  puisa  a  magis  puisa,  et  una- 
quxque  autem  partium  ipsius  pellitur  humido  quod  suprà  ipsius  existente  sccun- 
dum  pcrpcndicularcm  [si  humidum  sit  desccndcns  in  aliquo  et  ab  alio  aliquo 
prcssuni].  Voici  le  grec  que,  selon  les  conjectures  les  plus  probables,  le  traduc- 
teur a  pu  avoir  sous  les  yeux  :  *Tirox£:(TOa)  to  C»Ypbv  ^-/ov  ToiauTr,v  çyfftv  iùtrzt  tûv 
(jLcpb>v  a-JToO  il  iioy  xei[jLéva)v  xai  ôvtwv  ff\jV6*/ûv  è^coOeTaOoti  to  wOoupievov  tjttov  {»i;b 
ToO  {x.5tX).ôv.  Kai  êxa^TOv  lï  xûv  {jLep£t>v  «ùtoO  (d6stTai  O^pw  tw  uTièp  aùroO  xaxà  xdtôeTov. 

(>)  Lt  cela  lorsque,  etc.  —  Ces  mots  sont  inutiles  à  l'intelligence  de  ce  qui  pré- 
cède. Ils  n'y  ajoutent  rien.  Ils  ne  figurent  pas  dans  la  traduction  en  arabe  de 
9G9  {voir  l'introduction)  et  il  est  permis  de  croire  que  Mohammed  ne  les  trou- 
vait pas  dans  son  texte  grec.  Ils  paraissent  n'être  qu'une  de  ces  gloses  soi-disant 
explicatives,  mais  réellement  oiseuses,  qui,  dans  les  transcriptions  de  manuscrits, 
passent  souvent  de  la  marge  au  texte.  M.  Ileiberg  a  montré  que  ces  interpola- 
lions  ne  sont  que  trop  fréquentes  dans  le  grec  d'Archimède.  —  PejTard  traduit 
(librement)  :  «  Soit  que  le  fluide  descende  quelque  part,  soit  qu'il  soit  chassé 
d'un  lieu  dans  un  autre  ». 

(')  Déterminé.  —  Mot  à  mot  :  par  un  point  toujours  le  même. 
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Donc  les  lignes  xa,  x^  ne  sont  point  inégales,  et,  nécessaire- 
ment, la  surface  en  question  est  sphérique. 

Fig.  I. 


Proposition  IL 

Si  un  liquide  est  en  état  d'équilibre  et  d'immobilité,  la  forme 
de  sa  surface  est  celle  d'une  sphère  ayant  pour  centre  le  cenlrr 
de  la  Terre. 


En  effet,  supposons  le  liquide  en  état  d'équilibre  et  d'immo- 
bilité. Coupons  sa  surface  avec  un  plan  passant  par  le  centre  de  la 
Terre.  Soit  x  le  centre  de  la  Terre.  Soit  apyo  Tintersection  de 
la  surface  du  liquide  avec  ce  plan. 

Fig.  2. 


Je  dis  donc  que  la  ligne  ajSyo  est  une  circonférence,  dont  le 
centre  est  x.  En  effet,  s'il  n'en  est  pas  ainsi,  les  droites  menées 
de    X  à  la  ligne   a^yS  ne  seront  pas  égales.  Prenons  donc  une 


TRAITÉ  DES  CORPS  FLOTTANTS.  445 

droite  qui,  comparée  à  celles  qui  vont  vers  a^yô,  soit  plus 
grande  que  les  unes,  plus  petite  que  les  autres.  Avec  cette  ligne 
pour  rayon,  en  prenant  x  comme  centre,  décrivons  une  circon- 
férence. Cette  circonférence  passera  en  partie  au  delà,  en  partie 
en  deçà  de  a^y^?  puisque  son  rayon  est  plus  grand  que  certaines 
des  droites  menées  jusqu'à  apyo,  plus  petit  que  certaines  autres. 
Soit  wp£  la  circonférence  ainsi  décrite.  Menons  la  droite  x^  et 
les  droites x!J  et  xsî^formant  des  angles  égaux  (').  Décrivons  encore, 
en  prenant  x  pour  centre,  une  circonférence  Çotî  dans  le  même 
plan  et  dans  le  liquide. 

Les  parties  de  liquide,  situées  sur  la  circonférence  Çott,  sont 
de  même  nheau  et  continues  entre  elles  (^).  Celles  qui  sont 
situées  en  Ço  sont  poussées  par  le  liquide  Ço^Ç  sons  3JJ;  celles 
en  ot:  par  le  liquide  tîo^s  sous  [3e.  Ainsi  les  parties  du  liquide, 
situées  sur  Tare  de  cercle  Ço,  ne  sont  pas  poussées  comme  celles 
situées  en  ot:.  Par  conséquent,  les  moins  poussées  céderont  aux 
plus  poussées;  nous  n'avons  donc  pas  affaire  à  un  liquide  en 
équilibre. 

Or,  nous  l'avions  supposé  en  état  d'équilibre  et  d'immobilité. 
11  faut  donc  nécessairement  que  la  ligne  a^yo  soit  une  circonfé- 
rence ayant  pour  centre  x. 

On  démontrera  de  même  que,  de  quelque  façon  que  l'on  coupe 
la  surface  du  liquide  par  un  plan  passant  au  centre  de  la  Terre, 
l'intersection  sera  une  circonférence  ayant  pour  centre  celui  de  la 
Terre.  Il  est  donc  évident  que  la  surface  d'un  liquide  en  équilibre 
a  la  forme  d'une  sphère  ayant  le  même  centre  que  la  Terre, 
puisque  cette  surface  est  telle  que,  coupée  d'un  plan  par  un  point 
fixe,  elle  donne  pour  section  une  circonférence  ayant  pour  centre 
le  point  par  lequel  est  mené  le  plan  dont  on  la  coupe. 


(')  Formant  des  angles  égaux  de  part  et  d'autre  de  x^.  Je  ne  sais  pourquoi, 
dans  la  figure  deTartaglia,  reproduite  par  Heiberg,  ces  deux  angles  sont  inégaux. 
EVautre  part  les  lettres  qui  se  rapportent  aux  points  de  la  figure  sont  légèrement 
interverties,  ce  semble,  dans  les  traductions  de  1269,  tout  à  fait  mêlées  dansTar- 
taglia;  si  bien  qu'on  ne  peut  plus  suivre  la  démonstration.  Sans  changer  un  mot 
du  texte,  je  les  ai  rétablies  d'après  le  sens  de  l'ensemble,  qui  est  on  ne  peut  plus 
clair.  Partout  j'ai  restitué  les  lettres  grecques  qui,  d'après  divers  indices,  doivent 
avoir  été  celles  de  l'original  lui-même. 

'(*)  Voir  note  de  la  page  44^. 
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Un  solide  de  même  volume  et  de  même  poids  (  *  )  que  le  li- 
quide,  dans  lequel  il  est  abandonné,  y  enfoncera  de  façon  à 
n^émcrger  nullement  au-dessus  de  la  surface,  mais  (^)  à  ne  pis 
descendre  encore  plus  bas. 

En  effet,  supposons  qu'un  solide  de  même  poids  que  le  liquide 
y  soil  abandonné,  et,  si  toutefois  cela  se  peut,  qu'il  émerge  au- 
dessus  de  la  surface.  Supposons  le  liquide  en  équilibre  et  immo- 

Fig.  3. 


bile.  Imaginons  un  plan  qui  passe  par  le  centre  commun  de  la 
Terre  et  du  liquide  et  par  le  solide.  Soit  a^y  son  intersection 
avec  la  surface  du  liquide,  eî^YjO  le  corps  flottant  ('),  x  le  centre 


(  '  )  De  même  volume  el  de  môme  poids.  —  C'est-à-dire  de  même  densité  :  «  Archi- 
mède,  dit  Thurot  {liechcrclies,  p.  i3),  démontre  facilement  qu'un  corps  de  même 

pesanteur  que  le  liquide  où  il  est  abandonné  plongera  tout  entier A  pesanteur 

il  faut  ajouter  ^/^ecZ/iz/MC^  expression  à  laquelle  rien  ne  répond  dans  Archiméde.» 
Ch.  Thurot  est  sévère.  La  langue  n'avait  pas  de  mot  unique  et  spécial  pour  ex- 
primer cette  notion.  Mais  nous  trouvons  ici  œqualis  molis  et  œquatis  pondens. 
plus  bas  magnitudine  œqiiale  et  œquè  grave  supponitur  solidum  cum  hu- 
mido,  expressions  que  nous  serions  en  droit  de  traduire  par  le  même  poids 
sous  le  même  volume.  Ces  périphrases  dont  nous  soulignerons  la  traduclion. 
chaque   fois  qu'elles  se  rencontreront,  ne  laissent  rien   à  désirer  pour  la  clartc. 

(  *)  Mais  à  ne  pas  descendre  encore  plus  bas.  —  Cette  seconde  assertion  n'est  pa? 
justifiée  ici.  L'équilibre  du  solide  pour  les  déplacements  vers  le  bas  n'est  physi- 
quement slabic  que  si  l'on  lient  compte  de  l'augmentation  de  la  densité  tJin  li- 
quide avec  la  profondeur.  Or  c'est  une  condition  h  laquelle  on  ne  voit  pa? 
qu'Archimèdc  ait  songé.  —  Celle  seconde  partie  de  l'énoncé  manque  chez  le  traduo- 
leur  arabe  de  969.  Peut-être  ne  la  Irouvait-il  pas  dans  son  manuscrit. 

(^)  eÇt.O  le  corps  flottant.  —  Le  traducteur  de  1269  écrit  :  solidœ  magnitu- 
dinis  insidentia  {sic)  et  avertit  en  marge  qu'il  avait  dans  son  texte  grec  o^nf**- 
(synonyme  évident  du  participe  ô^o'Vsvov  qu'on  lit  au  titre  de  ce  traité)  et  qui 
n'était  connu  qu'avec  le  sens  de  véhicule  (ou  rarement  de  bateau). 
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de  la  Terre.  Soit  ^yrfi  la  partie  du  solide  immergée,  ^sÇy  celle 
qui  émerge. 

Représentons-nous  le  solide  comme  compris  dans  une  pyra- 
mide, dont  la  base  est  un  parallélogramme  à  la  surface  du  liquide 
et  dont  le  sommet  est  le  centre  de  la  Terre.  Disons  que  Tinter- 
section  ajSy  est  une  circonférence  et  que  celles  des  faces  de  la 
pyramide  avec  le  plan  sont  x).,  x[jl.  Décrivons  dans  le  liquide, 
autour  de  x  pris  pour  centre,  une  autre  surface  de  sphère  sous 
eÇtjO,  ce  sera  çot:;  et  supposons-la  coupée  (suivant  cette  ligne  Çott) 
par  la  surface  du  plan.  Supposons  une  autre  pyramide  semblable, 
égale  et  contîguë  à  celle  qui  contient  le  solide.  Soient  x(jl,  xv  les 
sections  de  ses  faces  par  le  plan.  Envisageons,  dans  le  liquide, 
un  volume  de  ce  liquide  même,  soit  poT'j  égal  et  identique  à  la 
parlie  ^r.vO  du  solide  qui  se  trouve  immergée. 

Les  parties  de  liquide  qui  sont  dans  la  première  pyramide  sous 
la  surface  coupée  en  Ço  et  celles  de  la  seconde  sous  ot:  sont  de 
même  niveau  et  continues.  Or  (')  elles  ne  sont  pas  également 
poussées.  En  effet,  celles  qui  sont  en  \o  sont  poussées  :  i°  par 
le  solide  tQrfi^  2®  par  le  liquide  situé  entre  les  surfaces  X(jl,  Ço  et 
les  faces  de  la  pyramide;  celles  en  otz  le  sont  :  i**  par  le  solide  poru 
et  le  liquide  situé  entre  les  surfaces  [jlv,  otu  et  les  faces  de  la  pyra- 
mide. Mais  le  poids  du  liquide  [jlvotc  sera  moindre  que  celui  du 
liquide  XjjlÇo.  En  effet,  la  partie  liquide  paru  est  moindre  que  le 
solide  sw'î^.O,  puisqu'elle  est  égale  à  la  parlie  ripyO  et  qu'on  a 
supposé  le  solide  de  même  poids  et  de  même  dimension  que 
le  liquide.  Le  resle  des  parties  liquides  est  égal  de  part  et 
d^autre. 

Il  est  donc  évident  que  le  liquide,  situé  en  ot:,  cédera  à  celui 
qui  est  situé  en  0;  et  qu'il  ne  sera  pas  en  équilibre.  Or  on  l'a 
supposé  immobile  (^). 

Donc,  aucune  partie  du  solide  en  question  n'émergera.  Et  le 


(*)  AjouloDS,  pour  la  clarté  :  de  la  façon  que  nous  avons  supposé  les  choses, 
elles  ne  sont  pas  également  poussées. 

(')  Thurot  résume  ainsi  cette  longue  démonstration  :  «  Archimède  démontre 
que  le  corps  plongera  tout  entier,  en  établissant  que  si  (le  liquide  étant  supposé 
immobile)  une  portion  du  corps  restait  au-dessus  de  la  surface,  la  portion  du 
liquide  placée  sous  le  corps  serait  plus  pressée  que  celle  qui  est  à  côté,  et  le  li- 
quide ne  serait  pas  immobile  ». 
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solide  immergé  ne  descendra  pas  au  fond,  car  toutes  les  parties 
du  liquide,  situées  au  même  niveau,  seront  également  poussées, 
puisque  le  solide  est  de  môme  poids  que  le  liquide  (^  ). 

Proposition  IV. 

Tout  corps  solide  plus  léger  que  le  liquide. où  il  est  abandoDoé 
ne  sera  pas  complètement  immergé,  mais  restera  en  partie  au- 
dessus  de  la  surface  liquide. 

En  effet,  supposons  un  corps  plus  léger  que  le  liquide  et  qui  t 
est  abandonné.  Supposons,  si  toutefois  la  chose  est  possible, 
qu^il  y  soit  totalement  immergé  sans  qu'aucune  partie  sVIève  au- 
dessus  de  la  surface;  que  d'ailleurs  (*)  le  liquide  reste  immobile. 


Fig.  4. 


Imaginons  maintenant  un  plan  mené  par  le  centre  de  la  Terre, 
le  liquide  et  le  solide.  Soit  a^y  '^  circonférence  suivant  laquell*' 
ce  plan  coupe  la  surface  du  liquide;  la  section  du  solide  est  re- 
présentée par  la  figure  en  î^,  le  centre  de  la  Terre  par  x.  Imagi- 
nons, comme  précédemment,  une  pyramide  comprenant  ^  et  ayant 
pour  sommet  le  point  x;  ses  faces  seront  coupées  par  le  plan  x^â^ 
suivant   ax,   Xj3.   Admettons  une  autre  pyramide    égale   et  scni- 


(')  La  première  partie  du  raisonnement  montre  que  l'équilibre  est  impossibk 
si  le  solide  n'est  pas  cnlicrcment  immerge;  la  seconde  que  Téquilibre  est  atteint 
des  qu'il  cesse  d'émerger.  Mais,  d'nprcs  le  même  raisonnement,  l'équilibre  subsis- 
tera à  quelque  profondeur  que  ce  solide  soit  plongé.  On  s'étonne  donc  de  trou*fr 
ici  celle  démonstralion  accessoire  qui  ne  démontre  pas.  Est-elle  de  la  djc^dj^ 
main  que  ce  qui  précède?  Voir  la  Note  2,  page  f\f\<). 

(»)  Que  d'ailleurs.  —  Ajoutons,  pour  la  clarté  :  dansées  conditions,  ... 
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blable,  dont  les  faces  sont  coupées  par  le  plan  a^y  suivant  x^,  xy. 
Décrivons  ensuite  dans  le  liquide  une  autre  surface  de  sphère  si- 
tuée sous  le  solide  et  ayant  x  pour  centre;  elle  sera  coupée  par  le 
mciue  plan  suivant  Çot:. 

Que  Ton  se  représente,  dans  la  seconde  pyramide,  un  volume 
de  liquide  ^i  (•)  égal  au  solide  J^.  Les  parties  liquides  de  la  pre- 
mière pyramide,  situées  sous  les  deux  surfaces  en  Ço  et  celles  de 
la  seconde,  situées  également  sous  les  deux  surfaces  en  ott,  sont 
de  même  niveau  et  continues  entre  elles.  Mais  elles  ne  peuvent 
être  également  poussées.  Car  celles  de  la  première  j)yramide  le 
sont  pur  le  solide  en  s  et  par  le  liquide  qui  Tentoure  et  qui 
occupe  la  partie  de  pyramide  a^o;.  Celles  de  la  seconde  sont 
poussées  [)ar  le  liquide  en  r,  et  le  liquide  qui  Tentoure  et  qui  occupe 
la  partie  de  pyramide  'î^o^y.  Mais  le  poids  de  ce  qui  est  en  Ç  est 
moindre  que  celui  de  ce  qui  est  en  r,,  puisque  nous  supposons  le 
solide  égal  en  volume  au  liquide,  mais  plus  léger  {^),  Quant 
au  lif|uide  qui  entoure  s  et  r,,  son  poids  est  égal  dans  les  deux 
parties  de  pyramides  qui  sont  égales  entre  elles  (').  Donc,  la 
portion  de  liquide  siluée  sous  les  deux  surfaces  (*)  suivant  Tare  de 
cercle  o-  est  la  plus  poussée  des  deux.  Elle  chassera  donc  la 
moins  poussée  et  le  liquide  ne  peut  dès  lors  rester  immobile. 
Donc,  le  solide  ne  sera  ])as  eutièrement  immergé;  une  portion  en 
restera  au-dessus  de  la  surface  du  liquide  ('*). 

Proposition  V. 
In  solide  ]>lus  léger  que  le  liquide  dans  lequel  on  Tabandonne 


(')  «  rcyrard,  dit  Tliurot,  est  enrore  ici  très  inexact,  en  traduisant  (p.  874) 
un  solide  II  qui  soit  composé  du  fluide.  Arcliimède  ne  suppose  nulle  part  la  su- 
lidification  d'uno  partie  du  Ii(iuide.  » 

(»)  Kgal  en  volume;  niais  plus  léger.  —   Voir  note  1,  p.  t\\^'u 
(  >)  Ici  le  texte  parait  altéré,  déparé  par  une  lacune;  le  sens  est  évident. 
(  •  )  Ces  trois  mot*.,  inutiles  à  tout  prendre,  manquent  de  clarté.  Le  texte  grec 
parait  avoir  été  mal  lu  par  le  traducteur  latin. 

(^)  «  Logi({ucment,  dit  Thurot,  cette  démonstration  indirecte  et  négative  serait 
irréprochable.  Mais  elle  ne  nous  montre  pas  physiquement  comment  le  corps 
spécifiquement  plus  léger  que  le  liquide  est  poussé  en  haut.  Aussi  Archiméde, 
avant  de  traiter  de  l'équilibre  des  conoïdes  est-il  forcé  de  demander  qu'on  lui 
uccorde  un  second  postulat.  »  I  01/',  plus  loin,  Hypothàsc  II. 
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y  enfonce  de  telle  façon  qu'un  volume  de  liquide  égal  à  la  partie 
immergée  ait  le  même  poids  que  le  solide  entier  (voir  ^g.  3). 

Faisons  les  mêmes  constructions  que  ci-dessus,  et  supposons 
le  liquide  immobile.  Soit  un  solide  ^Zrfi  plus  léger  que  le  liquide. 
Pour  que  le  liquide  soit  immobile,  il  faut  que  les  parties  de  mémt 
nUxau  soient  également  poussées.  Par  conséquent,  le  liquide  sera 
également  poussé  sous  les  surfaces  déterminées  par  les  arcs  de 
cercle  Ço  et  ot:.  Les  poids  qui  les  pressent  seront  donc  égaux. 

Mais  le  poids  du  liquide  dans  la  première  pyramide,  diminution 
faite  du  solide  ^rjOy'  est  égal  au  poids  du  liquide  de  la  seconde 
moins  la  partie  7:tt'J.  Donc,  il  est  ^évident  que  le  poids  sÇr,^  est 
égal  à  celui  du  liquide  tutt'J.  Donc,  un  volume  de  liquide  égal  à 
la  partie  immergée  pèse  autant  que  le  solide  entier. 

Proposition  VI. 

Lorsqu'un  corps  est  plus  léger  que  le  liquide  où  on  l'en- 
fonce et  remonte  à  la  surface,  la  force  (')  qui  pousse  en  haut  ce 
corps  a  pour  mesure  la  différence  entre  le  poids  d'un  égal  volume 
de  liquide  et  le  poids  même  du  corps. 

En  effet,  soit  un  corps  A  plus  léger  (2)  que  le  liquide.  Soit  ^  le 
poids  de  ce  corps,  et  py  le  poids  d'un  volume  de  liquide  égal  à  A. 
Il  s'agit  de  démontrer  que  le  corps  A,  enfoncé  de  force  dans  le  li- 
quide, remontera  avec  une  force  égale  à  y. 

Prenons  un  corps  A,  dout  le  j)oids  soit  égal  à  y.  L'enseniMe 
composé  des  corps  A  et  A  mvdi plus  Irger  (2)  que  le  liquide.  Car, 
le  poids  des  deux  réunis  est  [ïy,  mais  le  poids  du  liquide  égal  on 
volume  à  AA,  serait  supérieur  à  [3y  qui  est  seulement  ce  que  pèse 
un  volume  de  liquide  égal  à  A. 


(')  La  force  qui  pousse  en  haut  ce  corps.  —  «  Peyrard,  dit  Ch.  Thurol,  traduit 
incxacLemcnt  ri  par  vitesse  dans  le  texte  de  la  démonstration.  »  Voici  ciminuni 
Tluirot  traduit  cet  énoncé  difficile  à  formuler  brièvemcnl  :  «  Un  corps  plus  lé:;ii 
que  le  liquide  où  il  est  enfonce  de  force  se  relève  et  est  porté  en  haut  a>ei;  uni- 
force  égale  à  la  quantité  dont  le  poids  d'une  portion  de  liiiuidc  égale  au  coiff 
surpasse  le  poids  du  corps.  » 

(')  IMus  léger.  —  Spécifiquement.  Il  faut  ici  sous-cntendrc  cette  idée  cunipli- 
menlaire,  (lui  n'est  rendue  d'aucune  façon. 
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Donc,  abandonnons  dans  le  liquide  Tensemble  composé  des 
corps  A  et  A.  Il  y  enfoncera  jusqu'à  ce  que  le  volume  de  liquide 
égal  à  la  partie  immergée  ait  le  même  poids  que  le  corps  tout 
entier.  C'est,  en  effet,  ce  qu'on  vient  de  démontrer  (*). 

Fig.  5. 


\ 


[Soilao  la  circonférence  formant  la  surface  du  liquide.]  Puisqu'un 
volume  de  liquide  égal  à  A  a  le  même  poids  que  A  A,  il  est  clair 
que  la  partie  immergée  sera  A,  que  l'autre  partie,  c'est-à-dire  A, 
émergera  tout  entière.  [Cela  étant  démontré,  le  reste  de  la  propo- 
sition Test  (2)].  Il  est  évident  que  la  force  qui  pousse  A  vers  le 
haut  est  égale  à  celle  qui  pousse  en  bas  la  partie  supérieure  A, 
puisqu'aucune  des  deux  parties  n'entraîne  l'autre  avec  elle. 

Mais  la  pesée  de  A  vers  le  bas  est  précisément  le  poids  y;  car 
nous  avons  supposé  le  poids  de  A  égal  à  y.  Ce  qu'il  fallait  dé- 
montrer est  donc  évident. 

Proposition  VII. 

Un  corps  plus  lourd  que  le  liquide  où  on  l'abandonne  descendra 
au  fond,  et  son  poids,  dans  le  liquide,  diminuera  d'une  quantité 
mesurée  par  ce  que  pèse  un  volume  de  liquide  égal  à  celui  du 
corps. 

D'abord,  il  est  évident  que  le  corps  descendra  au  fond.  Car  les 


(  >)  Ce  qu'on  vient  de  démontrer.  —  Dans  la  proposition  précédente  dont  cclie-ci 
n'est  qu'un  corollaire. 

(')  Cette  parenthèse  dont  nous  donnons  le  sens  probable  est  formée  de  quelques 
mots  grecs  lus  de  façon  incertaine  par  le  traducteur  et  transcrits  tels  quels  à  la 
marge  de  son  exemplaire,  sans  qu'il  ail  tenté  de  les  faire  passer  en  latin. 
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parties  de  liquide  qui  se  trouvent  sous  lui  sont  plus  pressées  que 
celles  qui  sont  à  son  nàeau  (  '  ),  puisque  le  solide  est  supposé  plus 
lourd  que  le  liquide.  Démontrons  maintenant  que  son  poids  j 
diminuera  de  la  quantité  que  nous  avons  dite. 

Soit  en  effet  un  corps  A  plus  lourd  que  le  liquide,  et  soient  3^ 
le  poids  de  A,  fi  le  poids  du  liquide  égal  en  volume  à  A.  11  s'agit 
de  démontrer  que  le  corps  A,  plongé  dans  le  liquide,  aura  précisé- 
ment pour  poids  y.  Prenons  un  autre  corps  A  plus  léger  à  égalité 
de  volume  que  le  liquide  Ç^),  ayant  d'ailleurs  pour  poids  p;  conve- 

Fig.  6. 


? 


nons  qu'un  volume  de  liquide  égal  à  A,  aurait  pour  poids  ,âv.  L'en- 
semble composé  des  corps  A  et  A  sera  aussi  pesant  que  le  liquide. 
Car  le  poids  des  deux  réunis  est  égal  à  py-h  ^;  mais  le  poids  du 
volume  équivalent  de  liquide  est  égal  à  celle  même  somme.  Par 
ccmséquent,  si  Ton  jette  et  qu'où  abandonne  ces  deux  corps 
réunis  dans  le  liquide,  ils  y  seront  en  équilibre  et  ne  remonleronl 
ni  ne  descendront;  car,  le  corps  A,  étanl  plus  lourd  que  le  lifpiidc, 
sera  porté  en  bas,  mais  ramené  aussi  en  haut,  exaclement  a\ec  la 
même  force  par  le  corps  A.  Mais  le  corps  A,  plus  léger  que  le  liquide. 


(  •)  Celles  qui  sont  à  son  niveau.  —  «  La  traduction  de  I*c}rard  (p.  076)  qui  a 
suivi  le  texte  de  Conninandin  n'est  pas  claire  :  «  Les  parties  du  fluide  qui  M>nt 
»  au-dessou>  sont  plus  j)ressees  que  les  parties  (jui  leur  sont  adjacentes.  »»  Archi- 
inède  veut  dire  :  «  qui  sont  à  la  même  distance  qu'elles  du  centre  de  la  Terre  ». 
.Note  de  Cli.  Thurol  {Recherches,  p.  i}). 

{')  r*lus  K'ger,  à  égalité  de  volume,  que  le  Ii(|uidc.  — Leviorhumidomolisa*quâlis 
cum  ipsa.  Probablement  :  yov^oTepov  u^poO  toO  iffojjLîvfOo--;  aC?«p.  La  notion  d» 
poids  spécifique  est  exprimée  ici  par  une  périphrase,  mais  de  la  façon  la  plus  ex- 
plicite. 
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et  porté  en  haut  par  une  force  égale  à  y.  Car  il  a  été  démontré  (*  ) 
que  les  corps  solides  plus  légers  que  le  liquide  où  on  les  enfonce 
remontent  à  la  surface  avec  une  force  égale  à  la  différence  entre  le 
poids  du  volume  de  liquide  égal  au  leur  et  leur  propre  poids.  Or, 
le  volume  de  liquide  égal  à  A  est  plus  lourd  que  A  d^une  quantité 
égale  à  y-  D'où  il  résulte  que,  le  corps  A  est  porté  en  bas  par  un 
poids  égal  à  y. 


SECONDE     lirPOTHESE. 


Supposons  que  tout  corps  qui,  plongé  dans  le  liquide,  remonte, 
est  poussé  en  haut  suivant  la  verticale  qui  passe  par  son  centre  de 


gravite. 


Proposition  VIII. 


Si  un  corps  solide,  ayant  la  forme  d'un  segment  de  sphère,  est 
abandonné  dans  un  liquide,  et  si  la  base  du  segment  ne  touche 
pas  le  liquide,  le  corps  se  tiendra  droit,  et  Taxe  du  segment  sera 

Fig.7. 
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vertical.  Et  si  Ton  dérange  le  solide,  de  façon  à  faire  loucher  le 
liquide  par  la  base  du  segment,  la  figure,  dès  qu'on  l'abandonne 
de  nouveau,  ne  reste  pas  ["penchée,  mais  reprend  sa  situation 
droite. 


(')  Il  a  été  démontré.  —  Par  la  Proposition  V'I. 
/.  de  Phys.,  a*  série,  t.  X,  (Octobre  1^91.) 


:;i 
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[Note  marginale  du  traducteur  latin  de  1269  : 

«  Il  V  avait  un  dcmi-feuilIet  blanc.  La  démonstration  de  ce  théorème 
manquait  dans  mon  exemplaire  p:rec;  c'était  la  fîn  d'un  cahier,  et  au  com- 
mencement du  cahier  suivant  se  trouvaient  des  figures  qui  sont,  selon 
moi.  celles  de  ce  théorème.  »] 

Proposition  IX  (*). 

Par  conséquent,  si  le  corps  est  plus  léger  que  le  liquide,  et  si, 
quand  on  l'y  abandonne,  sa  base  y  plonge  tout  entière,  ce  solide 
se  tiendra  droit  et  la  direction  de  son  axe  sera  verticale. 

Envisageons  un  corps,  tel  qu'on  vient  de  le  définir,  abandonné 
dans  le  liquide.  Imaginons  aussi  un  plan  mené  parla  flèche  du  seg- 
ment et  par  le  centre  de  la  terre.  Soit  a^SyS  la  circonférence  que 

Fig.  8. 


forme  rinlorseclion  de  ce  plan  avec  la  surface  du  liquide.  sITt,  le 
contour  de  notre  fragment  >phérique,  et  enfin  la  droite  ît,  . 

La  tU'clie  du  segment  étant  Z^l  admettons,  si  toutefois  la  chose 
est  possible,  que  ^0  11e  soit  pas  verticale.  II  tant  montrer  que  la 
ligure  ne  gardera  pas  sa  situation,  et  se  redressera. 

Le  centre  de  la  <phrre  est  sur  ^0.  D'abord,  supposons  le  seg- 
ment plus  grand  que  la  donii-sphère.  S'il  était  égal  à  la  demi- 


V  Proposition  l\.  —  Ce  litre  no  s?  lr^u\e  p,i>  Jan>Id  traJuctioD  latine.  Peuî- 
i^tro  ootto  propo>iii.^n  suivait-c!lo.  d^n?  îc  icvle  j:rcc,  ia  huitième  comme  une  simple 
cons.qucnoo. 
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sphère  (*),  le  centre  serait  en  8,  en  tc  s'il  est  plus  petit,  en  x  s'il 
est  plus  grand. 

Par  X  et  le  centre  de  la  terre  ).,  menons  la  droite  xk.  La  figure 
située  au-dessus  du  liquide  a  son  axe  sur  la  verticale  qui  passe  en  x. 
Pour  les  mêmes  raisons,  son  centre  de  gravité  est  sur  la  ligne  vx, 
soit  en  p.  Mais  le  centre  de  gravité  de  tout  le  segment  est  sur  la 
ligne  ^6,  entre  x  et  J^,  soit  en  t.  Par  conséquent,  le  centre  de 
l'autre  partie  de  la  figure,  celle  qui  plonge  dans  le  liquide,  sera 
sur  la  droite  Tp  prolongée  (^)...  sera  avec  Tp  dans  le  même  rap- 
port où  le  poids  de  la  portion  de  la  figure  qui  émerge  est  avec 
celui  de  la  portion  immergée.  Soit  o  le  centre  de  la  portion  im- 
mergée. Par  0,  menons  la  verticale  oX.  Le  poids  de  la  portion 
qui  émerge  se  portera  en  bas  suivant  la  droite  po;  celui  de  la 
portion  immergée  en  haut  suivant  la  droite  ok.  Donc  la  figure 
ne  reste  pas  dans  sa  position.  Mais  les  parties  situées  du  côté  de  r^ 
descendent,  celles  situées  vers  e  montent,  et  cela  continue  jusqu'à 
ce  que  la  ligne  ÇO  se  trouve  verticale. 


SECOND   LIVRE. 

(  EXONCÉS.  ) 

I.  Si  un  corps  est  plus  léger  que  le  liquide  où  on  l'abandonne,  il  y  aura 
entre  son  poids  et  le  poids  d'un  volume  de  liquide  égal  à  celui  de  ce  corps 
le  mOme  rapport  qu'entre  la  partie  immergée  et  le  corps  tout  entier. 

IL  Soit  un  segment  droit  de  conoïde  rectangulaire  dont  la  flèche  (ne) 
dépasse  (pas)  en  longueur  une  fois  et  demie  la-ligne-qui-vient-jusqu'à- 
l'axe  (^)f  quel  que  soit  le  rapport  de  son  poids  avec  celui  du  liquide,  si  on 


(  •  )  S'il  était  égal  à  la  demi-sphère.  —  On  voit  que  le  texte,  tel  que  nous  le 
donne  le  traducteur  latin,  promet  l'examen  de  trois  cas  et  n'en  examine  qu'un 
seul.  Encore  celte  démonstration  n'est-elle  pas  très  nette.  Du  reste,  une  lacune 
la  dépare. 

(0  La  droite  prolongée....  —  Ici  une  lacune  de  huit  lettres  dans  la  vieille 
traduction  latine.  Sans  doute  :  d'une  longueur  telle  qu^elle  sera.,., 

(')  Le  conoïde  rectangulaire  est  le  solide  engendré  par  la  révolution  d'une 
parabole  autour  de  son  axe.  On  sait  qu'Archimcde  considère  la  parabole  dans 
le  cône  droit,  et  comme  étant  une  section  de  ce  solide  faite  parallèlement  à  une 
génératrice.    —    Quant   à    cette    ligne- qui-vient- jusqu'à- l*axe,  c'est,  selon 
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Vy  abandonne  de  façon  que  sa  base  ne  touche  pas  à  ce  liquide,  et  qu*on 
le  mette  dans  une  position  inclinée,  —  il  ne  garde  pas  cette  position,  mais 
se  redresse.  (J'appelle  redressement  la  position  où  la  base  ou  section  est 
parallèle  à  la  surface  du  liquide). 

III.  Soit  un  segment  droit  de  conoïde  rectangulaire  dont  la  flèche  (ne) 
dépasse  (pas)  en  longueur  une  fois  et  demie  la-ligne-qui-vient- jusqua- 
TaTie;  quel  que  soit  le  rapport  de  son  poids  avec  celui  du  liquide,  si  on 
l'abandonne  dans  le  liquide  de  façon  que  sa  base  tout  entière  soit  im- 
mergée, et  qu'on  le  mette  dans  une  position  inclinée,  —  il  ne  garde  pa« 
cette  position,  mais  se  redresse  de  façon  que  son  axe  soit  vertical. 

IV.  Soit  un  segment  droit  de  conoïde  rectangulaire  plus  léger  que  le  li- 
quide et  dont  la  flèche  dépasse  en  longueur  une  fois  et  demie  la-ligne- 
qui-  vient-jusqu'à-l'axe;  étant  donné  que  le  rapport  de (^)  son  poids  spé- 
cifique (*)  avec  le  poids  du  liquide  n*est  pas  plus  petit  que  celui  du 
carré  de  Tcxcès  de  la  flèche  sur  une  fois  et  demie  la-Iigne-qui-vient- 
jusqu'à-Taxc,  avec  le  carré  de  la  flèche;  si  on  l'abandonne  dans  le  li- 
quide de  façon  que  sa  base  ne  touche  pas  ce  liquide  et  qu'on  le  mette  dans 
une  position  inclinée,  —  il  ne  garde  pas  cette  position,  mais  se  redresse. 

V.  Soit  un  segment  droit  de  conoïde  rectangulaire,  plus  léger  que  le  li- 
quide et  dont  la  flèche  dépasse  en  longueur  une  fois  et  demie  la  ligne- 
qui- vient-jusqu'à-l'axe;  étant  donné  que  le  rapport  de  son  poids  âr ire 
le  poids  du  liquide  n'est  pas  plus  grand  que  celui  de  la  différence  entre 
le  carré  de  la  flèche  et  le  carré  de  l'excès  de  la  flèche  sur  une  fois  et  demie 
la  ligne- qui -vient-jusqu'à-l'axe  avec  le  carré  de  la  flèche;  si  on  l'a- 
bandonne dans  le  liquide  de  façon  que  sa  base  y  soit  immergée  tout  en- 
tière et  qu'on  le  mette  dans  une  position  inclinée,  —  il  ne  garde  pas  celte 
position,  mais  se  redresse  de  façon  que  son  axe  soit  vertical. 

VI.  Soit  un  segment  droit  de  conoïde  rectangulaire  plus  léger  que  le  li- 
quide et  dont  la  flèche  dépasse  en  longueur  une  fois  et  demie  la-ligne- 
qui-vient-jusqu'à-l'axe,  mais  soit    trop  petit  pour  être  avec  celte  ligne 


Pcyrard,  la  distance  cnlre  le  sommet  du  C(^ne  droit  et  le  point  par  où  la  section 
parallèle  est  faite  (et  où  aboutit  l'axe  de  la  parabole  ou  du  conoïde,  ou,  autrement 
dit,  la  Jlèche  du  segment  droit).  II  explique  que  cette  distance  est  égale  à  la 
moitié  du  paramètre  de  la  parabole.  Archimède  étudie  dans  ce  second  livre  le* 
diffcrcnlcs  positions  que  prendra  dans  un  liquide  un  segment  droit  de  conoïde. 
suivant  diverses  conditions,  entre  autres  le  rapport  de  la  flèche  au  paramètre. 

(«)  Pour  faciliter  un  peu  la  lecture,  on  a  mis  partout  en  italique  les  mots  qui 
servent  à  établir  les  rapports  eux-mêmes,  laissant  en  caractère  romain  ceux  qui 
énoncent  les  termes  de  ces  rapports. 

(»)  Ad  humidum  œquœ  molis  proportio.  Probablement  â  uotI  Cvpov  iffojtlvsfiï; 
X6yo;.  La  notion  de  poids  spécifique  est  ici  nettement  énoncée.  Partout  elle  est 
sous-entendue. 
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dans  le  rapport  de  i5  à  4;  si  on  l'abandonne  dans  le  liquide  de  façon  que 
sa  base  touche  ce  liquide,  —  il  ne  restera  jamais  dans  une  position  in- 
clinée telle  que  sa  base  touche  le  liquide  même  en  seul  point. 

VII.  Soit  un  segment  droit  d'un  conoïde  rectangulaire  plus  léger  que  le 
liquide  et  dont  la  flèche  dépasse  en  longueur  une  fois  et  demie  la-ligne- 
qui-vient-jusqu'à-l'axe,  mais  soit  trop  petite  pour  être  avec  cette  ligne 
dans  le  rapport  de  i5  à  4  j  si  on  l'abandonne  dans  le  liquide  de  façon  que 
sa  base  y  soit  plongée  tout  entière,  —  jamais  il  ne  se  placera  de  façon  que 
sa  base  touche  à  la  superlicie  du  liquide,  mais  toujours  dans  une  position 
telle  qu'elle  soit  tout  entière  dans  le  liquide  sans  en  toucher  la  superficie 
en  un  seul  point. 

VIII.  Soit  un  segment  droit  de  conoïde  rectangulaire  ayant  sa  flèche  plus 
longue  qu'une  fois  et  demie  la-droite-qui-vienl-jusqu'à-raxe,  mais  trop 
petite  pourtant  pour  être  avec  cette  ligne  dans  le  rapport  de  i5  à  4;  étant 
donné  que  le  rapport  de  son  poids  (spécifique;  avec  le  poids  du  liquide 
est  plus  petit  que  celui  du  carré  de  l'excès  de  la  flèche  sur  une  fois  et 
demie  la-ligne-qui-vient-jusqu'à-l'axe  avec  le  carré  de  la  flèche;  si  on  l'a- 
bandonne dans  le  liquide  de  façon  que  sa  base  n'y  touche  pas,  —  il  ne  se 
redressera  pas  complètement;  mais  il  ne  restera  incliné  que  si  son  axe  fait 
avec  la  superficie  du  liquide  un  angle  dont  la  grandeur  va  être  déterminée. 

I\.  Soit  un  segment  droit  d'un  conoïde  rectangulaire  ayant  sa  flèche 
plus  longue  qu'une  fois  et  demie  la-ligne-qui-vient-jusqu'à-l'axc,  mais 
trop  petite  pour  être  avec  cette  ligne  dans  la  proportion  de  i5  à  4l  étant 
donné  que  le  rapport  de  son  poids  (spécifique;  avec  le  poids  du  liquide 
est  plus  grand  que  celui deVc\cès  du  carré  de  la  flèche  sur  le  carré  de  la 
difl"érence  entre  la  flèche  et  une  fois  et  demie  la  -ligne-qui-vicnt-jusqu'à- 
Taxe  avec  le  carré  de  la  flèche,  si  on  l'abandonne  dans  le  liquide  do  façon  que 
sa  base  y  soit  plongée  tout  entière,  et  en  l'inclinant;  —  il  ne  se  redressera 
pas  assez  pour  que  Taxe  devienne  vertical  ;  mais  il  ne  gardera  pas  la  posi- 
tion inclinée,  si  ce  n'est  dans  le  cas  où  l'axe  ferait  avec  la  superficie  du 
liquide  un  angle  égal  à  celui  dont  il  a  été  parlé  précédemment. 

X..  Soit  un  segment  droit  de  conoïde  rectangulaire  plus  léger  que  le  li- 
quide et  dont  la  flèche  soit  trop  grande  pour  être  avec  la -ligne -qui- vient - 
jusqu'à -l'axe,  dans  la  proportion  de  i5  à  4*  si  on  l'abandonne  dans  le 
liquide  de  façon  que  sa  base  n'y  touche  pas,  —  tantôt  il  se  tiendra  droit  et 
tantôt  incliné  de  façon  que  sa  base  touche  au  liquide  en  un  point  unique, 
et  cela  dans  deux  cas;  et  sa  position  sera  inclinée  tantôt  de  telle  sorte  que 
sa  base  soit  mouillée  sur  un  espace  plus  étendu,  tantôt  de  telle  sorte 
qu'elle  ne  touche  même  pas  en  un  point  unique  à  la  surface  du  liquide.  Le 
rapport  entre  le  poids  du  corps  et  celui  du  liquide  pour  chaque  cas  sera 
indiqué  au  fur  et  à  mesure. 

FIN. 
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SUB  L'APPLICATION  DES  GOHDUGTIBILITÉS  ÉLEGTBiaUES  A  L'ÉTUDE 

DE  LA  NEUTBALISATION  DES  ACIDES; 

Par  iM.  Daniel  BERTHELOT. 

L'ctude  de  la  constitution  cl  des  équilibres  des  composés  chi- 
miques en  dissolution  réclame  l'emploi  de  méthodes  fondées  sur 
les  propriétés  physiques  des  systèmes  :  propriétés  thermiques, 
optiques,  électriques,  etc.  Les  mesures  calorimétriques,  qui  four- 
nissent une  évaluation  directe  de  Téncrgie  mise  en  jeu  dans  les 
phénomènes,  ont  été  les  plus  employées  jusqu'ici. 

Les  mesures  de  résistances  électroly tiques  sont  de  date  plus 
récente,  leur  emploi  se  recommande  dans  nombre  de  circon- 
stances :  elles  permettent  de  suivre  les  phénomènes  jusque  dans 
des  liqueurs  extrêmement  étendues  et,  par  suite,  d'opérer  avec 
des  solutions  diluées,  avantage  précieux  dans  le  cas  de  corps  peu 
solubles  dans  l'eau  ou  de  substances  rares  dont  on  ne  possède  que 
de  pelilcs  quanlités. 

De  nombreux  Mémoires  ont  été  publiés  depuis  quelques  années 
sur  les  conductibilités  des  électrolytes.  Mais  l'idée  d'appliquer 
ces  mesures  à  l'élude  des  réactions  chimiques  est  toute  récente. 
M.  Bouty  a  proposé  celle  application  comme  conséquence  de  se> 
recherches  sur  des  mélan«îos  de  sels  dissous  et  en  a  donné  plu- 
sieurs exemples  pour  les  sels  minéraux. 

M.  Fousscreau  avait  montré  antérieurement  comment,  dans  le 
cas  des  réactions  lentes,  la  variation  de  résistance  permet  de 
suivre  raltéralion  progressive  de  la  liqueur. 

Je  me  suis  proposé  d'étudier,  par  cette  méthode,  la  neulralisa- 
tiou  des  acides  et  particulièrement  des  acides  organiques  en  dis- 
solution et  les  problèmes  de  Mécanique  chimique  qui  s'y  ral- 
laclienl,  tels  que  formation  des  sels  neutres,  acides  et  basiques 
pour  les  acides  monobasi(jues  et  polybasiques,  dissociation  et 
recomposition  progressive  de  ces  composés  sous  l'action  d'un 
excès  d'eau,  d'acide  ou  de  base;  influence  des  fonctions  diffé- 
rentes (alcool,  phénol,  alcali)  jointes  à  la  fonction  acide,  analo- 
gies et  différences  des  isomères,  etc. 
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Toutes  les  mesures  ont  élé  faites  au  moyen  de  l'élcclromèlre 
capillaire,  avec  les  dispositifs  décrits  par  M.  Bouty  (*). 

Tandis  que  les  travaux  antérieurs,  relatifs  aux  conductibilités, 
portent  presque  tous  sur  les  électrolytes  isolés,  il  s'agît  surtout 
ici  des  équilibres  entre  plusieurs  électroljtes  en  présence. 

La  méthode  consiste  essentiellement  à  ajouter  à  un  acide  des 
quantités  croissantes  d'alcali  au  même  titre  :  ces  liqueurs  con- 
tiennent d'abord  un  excès  d'acide;  au  moment  où  les  proportions 
sont  égales,  elles  sont  chimiquement  neutres;  ensuite  elles  con- 
tiennent un  excès  d'alcali. 

La  marche  du  phénomène  de  la  neutralisation  peut  être  traduite 
aux  jeux  par  une  représentation  graphique  dans  laquelle  on  prend 
comme  abscisses  les  conductibilités,  comme  ordonnées  les  pro- 
portions relatives  de  l'un  des  corps,  l'alcali  par  exemple.  On 
obtient  ainsi  les  courbes  de  neutralisation. 

L'aspect  de  ces  courbes  diffère  suivant  les  cas  qui  se  présentent  : 
neutralisation  d'un  acide  fort  par  une  base  forte,  d'un  acide  fort 
par  une  base  faible,  etc. 

On  sait,  en  effet,  qu'il  existe,  entre  les  affinités  chimiques  des 
acides  et  des  bases  et  leurs  conductibilités  électriques,  un  paral- 
lélisme remarquable  qui  permet  de  répartir  les  électrolytes  en 
deux  groupes. 

Dans  un  premier  groupe  se  rangent  les  acides  forts,  les  bases 
fortes  et  tous  les  sels  neutres.  Tous  ces  corps  sont  bons  conduc- 
teurs même  en  solutions  concentrées;  leur  conductibilité  molécu- 
laire varie  peu  avec  la  dilution.  La  loi  de  variation  est  représentée 
par  la  formule 

V  \  I  —  nij 

k  étant  une  constante  caractéristique  pour  chaque  corps. 

Voici  la  signification  de  ces  lettres  et  de  celles  qui  seront  em- 
ployées dans  le  cours  de  ce  travail  :  je  désigne  par  c  la  conducti- 
bilité spécifique  d'un  corps,  par  a  sa  conductibilité  moléculaire, 
c'est-à-dire  le  quotient  de  sa  conductibilité  spécifique  par  le 
nombre  de  molécules  contenues  dans  un  litre;  si  v  est  le  volume 

(■)  Jmnr  et  Boutt,  Court  de  Physique,  4*  édition,  t.  IV,  p.  aoi. 
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de  liqueur  dans  lequel  est  dissoute  une  molécule,  on  a 

Uexpéricnee  prouve  que  la  conductibilité  moléculaire  de  tous 
les  éleclroljtcs  augmente  avec  la  dilution  et  tend  vers  une  limite 

[JL^;  m  désigne  le  rapport—  qui  tend  vers  Tunité  quand  la  dilu- 

lion  augmente  indéfiniment. 

Un  second  groupe  comprend  les  acides  faibles  (presque  tous 
les  acides  organiques)  et  les  bases  faibles  (ammoniaques  et  ammo- 
niaques composées  par  exemple).  En  solutions  concentrées,  ils 
conduisent  fort  mal,  mais,  en  solutions  très  diluées,  ils  finissent 
par  conduire  presque  aussi  bien  que  les  électrolvtes  du  premier 
groupe.  Leur  conductibilité  moléculaire  varie  rapidement  avec  la 
dilution  ;  la  loi  de  variation  est  exprimée  par  la  formule 


///î 


V  I  —  m 


=  /. 


Soit  maintenant  à  calculer  la  conductibilité  x  d^un  mélange  de 
deux  électrolylcs  de  même  concentration  moléculaire. 

Si  les  deux  éleclrol^'tes  appartiennent  au  premier  groupe,  leur 
conductibilité  se  calcule  par  une  simple  règle  de  proporlionnalilé. 
Soit  une  première  solution  de  r  litres  contenant  en  tout  /«i  mo- 
lécules d'un  corps  A;  soit  C|  sa  conductibilité  spécifique,  [j.|  sa 
conductibilité  moléculaire;  soient  r^,  /î2î  c^,  \t-2  les  quantités  cor- 
respondantes relatives  à  un  second  corps  B 

Il  résulte  de  là  (*)  que,  si  l'on  fait  une  srrie  de  mélanges  en 
proportions  variables  de  ces  deux  corps,  et  si  Ton  a  recours  à  la 
représentation  graphique  indiquée  plus  haut,  le  phénomène  est 
représenté  par  une  ligne  droite. 

Si,  au  contraire,  Tun  ou  l'autre  des  deux  électrolytes  appartient 
au  second  groupe,  on  a  recours  à  un  calcul  plus  compliqué  fondé 


(»)  Celte  formule  a  été  donnée  par  M.  Bouly  {Ann.  de  Chim.  et  de  Phys., 
2«  série,  t.  XIV,  p.  6i  et  Journal  de  Physique). 
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sur  les  considérations  suivantes,  développées  par  MM.  Bouty  et 
Arrhcnius. 

La  conductibilité  moléculaire  de  tout  électrolyte  tendant  vers 
une  limite  ixo),  on  admet  qu'une  solution  à  un  titre  donné  de  cet 
électrolyte  contient  un  nombre  de  molécules  électroly tiques  re- 
présenté par  le  rapport  de  sa  conductibilité  actuelle  à  cette  con- 
ductibilité limite,  c'est-à-dire  par  m.  Or  la  formule  (i)  n'est  appli- 
cable que  si  les  deux  solutions  contiennent  le  même  nombre  de 
molécules  électrolytiques  par  litre.  Dès  lors,  ces  solutions  A  et  B 
étant  données,  on  suppose  que  Ton  enlève  une  partie  de  Teau 
dans  laquelle  est  dissous  le  corps  A  pour  l'ajouter  à  celle  dans 
laquelle  est  dissous  le  corps  B  jusqu'à  ce  que  les  deux  solutions 
contiennent  le  même  nombre  de  molécules  électroljtiques  par 
litre.  Par  suite  de  cette  opération,  le  corps  B  se  trouve  plus  dilué; 
il  occupe  un  volume  ^'2>-t'2î  sa  conductibilité  moléculaire  a  aug- 
menté :  [JL,  >  (^2- 

Le  corps  A  est  plus  concentré,  il  occupe  un  volume,  r',  <C  i'i  ; 
sa  conductibilité  moléculaire  a  diminué  [x^  <C  [x.  La  conductibilité 
du  mélange  est 

la  somme  v\  -f-  ç\  étant  égale  à  Ci  -r  ^'2- 

Si  l'on  fait  une  série  de  mélanges  en  proportions  variables  d'un 
électrolyte  du  premier  groupe  avec  un  électrolyte  du  second  et 
si  l'on  a  recours  à  la  représentation  graphi(|ue  indiquée  plus  haut, 
le  phénomène  n'est  pUis  représenté  par  une  droite,  mais  par  une 
courbe  plus  ou  moins  compliquée. 

Les  formules  (i)  et  (2)  ne  sont  d'ailleurs  pas  distinctes  :  la  for- 
mule (i)  n'est  qu'un  cas  particulier  de  la  formule  (2),  remar- 
quable par  sa  simplicité  et  son  importance  pratique. 

Dans  tous  les  cas,  on  voit  que  Ton  peut  calculer  la  conductibi- 
lité du  mélange  de  deux  électrolytes  en  supposant  qu'il  n'y  a  pas 
d'action  chimique;  toute  différence  entre  ce  nombre  et  la  conduc- 
tibilité réelle  est  l'indice  d'une  réaction. 

Ceci  posé,  considérons  la  neutralisation  d^un  acide  fort  par- 
une  base  forte  (c'est-à-dire  de  deux  électrolytes  du  premier 
groupe),  de  l'acide  chlorhydrique  par  la  potasse  tous  deux  à  -j^ 
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d^équivalent  par  litre,  par  exemple.  Prenons  d'abord  Tacide  seul, 
el  augmentons  progressivement  la  quantité  d'alcali.  La  liqueur  se 
trouve  d'abord  acide;  pour  le  mélange  à  proportions  égales,  elle 
est  neutre  et  renferme  du  chlorure  de  potassium  à  ^  d'équivalent 
par  litre;  ensuite  elle  devient  alcaline. 

La  courbe  de  neutralisation  (fig>  i)  se  compose  de  deux  lignes 

Fig.  1. 
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droites  faisant  entre  elles  un  angle  aigu  :  la  première,  au-dessous  de 
y=  0,5,  se  rapporte  aux  liqueurs  acides;  elle  est  dclerminée  par 
les  conductibilités  de  l'acide  chlorhjdriqucetdu  chlorure  de  potas- 
sium; la  seconde,  au-dessus  dej^'  =  o,5,  se  rapporte  aux  liqueurs 
alcalines  ;  elle  est  déterminée  par  les  conductibilités  du  chlorure  de 
potassium  et  de  la  potasse.  Toutes  les  liqueurs  acides  peuvent 
être  envisagées  comme  des  mélanges  d'acide  et  de  sel  neutre; 
toutes  les  liqueurs  alcalines  comme  des  mélanges  de  sel  neutre  et 
de  potasse. 

Considérons  maintenant  la  neutralisation  d^un  acide  faible 
(électrolyte  du  second  groupe)  par  une  base  forte  (électrolyle 
du  premier  groupe).  Soient  {fig-  a),  par  exemple,  deux  solutions, 
l'une  d'acide  acétique  à  -j—  d'équivalent  par  litre,  l'autre  de  potasse 
au  même  litre.  Au-dessous  de  j^  =  o,  5  les  liqueurs  sont  acides  el 
peuvent  être  envisagées  comme  des  mélanges  d'acide  acétique  et 
de  sel  neutre  :  l'acide  acétique  étant  un  éleclroljte  du  second 
groupe,  le  phénomène  n'est  plus  représenté  par  une  droite,  mais 
par  une  courbe  tournant  sa  convexité  vers  Oy*  Au-dessus  de 
j^  =  o,5  les  liqueurs  sont  alcalines  et  peuvent  être  regardées 
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comme  des  mélanges  de  sel  neutre  et  de  potasse,  c'cst-à-dirc  de 
deux  électrolytes  du  premier  groupe  :  le  phénomène  est  représenté 
par  une  droite. 

Examinons,  en  troisième  lieu,  la  neutralisation  dUmc    base 


Fig.  a. 


faible  (ammoniaque  par  exemple)  par  un  acide  fort  (acide  chlor- 
hydrique).  Le  cas  est  tout  à  fait  analogue  au  précédent  :  seule- 
ment les  rôles  des  deux  électrolyles  sont  intervertis.  La  fig,  \\ 
montre  la  chose  d'une  façon  suffisamment  claire. 

Fig.  3. 
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Enfin,  la  neutralisation  d'un  acide  faible  (acide   acétique) 
par  une  base  faible  est  représentée  par  la  fig,  4- 

Dans  les  exemples  précédents,  il  y  a  changement  brusque  dans 


m 
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Tallure  de  la  courbe  pour  y=  o,5,  c'esl-à-dire  au  momenl  delà 
neutralisation.  La  combinaison  de  Tacide  et  de  la  base  pour 
donner  le  sel  neutre  peut  être  regardée  comme  une  combinaisonà 
]>eii  près  intégrale  et  complète. 

Fig.  4. 
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11  n'en  est  plus  de  même  dans  la  neutralisation  de  Panimoniaque 
(base  faible,  médiocrement  conductrice)  par  le  phénol,  corps  non 
conducteur,  dont  la  fonction  alcoolique  est  analogue  à  la  fonction 
acide,  mais  encore  plus  faible.  La  courbe  de  neutralisation  n'offre 
plus  pour  j^r=  0,5  de  point  anguleux;  ses  deux  portions  se  rac- 
cordent exactement,  et  elle  présente  dans  son  ensemble  une  con- 
cavité tournée  vers  Oy,  Dans  ce  cas,  en  effet,  Funion  du  phénol 
et  de  Talcali  à  équivalents  égaux  ne  donne  qu'une  combinaison  en 
très  grande  partie  dissociée  par  l'eau,  et  qui  tend  à  se  compléter 
peu  à  peu  par  Taddilion  d'excès  croissants,  soit  de  phénol,  soit 
d'ammoniaque. 

La  neutralisation  de  l'acide  acétique  (acide  faible,  médiocre- 
ment conducteur)  par  l'aniline  (base  très  faible,  non  conductrice) 
offre  un  cas  tout  à  fait  analogue  avec  interversion  des  rôles  des 
éleclrolytes. 

Les  exemples  précédents  sont  relatifs  à  la  neutralisation  des 
acides  monobasiques.  Si  V acide  est  bibasiq ue  {^icide  sulfuriqae, 
oxalique,  etc.),  outre  le  sel  neutre  qui  répond  au  mélange  de 
l'acide  et  de  l'alcali  à  équivalents  égaux,  il  se  forme  un  sel  acide 
qui  répond  au  mélange  de  deux  équivalents  diacide  pour  un  de 
base. 
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La  courbe  se  compose  de  trois  portions  à  peu  près  rcctiligncs 
déterminées  par  Tacide  oxalique,  Toxalate  acide,  Toxalate  neutre 
et  la  potasse.  On  doit  remarquer  que  les  deux  portions  de  la  courbe 
situées  au-dessous  dej^=o,  5  ne  sont  pas  rigoureusement  des 
droites  :  en  effet,  Toxalate  acide  est  partiellement  dissocié  en  so- 
lution aqueuse  et  l'addition  d'un  excès  d'alcali  ou  d'acide  déter- 
lermine  la  recomposition  partielle  de  ce  corps. 

Si  Tacide  bibasiquc  était  un  acide  faible  (acide  succiniquc  par 
exemple)  les  droites  comprises  entre  j^  =  o,  5oo  et  j^  =  o,33,'^ 
d'une  part;  j^=: 0,333  etj^  =  o,  d'autre  part,  seraient  remplacées 
par  deux  portions  de  courbe  se  raccordant  plus  ou  moins  et  tour- 
nant leur  convexité  vers  Oy. 

Les  acides  isomères  présentent  des  particularités  intéressantes-, 
on  constate,  en  effet,  que,  tandis  que  leurs  conductibilités  dif- 
fèrent, celles  des  sels  neutres  isomères  sont  les  mêmes.  Il  en  ré- 
sulte que  les  courbes  relatives  à  deux  acides  isomères,  tels  que 
les  acides  maléique  etfumarique,  diffèrent  entre ^==0  et  j'=:o,  5, 
c'est-à-dire  jusqu'au  point  correspondant  à  la  neutralisation  et  se 
confondent  ensuite. 

Les  courbes  relatives  aux  acides  à  Jonction  complexe  offrent 
également  des  caractères  spéciaux.  Considérons,  par  exemple,  les 
courbes  des  trois,  acides  oxjbenzoïques  (acides-phénols).  Les 
conductibilités  des  trois  acides  étant  différentes,  les  trois  courbes 
pour  j^  =  o  partent  de  trois  points  différents;  mais  se  rapprochent 
de  plus  en  plus  jusqu'à  se  confondre  presque  pour  j^  =  o,5,  or- 
donnée correspondant  aux  sels  neutres;  mais,  au  lieu  de  rester 
confondues  à  partir  de  ce  point,  comme  il  arrive  pour  les  acides 
isomères  à  fonction  simple,  elles  se  séparent  de  nouveau  ;  la  courbe 
de  l'acide  salicylique  se  dirigeant  presque  en  ligne  droite  vers  le 
point  correspondant  à  la  potasse,  tandis  que  les  deux  courbes  re- 
latives aux  acides  meta  et  para  s'en  écartent  d'abord  pour  prendre 
celte  nouvelle  allure  à  partir  dcy=  0,666.  On  en  conclut  que  la 
fonclioD  phénol  ne  joue  qu'un  rôle  très  effacé  dans  l'acide  salicy- 
lique;  tandis  qu'elle  subsiste  dans  les  acides  meta  et  para  à  côté 
de  la  fonction  acide  et  détermine  la  formation  de  sels  polyba- 
fiqnes. 

''mes  exemples  précédents  suffisent  à  prouver  que  la 
înue  donne  du  premier  coup  d'œil  l'idée  gé- 
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nérale  el  qualitative  du  phénomène.  Pour  aller  plus  loin,  il  faut 
rapprocher  des  nombres  observés  les  nombres  calculés  :  la  con- 
cordance ou  la  divergence  de  ces  nombres  permet  seule  une 
évaluation  quantitative. 

Je  ne  pousserai  pas  plus  loin  cet  exposé,  dont  le  détail  est  de  na- 
ture à  intéresser  plutôt  les  chimistes  que  les  physiciens  et  dont  j*ai 
donné  ailleurs  les  conclusions  (*)  :  il  me  suffit  d'avoir  montré  ici 
quelles  ressources  peuvent  présenter  les  mesures  de  conductibi- 
lités électriques  pour  l'étude  d'un  grand  nombre  de  problèmes 
de  Mécanique  chimique. 


APPAREILS  D'ËLEGTRIGITË  STATUUE; 
Par  m.  BOUDRÉAUX. 

Les  appareils  d'électricité  statique  que  je  vais  décrire  peuvent 
fonctionner  par  les  temps  les  plus  humides,  sans  qu'il  soit  nécessaire 
d'user  de  la  chaleur  ou  de  Tacidesulfurique  pour  rendre  les  supports 
suffisamment  isolants.  Ce  sont  les  suivants  : 

Electroscope  à  feuilles  d^or,  à  isolateur  en  paraffine  et  à 
cage  de  verre  conductrice.  —  La  tige  métallique  qui  supporte 
les  feuilles  d'or  est  isolée  par  un  épais  et  large  bouchon  de  paraf- 
fine qui  ferme  le  col  d'un  flacon  dont  le  verre  est  bon  conducteur 
de  réleclricité  à  la  température  ordinaire.  On  s'en  assure  facile- 
ment en  provoquant  un  écart  des  lames  d'or  assez  grand  pour 
(ju'elles  aillent  toucher  les  parois  :  on  les  voit  aussitôt  retomber 
dans  la  verticale. 

Pour  maintenir  l'appareil  en  bon  état,  la  paraffine  doit  être  mise 
î\  ral)ri  des  poussières  de  Tair.  A  cet  effet,  l'appareil  est  muni  d'un 
cîouvercle  métallique  qui  serl  aie  protéger,  une  fois  les  expériences 
terminées. 

L'isolement  est  si  parfait  que,  après  dou7.e  heures,  l'appareil  con- 
serve encore  des  traces  de  la  charge  qu'on  lui  a  donnée.  Muni  de 
son  couvercle,  il  constitue  une  enveloppe  conductrice  complèle- 


(•)  Ann,  de  Chim.  et  de  Phys,,  6*  série,  t.  WIII,  p.  5;  mai  1891 
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menl  fermée  et  il  peut,  dans  ces  conditions,  présenter  encore  des 
traces  de  sa  charge  après  plusieurs  mois.  Ces  expériences  réussis- 
sent fort  bien,  même  quand  les  feuilles  d^or  sont  dans  une  atmo- 
sphère de  vapeur  d'eau. 

La  vapeur  d'eau  est  donc  aussi  bon  isolateur  que  l'air  sec. 

Cet  électroscope  peut  rendre  les  plus  grands  services  dans  un 
cours  élémentaire. 

Il  est,  par  exemple,  facile  de  faire  voir  que  les  métaux  peuvent 
s'électriser  par  le  frottement.  Cette  expérience  réussit  sans 
difûculté  quand  le  métal  est  supporté  par  une  tige  de  paraffine 
tenue  à  la  main,  mais  alors  il  faut  le  frapper  d'un  coup  rapide,  avec 
une  excellente  peau  de  chat.  L'appareil  approché  du  bouton  de 
Félectroscope  imprime  aux  feuilles  une  grande  divergence. 

Tabourets  à  pieds  de  paraffine.  —  Ce  sont  des  tabourets  élec- 
triques ordinaires  dont  les  pieds  de  verre  sont  remplacés  par  des 
pieds  de  paraffînc.  Là  encore,  la  parafGne  doit  être  mise  à  Tabri  des 
poussières  :  chaque  pied  a  son  couvercle  métallique. 

Ces  tabourets  peuvent  servir  à  montrer,  au  moyen  de  Félectro- 
scope,  que  le  corps  humain  est  bon  conducteur  de  l'électricité  et 
que,  frappé  par  une  peau  de  chat,  il  se  charge  négativement  comme 
un  métal.  Ils  peuvent  servir  aussi  à  répéter  Pexpérience  de  conduc- 
tibilité que  Gray  faisait  avec  un  long  fil  métallique.  On  peut,  en 
effet,  faire  une  expérience  analogue  avec  une  chaîne  humaine 
formée  de  plus  de  trente  personnes  montées  chacune  sur  un  ta- 
bouret isolé  par  la  paraffine.  Un  seul  coup  vigoureux  de  peau 
de  chat,  donné  sur  la  main  de  la  personne  qui  forme  une  des 
extrémités  de  la  chaîne,  suffit  pour  charger  l'électroscope  dont  le 
boulon  est  touché  par  la  personne  qui  occupe  l'autre  extrémité. 

On  peut  encore  faire  une  expérience  analogue  à  celle  de  Wilcke 
et  montrer  Téquivalence  des  électricités  contraires  d'une  manière 
parfaite.  Il  suffit  pour  cela  de  faire  monter  deux  personnes  de 
même  taille  ou  de  tailles  difl(6rentes  sur  des  tabourets  électriques. 
Chacune  d'elles  touche  le  bouton  d'un  électroscope  à  feuilles  d'or. 
L'une  frappe  Tautre,  d'un  coup  rapide,  avec  une  bonne  peau  de 
chat;  on  voit  les  deux  électroscopes  diverger.  Il  est  facile  de 
s'assurer  qu'ils  sont  chargés  d'électricités  contraires.  Si  maintenant 
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les  deux  personnes  viennent  à  se  toucher  par  la  main  restée  libre 
de  tout  mouvement,  on  voit  les  feuilles  d'or  des  deux  électroscopes 
retomber  dans  la  verticale. 

fjlectrophore  à  gâteau  et  à  manche  de  paraffine,  —  Le  pla- 
teau est  pourvu  d'un  manche  en  paraffine  protégé  contre  les 
poussières  atmosphériques  par  un  tube  métallique  que  Ton  enlève 
au  moment  ou  Ton  veut  se  servir  de  l'appareil.  Le  gâteau  est  formé 
d'un  mélange  de  paraffine,  de  gomme  laque  et  de  colophane.  Pour 
cette  raison,  il  ne  se  fendille  jamais.  La  matière  est  coulée  dans 
un  moule  métallique  jusqu'à  cinq  millimètres  des  bords  environ. 
De  la  sorte,  les  personnes  sensibles  aux  étincelles  électriques 
n*ont  qu'à  glisser  le  plateau  sur  le  gâteau,  préalablement  battu 
avec  la  peau  de  chat,  jusqu'au  contact  de  son  bord  métallique  :  la 
communication  avec  le  sol  est  ainsi  établie.  On  ramène  ensuite 
le  plateau  au  milieu  du  gâteau,  puis  on  l'enlève  par  l^ extrémité 
du  manche  isolant.  Cet  appareil  fonctionne  par  tous  les  temps  et 
donne  toujours  assez  d'électricité  pour  les  expériences  de  cours; 
il  peut  même,  par  les  temps  les  plus  défavorables,  conserver  sa 
charge  pendant  longtemps  quand  on  a  soin  de  laisser  reposer  le 
plateau  sur  le  gâteau. 

Quand  on  n'a  besoin  que  d'une  très  faible  charge,  on  n'utilise  que 
celle  qu'on  obtient  par  influence  du  gâteau  sur  le  plateau  suffisam- 
ment éloigné.  On  peut  ainsi  charger  par  contact  un  électroscope 
à  un  aussi  faible  potentiel  que  Ton  veut. 

On  peut  se  servir  du  gâteau  pour  obtenir  une  charge  constante 
d'électricité  :  il  suffira  de  poser  un  plan  d'épreuve  à  manche  de  paraf- 
fine sur  un  point  de  la  surface  du  gâteau  facile  à  reconnaître,  de 
toucher  avec  le  doigt  le  disque  métallique,  de  retirer  le  doigt, 
puis  d'enlever  le  plan  d'épreuve.  On  peut  constater  à  Télectroscope 
que  celle  charge  est  sensiblement  constante.  On  pourra  sVn  servir 
pour  faire  passer  â  la  surface  d'un  cylindre  métallique  creux  isolé 
un  certain  nombre  de  ces  charges  égales.  Chacune  d'elles,  même, 
peut  être  prise  momentanément  pour  unité,  ce  qui  est  fort  avan- 
tageux pour  faire  comprendre  ce  qu'on  doit  entendre  par  rapaciïé 
électrique,  pour  étudier  la  condensation  électrique,  fiiire  une  déter- 
mination suffisamment  approchée  de  la  force  condensante  devant 
les  élèves  et,  enfin,  réaliser  dans  un  cours  la  détermination  suixaulc  : 
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Appareil  pour  donner,  dans  un  cours  élémentaire,  une  idée 
de  la  /?iesure  des  capacités  électriques.  —  Cei  appareil  comprend 
deux  sphères  dont  les  diamètres  sont  dans  le  rapport  de  1  à  2,  un 
cylindre  de  Faraday  isolé,  un  électroscopc  à  feuilles  d'or,  une  lampe 
à  gaz  ou  à  pétrole  pour  projeter,  au  moyen  d'une  lentille,  Tiniage 
des  feuilles  d'or  sur  un  écran.  Le  cylindre  est  relié  à  l'électroscope 
par  un  fil  iln  et  long  de  2"  environ,  qui  touche  vers  le  milieu  de  sa 
longueur  la  petite  sphère. 

Supposons  qu'on  charge  intérieurement  le  cylindre  de  dix 
unités  pour  obtenir  sur  l'écran  une  déviation  conventionnelle 
des  feuilles  d'or,  égale  à  9  par  exemple;  enlevons  la  sphère,  dé- 
chargeons-la, puis  remel tons-la  en  place.  Il  faudra  peut-être 
ajouter  trois  nouvelles  unités  dans  le  cylindre  pour  retrouver  la 
déviation  9.  On  peut  donc  dire  que  la  capacité  de  la  petite  sphère 
est  3. 

On  trouverait  de  même  que  celle  de  la  grande  est  G. 

Par  un  procédé  analogue  on  pourra  déterminer  la  capacité  du 
cylindre  lui-même,  celle  du  fil  (de  o"*",  '2  de  diamètre  par  exemple), 
celle  de  l'électroscope  et  celle  du  corps  humain.  On  verra  alors 
que,  contrairement  à  ce  que  l'on  serait  porté  à  supposer,  la  ca- 
pacité du  fil  et  celle  de  l'électroscope  sont  loin  d'être  négligeables 
de\ant  celle  des  sphères  et  cylindres  ordinairement  en  usage  dans 
les  cabinets  de  Physique. 

Appareil  pour  l'étude  de  l' influence  électrù/ue,  —  Cet  appa- 
reil consiste  en  un  cylindre  métallique  vertical  soutenu  par  un  sup- 
port horizontal  en  paraffine  et  le  long  duquel  se  trouvent  huit 
petits  pendules  d'une  grande  légèreté,  formés  par  du  papier  très 
miuce  et  métallisé. 

Pour  éviter  la  flexion  de  la  paraffine  sous  l'action  du  poids  du 
cylindre,  ce  dernier  est,  de  plus,  soutenu  par  une  tige  d'ébonite 
complètement  englobée  dans  la  paraffine. 

Soustraite  ainsi  à  l'action  de  Pair,  l'ébonite  ne  s'altère  pas  et 
reste  mauvaise  conductrice. 

Quand  l'appareil  n'est  pas  en  expérience,  la  paraffine  doit  être 
rentrée  dans  son  tube  protecteur. 

On  s'assure  que  l'appareil  est  en  bon  état,  en  chargeant  le  cy^- 
lindre  par  contact  avec  le  plateau  de  l'électrophorc;  les  pendules 
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doivent  p^arder  pendant  plus  d'un  quart  d'heure  une  divergence 
constante  voisine  de  90°. 

Si  Ton  prend,  comme  source  électrique,  le  gâteau  de  félcctro- 
phore,  on  peut,  en  l'approchant  graduellement  de  rexlréiiiîté  in- 
férieure du  cvlindre,  déterminer  des  phénomènes  d'intluence  de 
plus  en  plus  marqués. 

Si  Ton  prend  comme  source  un  gâteau  de  parafHne  pure,  ce 
dernier  peut  être  approché  de  l'extrémité  inférieure  du  cylindre 
sans  qu'il  cède  rien  par  contact  au  conducteur,  s'il  vient  h  le  tou- 
cher. Mais  ce  résultat  n'est  acquis  qu'à  une  condition,  c'est  que  la 
surface  de  la  paraffine  ait  été  mise  soigneusement  à  l'abri  de  la 
poussière. 

Condensateur  fVCEpinus.  —  Imaginons  que,  dans  l'appareil 
pour  rinfluence  décrit  précédemment,  le  cylindre  soit  remplacé 
par  un  plateau  métallique  vertical.  Concevons  maintenant  l'en- 
semble de  deux  appareils  identiques  à  celui  que  l'on  vient  d'ohte- 
nir  ainsi,  on  aura  un  condensateur  d'OEpinus. 

Placés  en  face  l'un  de  l'autre,  en  vue  d'une  expérience,  les  deux 
plateaux  pourront  être  rapprochés  ou  éloignés,  au  gré  de  l'opé- 
raleur.  11  snflîra  île  fiiire  glisser  dans  les  lubes  protecteurs  horizon- 
taux les  manches  de  paraffine  qui  isolent  les  plateaux. 

Rien  n'est  |>lus  simple  que  de  faire  dans  un  cours  une  détermi- 
nation de  force  ciMulensaule. 

Joignons  en  ellVl  par  un  fil  métallique  fin  le  plateau  col  lecteur 
à  un  électroscope  et  à  un  c\lindre  de  Farad  a  v  isolé,  ]U'iidant  quel*' 
plateau  condensateur  e<l  imi  communication  axec  le  sol;  il  sera  fa- 
cile, en  suixanl  les  indications  données  pn^cédemment,  de  déter- 
miner le  nombre  ^Vuniff  $  de  charge,  sept  par  exemple,  qu'il  faudra 
pour  donner  aux   feuilles  d'or  la  do\iation  ciuivenlionnelle  0.  le 
plateau  condensateur  étant  éloigné.  La  capacité  de  l'appareil,  con- 
stitué par  le  exliudre,  le  plateau  oolbn^teur  et  l'électroscope,  est 
donc  7.  t^n  rapprochera  ensuite  le  plateau  condensateur,  jusqu  à 
ce  que  le<  plateaux  soient  à  une  dislance  de  quelques  milliniètros 
•ieulemenl.  Ou  verra  les  feuilles  dor  se  rappri»cher  notablement. 
IVur  les  ramènera  la  dèxiativMi  u.   il  tauilra  aj»niler   quatorze  au- 
tres unités  de  ohari:^".  par  e\'.  nq-îe.  d.tns  le  evjindre.  La  nouxei/»' 
eapaeiie  est  dotie  14    -  ^  ou   m  :  c'ost-à-li:e  quelle  i'>t  égale  à  tro/s 
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fois  l'ancienne.  Si  Ton  éloigne  maintenant  le  ])l;itoaii  condensateur, 
les  feuilles  d'or  s'écartent  d'un  angle  considérahle,  le  potentiel 
devenant  trois  fois  plus  grand  sur  l'appareil  formé  par  le  cy- 
lindre, le  plateau  collecteur  et  Télectroscope. 

Electromètrc  condensateur.  —  Cet  appareil  est  à  larges  pla- 
teaux. Son  plateau  inférieur  est  isolé  par  un  cylindre  de  paraffine, 
qu'une  enveloppe  métalli(|uc  peut  meltre  à  Tabri  des  poussières. 
Avant  de  se  servir  de  l'appareil,  il  est  important  de  ne  pas  oublier 
de  dégager  la  paraffine  en  descendant  son  cylindre  protecteur. 

Avec  cet  appareil  on  met  très  nettement  en  évidence  la  diffé- 
rence de  potentiel  que  présentent  les  jxMes  d'un  élément  cuivre- 
zinc-eau  ordinaire.  En  touchant,  en  effet,  les  deux  {)laleaux  avec  les 
extrémités  des  rliéopliores  de  Télément  en  question,  enlevant  si- 
multanément les  fils,  puis  soulevant  le  plateau  supérieur,  on  ob- 
servera que  les  feuilles  d'or  divergent  d'un  angle  de  r>.o"  environ. 

Il  est  bon  que  les  fils  soient  recouverts  d'une  matière  isolante 
comme  la  gutta-percha,  par  laquelle  on  les  saisit. 

Cette  notable  divergence  tient  à  la  surface  des  plateaux  et  aux 
soins  qui  ont  été  apportés  dans  leur  dressage  et  leur  vernissage. 
Aussi  peut-on,  avec  cet  appareil,  mettre  en  évidence  une  difi'é- 
rence  de  potentiel  d'un  quart  de  \olt. 
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Tome  \IX  ;  1890. 

H.  LESCOEUR.  —  Recherches  sur  la  dissociation  des  hydrates  salins 
et  des  composés  analogues,  p.  35-67  {2*  iMcnioire). 

L'auteur  applique  la  méthode  décrite  dans  son  premier  Mé- 
moire (*)  à  l'étude  de  la  dissociation  des.  hydrates  formés  par  les 
acides  iodique,  borique,  arsénique,  oxalique  ainsi  que  par  les 
oxydes  de  baryum  et  de  strontium. 

Les  composés  examinés  se  partagent  en  deux  groupes  : 


(  *  )  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  6'  série,  t.  WI,  p.  378;  1889.  —  Journal 
de  Physique,  2'  série,  t.  IX,  p.  391. 
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I.  Ceux  qui  possèdent,  à  la  température  ordinaire,  une  tension 
de  dissociation  voisine  de  la  tension  maximum  de  la  vapeur  d'eao. 
Ils  sont,  par  suile,  efiloresccnts.  Ils  cessent  d'exister  lorsque  la 
température  s'élève.  Ce  sont  : 

L'hydrate  borique Boî(3  -i-x)l\^0 

L'hydrate  oxalique C*H«OW 2  -t- rp)H20 

L'hydrate  de  baryte BaO(9  -f-a:)H«0 

L'hydrate  de  Stronliane SrO(9  -^cp)H^O 

il.  Ceux  qui  ont,  à  la  température  ordinaire,  des  tensions 
relativement  faibles.  Ils  ne  s'eflleurissent  pas.  Ils  se  divisent  en 
deux  classes  : 


s 


i"   Les  uns  possèdent,  à  100'*,  des  tensions  de  dissociation  plu? 
ou  moins  fortes,  mais  sensibles.  Cette  classe  comprend  : 

L'hydrate  oxalique GMPOSaHiO 

Les  hydrates  de  baryte BaO^gH^O  et  BaO,  aU^O 

Lrs  hydrates  de  stronlianc SrO,  gH^O   et   SrO.-îH'O 

L'acide  iodique  hydraté 1*0*,  'JtH^O 

L'acide  borique  ordinaire Bo'O',  3H*0 

a"  Les  autres  ne  commencent  à  s'efileurir  qu'à  des  tempéra- 
tures supérieures.  Ce  sont  : 

Lliydralc  do.  baryte BaO,  H-O 

L'h\dralc  de  stronliane SrO.  II* O 

L'acide  borique  nionohydraté Bo-O',  H-O 

L'hydrate  arsénique As*  0*,  -i  11-  O 


E.  JUCHAT  et  A.  GUNTZ.  —  Ktudc  sur  la  production  de  l'ozone 
par  les  décharges  électriques,  p.  i3i-i^4- 

MM.  Hicbat  et  Giintz  ont  étudié  soigneusement  les  diverses  cir- 
constances qui  influent  sur  la  production  de  l'ozone  par  les  dé- 
charges disruptivcs. 

I.  On  fait  passer  un  courant  lent  d'oxygène  sous  pression  con- 
stante dans  un  appareil  formé  d'un  fil  de  platine  de  ---^  de  milli- 
mètre de  diamètre  tendu  suivant  Taxe  d'un  olindre  de  même 
métal.  Le  fil  e^l  réuni  à  l'un  des  pôles  d'une  machine  de  Hohz  ol 
avec  un  électromctre  absolu  ;  le  cylindre  est  mis  en  communication 
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avec  la  Terre  par  rintermédiaire  d'un  {^galvanomètre;  enfln  un 
trop-plein  de  M.  Mascart  permet  d'obtenir  un  débit  constant. 

L'ozone  était  dosé  en  le  faisant  barboter  dans  une  solution 
titrée  formée  par  un  mélange  d'arsénite  de  soude,  d'iodure  de 
|)olassium  et  d'un  excès  de  bicarbonate  de  soude.  L'ozone  est 
absoriié  instantanément;  il  suffisait  alors  de  tilrer  l'acide  arsé- 
iiieux  restant  en  dissolution  par  une  solution  d'iode  équivalente 
Vil  présence  de  l'empois  d'amidon. 

On  <i  obtenu  les  résultats  suivants  : 

Effluve 

positif.  négatif. 

Déviation  Potentiel  Ozone  Poienticl         Ozone 

palvanométrique.  (C.G.S.).        produit.  (C.G.S.).        produit. 

XO 14,6  0"'",2  I'2,f)8  2i"",o5 

On  voit  donc  que,  pour  un  même  débit  y  l'eflluve  négatif 
fournit  une  quantité  d'ozone  dix  fois  plus  grande  que  l'eflluve 
positif. 

On  obtient  un  résultat  analogue  en  faisant  agir  sur  l'oxygène 
Teflluve  produit  entre  une  pointe  de  platine  et  un  disque  du 
même  métal.  La  difterence  entre  les  poids  d'ozone  produits  quand 
la  pointe  est  successivement  positive  et  négative  est  moins  grande 
(|iie  dans  le  cas  du  fil,  mais  elle  est  encore  très  nette;  elle  aug- 
mente d'ailleurs  avec  la  distance  de  la  pointe  au  disque. 

Si  l'on  admet  que  la  production  de  l'ozone  est  due  à  une  éléva- 
tion de  température  produite  par  l'effluve,  et  non  au  passage  dans 
Toxy^^ène  d'une  certaine  quantité  d'électricité,  ce  résultat  s'ex- 
plique :  l'eflluve  négatif  est  en  cflet  plus  chaud  que  l'effluve 
positif. 

Si,  dans  cet  appareil  simple,  on  fait  varier  le  débit  ou  le  poten- 
tiel, on  constate  que  le  poids  d'ozone  forme,  par  une  même 
\itesse  de  courant  d'oxygène,  augmente  avec  le  débit  et  le  poten- 
tiel ;  mais  il  n'y  a  aucune  relation  simple  entre  ces  divers  élé- 
ments. Ce  poids  d'ozone  varie  d'abord  proportionnellement  au 
carré  du  potentiel,  mais  cette  loi  n'est  vraie  que  pour  des  poten- 
tiels inférieurs  à  9.0  (C.(  j.S.).  La  loi  de  Faraday,  en  particulier, 
n'est  pas  applicable. 
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II.  En  employant  un  appareil  plus  complexe,  celui  de  M.  Ber- 
thclol,  par  exemple,  dans  lequel  deux  diélectriques,  le  verre  el 
l'oxygène,  séparent  les  conducteurs  entre  lesquels  doit  se  produire 
la  décharge  disruptive,  on  constate  qu'il  y  a,  à  chaque  décharge, 
illumination  de  Tappareil  pourvu  que  Tétincelle  soil  suffisaniment 
longue.  Il  se  produit,  dans  Toxygène,  entre  les  deux  surfaces 
vitreuses  en  regard,  une  infinité  d'étincelles  constituant  le  phéno- 
mène connu  sous  le  nom  de  pluie  de  feu.  Elles  sont  d'autant 
plus  brillantes  que  la  résistance  du  circuit  est  plus  faible.  On 
constate  en  même  temps  que  le  poids  d'ozone  produit  varie  a\er 
celte  résistance  et  qu'il  est  d'autant  plus  faible  que  rélîncelle  est 
moins  lumineuse  ou  moins  chaude. 

Si,  entre  les  deux  armatures  d'un  tube  a  ozone  de  M.  Berthelol, 
reliées  à  une  machine  de  Holtz,  on  maintient  une  diflerence  de 
potentiel  constante,  on  n'obtient  que  des  traces  d'ozone.  En  même 
temps,  on  constate  dans  l'obscurité  qu'il  ne  se  produit  que  de 
maigres  étincelles,  d'une  manière  fort  irrégulière  et  à  de  rares 
intervalles. 

En  réunissant  les  armatures  du  même  tube,  à  un  excitateur 
muni  de  boules  de  i"""*  de  diamètre,  on  ne  commence  à  apercevoir 
la  pluie  de  feu  que  ^i  la  distance  explosive  est  supérieure  à  i"",-5. 
C'est  la  valeur  en  air  de  l'intervalle  qui  sépare  les  armatures,  en 
admettant  le  nombrr  (i  comme  pouvoir  inducteur  spécifique  du 
verre  par  rapport  à  l'air.  Tant  que  les  étincellf*s  ne  sont  pas  vi- 
sibles dans  riijîpareil,  il  ne  se  produit  pas  d'ozone.  Donc  la  pro- 
durtiou  d'ozonr  n'est  pas  due  à  la  polarisation  du  diélectrique 
oxxgène  ou  à  Tétat  de  déformation  qui  l'accompagne. 

Enfin  de  nombreuses  expériences  faites  avec  l'appareil  de 
M.  Herthelot  ont  montré  qu'il  ï\\  a  aucune  relation  simple  entre 
le  poids  d'ozone  formé  et  la  différence  de  potentiel  aux  armatures. 

C*es  résultats  montrent  que  la  formation  de  l'ozone  est  surtout 
liée  à  l'élévation  plus  ou  moins  considérable  de  la  température  de 
l'oxvgène  sous  l'action  des  décharges  électriques. 

I /oxygène  se  trouxo  placé  dans  des  conditions  analogues  à  celles 
que  Fou  obtient  dans  le  tube  ehiuid-froid  de  M.  H.  Sainte-Claire 
De\ille.  MM.  Troost  el  Haulefeuille  ont  ni»»ntré,  en  effet,  qu'eu 
employant  cet  ingénieux  appareil,  on  poux  a  il  obtenir  de  l'ozone 
sans  taire  inlerxenir  réioetricité  en  aucune  façon. 
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III.  Les  mesures  électriques,  faites  dans  le  cas  de  Tappareil 
simple  (pointe  et  disque),  permettaient  d'évaluer  en  valeur  absolue 
l'énergie  mise  en  jeu.  Le  galvanomètre  mesure  le  débit,  Télectro- 
mètrc  donne  le  potentiel.  D'autre  part,  du  poids  d'ozone  obtenu, 
on  pouvait  déduire  la  chaleur  absorbée  par  sa  formation.  Des 
mesures  calorimétriques  ont  montré  que,  sur  aSo  petites  calories 
fournies  par  les  décharges,  sous  un  potentiel  correspondant  à  une 
distance  explosive  d'environ  9™™,  une  seule  était  employée  à  pro- 
duire de  Tozone.  Le  rendement  de  l'appareil  est  donc  très  faible. 

Il  n'en  est  pas  de  même  avec  l'appareil  de  M.  Berthelot.  En 
mesurant  la  capacité  d'un  tube  à  ozone  et  en  s'arrangeant  de  ma- 
nière que  les  décharges  se  produisent  comme  précédemment  pour 
une  distance  explosive  de  9'"",  on  trouve  un  rendement  considé- 
rable. Ainsi,  dans  un  tube  de  '6'j^''  de  capacité,  sur  29  petites 
calories  fournies  par  les  décharges,  26  sont  employées  à  produire 
l'ozone,  l'expérience  étant  faite  à  —  20**. 

L.-F.  MLSON  et  0.  TETTEUSSON.  —  Sur  le  poids  moléculaire  du  chlorure 

d'aluminium,  p.  145-171. 

G.  FHIEDEL.  —  Remarques  à  Toccasion  du  Mémoire  précédent,  p.  171-173. 

iMM.  Nilson  et  Pettersson  ont  étudié  la  vapeur  du  chlorure 
d'aluminium  aux  températures  élevées  à  l'aide  du  procédé  Dulong 
et  aux  températures  basses  à  l'aide  du  procédé  Dumas. 

Ces  auteurs  tirent  de  leurs  expériences  les  conclusions  sui- 
vantes : 

i"  A  partir  du  point  d'ébuUition,  le  chlorure  d'aluminium  se 
trouve  en  continuelle  dissociation  avec  la  température  croissante 
et  n'atteint  l'état  gazeux  parfait  qu'au  delà  de  800"  C,  où  le  poids 
spécifique  de  sa  vapeur  fj=/^^^-)  correspond  parfaitement  à  la 
formule  moléculaire  A1CI'=  i33,i5(o-=  ^,6)  et  n'en  diffère  que 
très  légèrement,  même  aux  températures  les  plus  hautes  que  l'on 
puisse  produire. 

:t"  Il  faut  considérer  l'aluminium  comme  un  élément  actuelle- 
ment trivalent. 

M.  Friedcl  fait  observer  que  ces  conclusions  sont  trop  absolues 
et  que,  selon  toutes  probabilités,  le  chlorure  d'aluminium  a  une 
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densité  de  vapeur  correspondant  à  la  formule  Al* Cl®  entre  200® 
et  4oo";  il  en  a  une  deuxième  correspondant  à  la  formule  Al  Cl' 
au-dessus  de  800°. 

M.  MASCART.  —  Sur  la  mesure  du  champ  magnétique  terrestre,  p.  a8f^3o5. 

M.  Mascart  examine  dans  tous  ses  détails  la  méthode  de  Gauss 
généralement  en  usage  pour  l'étude  du  magnétisme  terrestre  et 
les  corrections  qu'elle  comporte. 

L'auteur  a  montré,  dans  un  précédent  Mémoire  (*),  que  Tai- 
mantation  induite  par  le  champ  terrestre  sur  les  barreaux  qui 
servent  aux  observations  apporte,  dans  la  mesure  du  champ,  une 
incertitude  qui  afTecte  le  chiffre  des  millièmes. 

Il  montre,  dans  le  Mémoire  actuel,  que  la  détermination  expé- 
rimentale du  second  terme  dans  la  formule  de  Gauss 

2  M 
tango  =  pjj^  (1-4-/? -H />! -+-...) 

entraîne  également  une  cause  d'erreur  qui  affecte  le  chiffre  des 
millièmes.  Ces  causes  d'erreur  paraissent  échapper  à  la  précision 
des  observations. 

Quand  on  tient  compte,  en  outre,  de  Taimantation  induite  sur 
le  barreau  dans  la  mesure  des  oscillations,  on  voit  finalement  que 
l'emploi  des  aimants  ne  permet  pas  de  connaître  sûrement  la 
valeur  du  champ  terrestre  avec  quatre  chiffres  exacts. 

J.  VIOLLE  et  Th.  VAUTHIIi:».  —  Sur  la  propagation  du  son  à  l'inlérieur 

d'un  tuyau  cylindrique,  p.  3oG-345. 

Les  auteurs,  utilisant  une  conduite  souterraine  destinée  à 
amener  dans  la  ville  de  Grenoble  les  eaux  de  Rochefort,  entre- 
pris IVlude  de  la  propap:alion  du  son  dans  un  tuvau  cvlindrique. 
Ils  ont  considéré  particulièrement  les  points  omis  ou  laissés  en  li- 
tige par  Kegnault. 

La  portion  utilisée  de  la  conduite  se  composait  de  deux  tuvaux 
parallèles    de  o*",'jo  de  diamètre,  présentant  en  ligne  droite  une 


(  •)  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.,  <!•  .série,  t.  WIII.  p.  35;  18^9. 
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longueur  de  G*"", 3^5  environ.  Ces  deux  tujaux  pouvaient  être 
ennployés  isolément,  ouverts  ou  fermés;  on  pouvait  aussi  les 
réunir  à  leurs  extrémités  par  un  coude  demi-circulaire  de  même 
diamètre  intérieur  que  les  tuyaux 

MM.  Violle  et  Vautliicr  ont  employé  les  appareils  qui  avaient 
servi  autrefois  à  Regnault;  ils  n'ont  changé  que  les  membranes 
qu'ils  ont  prises  beaucoup  plus  minces  et  plus  sensibles.  Ils  ont 
aussi  employé  avantageusement  les  tambours  manométriques  de 
M.  Marey.  Enfin  l'oreille  leur  a  permis  diverses  constatations. 

L'onde  sonore  a  été  produite  au  moyen  de  pistolets  ou  d'in- 
slrumenls  de  musique. 

(]cs  expériences  ont  permis  d'établir  les  faits  suivants  : 

i"  Quelle  que  soit  la  nature  de  l'ébranlement  initial,  l'onde 
sonore,  parle  fait  même  de  sa  propagation,  tend  vers  une  forme 
simple,  déterminée. 

'x""  Cette  forme  une  fois  atteinte,  les  différentes  parties  de  l'onde 
se  propagent  avec  une  même  vitesse  uniforme  qui  doit  être  re- 
gardée comme  la  vitesse  normale  de  propagation  du  son. 

3**  L'ébranlement  provoqué  par  un  coup  de  pistolet  présente 
d'abord  une  forme  complexe,  et  les  diverses  parties  se  transpor- 
tent avec  des  vitesses  différentes;  mais  le  sommet  de  Tonde  prend 
promptement  la  vitesse  normale,  tandis  que  le  front,  parti  avec 
une  vitesse  trop  grande,  ralentit  progressivement  son  allure,  en 
tendant  vers  cette  même  vitesse  normale. 

4°  L'intensité  du  son  du  pistolet  n'a  aucune  action  sur  la  vitesse 
normale;  mais  l'excès  de  vitesse  du  front  croît  avec  l'intensité. 

5*^  Dans  les  limites  entre  lesquelles  varie  babltuellcment  l'inten- 
sité des  sons  musicaux,  elle  ne  modifie  en  rien  leur  vitesse  de 
propagation,  laquelle  atteint  très  vite  la  valeur  normale. 

6*^  Les  différences  de  hauteur  des  sons  musicaux  sont  également 
sans  influence  sur  leur  vitesse  de  propagation. 

^^  Dans  un  tuyau  de  o™,  7,  le  coup  d*un  pistolet  chargé  à  S^"*  de 
poudre  s'entend  à  plus  de  i3''"*,  le  chant  d'une  flûte  de  16^^  frappe 
encore  Toreille  à  6''™;  mais  l'un  et  l'autre  disparaissent  comme 
son  quand  Tébranlement  initial  s'est  fondu  en  une  onde  unique, 
que  les  membranes  suivent  aisément  au  delà  de  So''". 

8°  La  vitesse  de  propagation  du  son  à  l'air  libre  est  plus  grande 
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que  dans  un  luyau,  où  Tiniluence  des  parois  amène  un  retard  en 
raison  inverse  du  diamètre  et  dépassant  o™,46  pour  le  son  du  pis- 
tolet transmis  dans  un  tuyau  de  i™  de  diamètre. 

9^  La  vitesse  normale  de  propagation  du  son  dans  Pair  libre  sec 

et  à  o°  est  par  seconde 

33i",io, 

l'erreur  probable  étant  inférieure  à  o'",io. 

H.  LESCOEUR.  —  Kcclicrches  sur  la  dissociation  des  hydrates  saJins 
et  des  composés  analogues  (3*  Mémoire),  p.  533-556. 

Dans  ce  Mémoire,  l'auteur  a  étudié  les  liydrates  formés  parles 
chlorures  de  calcium,  strontium,  baryum,  manganèse,  nickel,  co- 
balt et  par  les  bromures  de  sodium  et  de  strontium. 

Les  combinaisons  de  ces   haloïdes  avec  l'eau  appartient  aux 

types 

RGl^,  H«0,       KGlî,  4n^0,    RBr*,  4H*0. 

RCl»,  aH«0,     RGl»,  6H«0,     RBr»,  6H«0. 

On  n'a  pas  rencontré  les  hydrates  avec  trois  ou  cinq  molécules 
d'eau  de  cristallisation. 

Les  chlorures  offrent  normalement  le  type  RCl^  avec  i ,  ?-  et  6 
H^O;  le  type  RCl^,  4H-0  se  produit  dans  des  conditions  moins 
générales.  Plus  la  température  à  laquelle  a  lieu  la  cristallisation 
est  basse,  plus  les  hydrates  qui  prenneut  naissance  sont  riches  en 
eau  de  crislallisation. 

Les  hydrates  des  sels  haloïdes  peuvent  être  classés  à  peu  près 
comme  il  suit  par  rapport  à  leur  dissociation  : 

Tension  de  dissociation 

à  -f-  20".  à  -f^ioo*. 

mm 

NaBr,  ilI^'O 7,65  • 

^vCA\  6H20 >,6 

MCI^  GIIK) î,fi 

iMnCP,  4II20 3,8  u 

RaCI»,  GIPO .)  6i3 

SrCI^  611*0 »  409 

CaC|2,  GHH) 2,3  » 

HîiCI»,  HH) »  271 

SrCiS  211*0 1,8  235 

Mi;CA\  6H«0 »  74 

CaCl»,  2IPO «  60 

SrBr»,  6H»0 1,7  » 
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Tous  les  hydrates  à  une  molécule  J*eau,  à  rexception  de 
BaCl^jH^O  ne  se  dissocient  qu'au-dessus  de  100°.  Plusieurs 
perdent  de  Tacide  chlorhydrique  en  même  temps  que  leur  dernière 
molécule  d'eau. 

Les  haloïdes  se  dissolvent  dans  l'eau  en  donnant  une  solution 
saturée  de  tension  maximum  variable.  Quand  cette  tension  est 
faible,  ils  sont  déliquescents. 

Voici  classés,  suivant  leurs  grandeurs  décroissantes,  les  tensions 
maxima  à  -|-  20"  des  solutions  saturées  d'un  certain  nombre  de 
ces  composés.  C'est  leur  échelle  de  déliquescence. 

Tension  maximum 

à  -f-  20". 

mm 

Chlorure  de  baryum i5,45 

»  potassium 1 3 ,  55 

»  d'ammonium i3,i4 

Bromure  de  potassium 1 3 , 1 

Chlorure  de  stronlium 11 ,5 

lodure  de  potassium 1 1  ,'ji 

Bromure  de  sodium 9>75 

1)  strontium 9,1 

Chlorure  de  nickel 8,6 

manganèse 8,0 

magnésium , . . . .       5 ,  7^ 

calcium  (Ga Cl»,  6H«0) 5,4 


n 
» 


Tome  XX,  1890. 

BERTHELOT  et  P.  PETIT.  —  Recherches  thermiques  sur  les  camphres  nitrés 

isomériques  et  sur  le  camphre  cyané,  p.  5-i2. 

Pour  le  camphre  nitré  dit  a,  deux  combustions  dans  la  bombe 
calorimétrique  ont  fourni  pour  1  molécule  :  1370*^*^^  ^  volume 
constant  et  187 1"*, 4  à  pression  constante.  On  a  donc  pour  sa 
chaleur  de  formation  à  partir  de  ses  éléments  :  H- 89*^*',  1.  L'action 
de  l'acide  nitrique  sur  le  camphre  avec  production  de  ce  dérivé  a 
développe  4-  7"^3. 

Ce  nombre  est  de  l'ordre  de  grandeur  de  la  chaleur  de  forma- 
lion  des  éthers  nitriques  :  soit  +6*"**,  a  pour  l'éther  nitrique  or- 
dinaire, 4-  4*^*S7  -*-  3  pour  la  nitroglycérine.  Il  fait  prévoir  l'apti- 
tude explosive  dans  le  composé.  En  fait,  ce  composé,  projeté  en 
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gouttelettes  fines  clans  le  fond  d'un  tube  de  verre  préalablement 
chauflfé  au  rouge,  détone  aussitôt.  Le  camphre  nitré  a,  broyé  avec 
une  solution  de  soude  étendue,  se  dissout  intégralement.  1^  cha- 
leur dégagée  a  été  trouvée  égale  à  -4-7*"'', 4^>  ^  '^^^'  Elle  représenre 
la  chaleur  de  neutralisation  diminuée  de  la  chaleur  de  dissolution, 
chacune  de  ces  chaleurs  étant  d'ailleurs  inconnue. 

Le  nitrocamphre  phénol  forme  un  hydrate  à  une  molécule 
d'eau  et  la  chaleur  de  combustion  moléculaire  de  ce  composé  est 
i332*^"\8  à  volume  constant,  i334*''\3  à  pression  constante.  La 
chaleur  de  formation  est  égale  à  -f- 195*^"*,  j». 

La  chaleur  de  dissolution  de  l'hydrate  est  — 2**'*,  76,  celle  du 
composé  anhydre  —  l'^'^So.  Il  en  résulte  que  la  chaleur  d'hydra- 
tation est  -T-o*'*',96,  que  la  chaleur  de  combustion  du  composé 
anhydre  est  1333*"**,  8  à  volume  constant,  i335*^"^3  à  pression 
constante  et  que  sa  chaleur  de  formation  est  4-  i35*^"',9.. 

L'action  de  l'acide  nitrique  sur  le  camphre  avec  formation  de  ce 
dérivé  développe  -[-43*^*S4?  nombre  qui  se  rapproche  de  la  cha- 
leur de  formation  des  dérivés  nitrés  aromatiques. 

11  existe  donc  entre  les  deux  camphres  nitrés  isomères  la  même 
(liirércncc  qu'enlre  un  corps  nitré  et  un  éther  nitrique. 

Il  en  résulte  encore  que  le  camphre  nilré  phénol  doit  être  moins 
explosif  que  son  isonjùre.  C'est  ce  que  rexpérience  vérifie. 

Traité  par  une  solulion  alcaline  (soude)  étendue,  le  dégagement 
de  chaleur  -h  12'*',  7  est  comparable  à  la  chaleur  de  formalion 
des  benzoales.  L'addition  d'un  exc«^s  d'alcali  ne  donne  pas  lieu  à 
un  nouveau  dégagement  de  chaleur.  Le  camphre  phénol  nitn*  se 
comporte  donc  sous  ce  rapport  comme  le  trinilro-phénol  ;  c'est  un 
acide  bien  caractérisé. 

Le  camphre,  cyané  a  une  chaleur  de  combustion  moléculaire 
de  -h  i4r)4''*'î  ^  *»  pression  constante  et  1496^**,  3  à  volume  con- 
stant; sa  chaleur  de  formation  est  -j-  58*^**,  5. 

Un  excès  de  soudcî  étendue  le  dissout  entièrement  à  23"  avec 
absorption  de  — r^*,i>4.  Le  phénomène  thermique  est  ici  la  dif- 
férence entre  la  dissolution  et  la  neutralisation;  mais  on  peut  en 
induire  que  la  chaleur  de  neutralisation  doit  être  faible. 
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BKKTHEiLOT  et  P.  PETIT.  —  Sur  la  chaleur  aniiuale  et  sur  les  chaleurs 
de  formation  et  de  combustion  de  l'urée,  p.  i3-qo. 

La  combustion  de  Furée  eiil  lieu  facilement  dans  la  bombe  ca- 
lorimétrique ;  la  chaleur  de  combustion  pour  i^''  fut  ii53o*^*',i, 
soit 

C0(AzHï)î-r-03=  COîgaz-i-  A/.»gaz -,   ;iH=iO  liquiile  .     -t-i3r='',8  à  v.  c. 
G0(  Azn')«-+-  O'  =  GO»  gaz  -1-  Az»  gaz  -+-  2IPO  liquide,     -f-  iSi'^^jS  à  p.  c. 

La  formalion  de  Turce  solide  en  partant  du  carbone  (diamant) 
et  de  ses  constituants  gazeux  dégage  +80'"*, 8.  La  chaleur  de  dis- 
solution vers  11°  est  — 3'"',  58;  on  en  déduit  que  la  chaleur  de 
formation  de  Turée  dissoute  dans  Teau  est  -1-77*^"*»:»-  et  que  sa 
chaleur  de  combustion  est  -h  i6o*^''^9. 

La  formation  d'urée  solide  et  d'eau  liquide  en  partant  de  l'anhy- 
dride carbonique  et  de  l'amnioniaque  dégage  +3i''**,  i  et  la  forma- 
tion de  Turée  dissoute  en  partant  de  l'acide  carbonique  dissous  et 
de  Tammoniaque  dégage  -H  4*^**,  3. 

La  formation  de  l'urée  en  partant  du  carbonate  d'ammoniaque 
dissous  absorbe  de  —  6*^*',  4  ^  —  8*^*St>»  c^  q"i  explique  pourquoi 
elle  n'a  pas  lieu  directement.  Au  contraire,  la  transformation  de 
l'urée  en  carbonate  d'ammoniaque  dissous  dégage  4-^**S4  à 
-4-  8'*\o;  aussi  a-l-elle  lieu  aisément  sous  l'influence  de  ferments 
spéciaux. 

La  transformation  isoinérique  du  cyanate  d'ammoniaque  en  urée 
dégage  environ  4-  7*^*^1. 

L'oxydation  complète  de  Turée  dégage  une  quantité  de  chaleur 
inférieure  de  Il*"*^8  à  celle  de  ses  él<;ments  combustibles  sup- 
posés libres;  mais  cette  oxydation  complète  n'a  lieu  que  dans  des 
circonstances  exceptionnelles. 

11  semble  que  l'azote  amidé  qui  a  concouru  à  constituer  les 
principes  immédiats  des  êtres  vivants  est  brùlé  bien  plus  diffici- 
lement que  leur  carbone  et  leur  hydrogène.  Cet  azote  est  suscep- 
tible d'être  converti  en  ammoniaque  et,  lorsqu'il  est  introduit  dans 
l'organisme  par  les  aliments,  il  est  éliminé  avec  une  perle  très  faible 
de  son  énergie. 
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BERTIIELOT  et  PETIT.  —  Sur  les  différenls  états  des  carbones  graphites  et  sur 
les  dérivés  chimiques  qoi  leur  correspondent,  p.  2o-43- 

Les  graphites  obtenus  par  différents  procédés  ont  été  convertis 
en  les  oxjdes  graphitiques  correspondants  d'après  la  méthode 
décrite  antérieurement  (*). 

I.  Graphite  de  l\  fokte.  —  l! oxyde  graphitique  a  la  com- 
position suivante  :  G,  62,7;  H,  i,3;  O,  36, o  qui  correspond  à  U 
formule  empiriciue  G'il-O'  ou  son  multiple  G^'H*0*'  emplovée 
comme  terme  de  comparaison.  La  saturation  au  niojen  de  Teau 
de  baryte  indique  la  monobasicité  pour  la  formule  empirique  ou 
la  tétrabasicilé  pour  la  formule  rationnelle. 

Ge  composé  délla^re  subitement  lorsqu*il  est  porté  à  une  cer- 
laine  tempéralure.  Sa  décomposition,  effectuée  dans  un  tube 
scellé,  par  un  échauffement  régulier,  produit  de  Teau,  de  Tacide 
carbonique  et  de  Toxvde  de  carbone;  ces  deux  derniers  dans  le 
rapport  de  deux  volumes  du  premier  gaz  pour  trois  du  second. 

L'oxyde  pyrn^raphitit/ue  est  noir.  —  Il  a  fourni  à  Tanalrse 
(cendres  déduil<>s  )  :  C,  8(),jj:  II,  0,-0;  O,  12,75.  Il  peut  être  re- 
présenté par  la  formule  G^^'H^O*. 

IL  GnAPiini.  vMnuiMiE  oi"  PLOMBAr.i.\E.  —  L'oxjde  ^rapliitiqiif 
a  la  composition  suivante  :  G.  5(),';i:  II,  1,5:  O,  \'i^\\  Az,  0,1  qui 
correspondu  la  formule  G'Ml-O^*  ou  C-H^O'^  La  déc^mpo- 
silion  en  \ase  scellé  a  fourni  de  l\'au,  de  Taciile  carbonique,  dr 
l\)\vde  <le  carbone,  dans  des  rapports  voisins  de  312.  YJ'tJcide  py- 
ro!;raphitit/iir  r«)nlenail  :  G,  8,^,85:  IL  0,72:  O,  i5,  {3  pour  100; 
il  peut  èXvo  représenté  par  la  formule  G**I1®0®. 

IIL  (nivpHiTK  i.i.EiTiîivi  K.  —  Le  carbone  converti  en  graphit»' 
dans  l'arc  électrii|ue  f<Mirnit  un  oxyde  ^mpliitique  de  composi- 
tion G,  51,1).*):  II,  1,55:  O,  ît>,..>5:  Az,  o,>5  correspondant  à  la 
formule  G-MIM>«'J  ou  G*MI<^0". 

La  dilb'-roncc  entre  les  ln>is  oxvdes  graphitiques  s'explique  si 


V  ■     1/;^/.  ./,■  Chim.  tt  iic  r/ivs:>/uc.   \*  >  rir.  i.  \I\,  p.  '|,^. 
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l'on  regarde  l'Iiydrogène  comme  existant  à  Tétat  d'eau  et  le  car- 
bone comme  existant  à  la  même  dose  dans  tous  les  cas.  On  obtient 


ainsi 


Oxyd.»  de  la  fonte G"0>6-f-4lPO 

Oxyde  de  la  plombagine....       C"0"-t-5H<0  ou  G^*Oi«-+- 4H*0 
Oxyde  électrique G360"-4-  5n*0  on  C«0»«-^  3H«0 

Les  comparaisons  peuvent  être  faites  aisément  en  admettant 
qu'une  même  dose  d'oxygène  est  unie,  dans  ces  trois  corps,  à  des 
carbones  différemment  condensés,  à  savoir  C^^  dans  le  premier, 
(^^*  dans  le  deuxième  et  C'^  dans  le  troisième  oxvdc,  ces  con- 
densalions  croissant  suivant  une  progression  régulière. 

Les  oxydes  graphitiques  et  pyrograpbitiques  furent  brûlés  dans 
l'oxygène  comprimé  à  aS**",  au  sein  de  la  bombe  calorimétrique. 

Oxyde  graphitique  de  la  fonte.  —  La  chaleur  de  combustion 
moléculaire  fut  a53o^'',oà  volume  constant  et  aDa^*^**,'^  à  pression 
constante. 

Chaleur  de  formation  à  partir  du  carbone  diamant ....       -f-SSS"*',  7 
Chaleur  de  formation  à  partir  du  carbone  graphite. . . .       -4-4 12"', 7 

La  chaleur  de  combustion  moléculaire  de  X oxyde  pyrogra- 
phitique  fut  4479*^*S'1  ^  volume  constant  et  4478^*^8  à  pression 
constante.  La  chaleur  de  formation  est 

Depuis  le  carbone  diamant -4-66*'''',  o 

Depuis  le  carbone  graphite -f-89**',o 

Ces  chiffres  ne  donnent  pas  une  idée  exacte  du  phénomène, 
une  portion  de  l'oxygène  du  composé  ayant  élé  fixée  sous  forme 
d'eau,  au  moment  de  sa  formation,  et,  par  conséquent,  répondant 
à  une  perle  d'énergie  qu'on  ne  peut  évaluer  exactement.  Mais,  si 
Ton  déduit  la  valeur  maxima  de  cette  perte,  on  voit  que  la  cha- 
leur développée  pour  chaque  atome  d'oxygène  qui  entre  en  com- 
binaison est  seulement  4-i5^*^3,  chiffre  inférieur  à  la  chaleur  de 
formation  de  Toxyde  de  carbone  et,  a  fortiori,  à  celle  de  l'acide 
carbonique.  Ce  fait  explique  comment  Toxyde  graphitique  peut 
dégager  de  la  chaleur  en  produisant  de  l'acide  carbonique  et  de 
Toxyde  de  carbone,  par  sa  transformation  pyrogénée,  et  même 
pourquoi  l'excès  d'énergie  ainsi  développé  s'emmagasine  en  partie 
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dans  Toxyde  pyrographîtiqiic  de  façon  à  en  former  un  composé 
endolhermique. 

La  conversion  de  Toxjde  graphitique  en  oxyde  pyrographi tique 
dégage  -^162'''', 6.  Si  Ton  prend  o,25  pour  la  chaleur  spécifique 
moyenne  des  produits  de  la  réaction,  la  température  de  décompo- 
sition est  environ  600®. 

Oxyde  graphitique  de  la  plombagine.  —  Chaleur  de  coin- 
buslion  moléculaire:  263-*^**,-  à  volume  constant;  2633'*. 8  à 
pression  consïanle. 

Chaleur  de  fornialion  depuis  le  diamant,  — 35i*^*',6;  depuis  le 
graphite,  -1-365''**, 6. 

Oxyde  py  10 graphitique  de  la  plombagine.  —  Chaleur  de 
comhuslion  à- vol  unie  constant,  4*^7*^*S^î  à  pression  constante. 
4i5(V-»',i. 

Chaleur  de  formation  depuis  le  diamant,  -1-200*^'',  i  ;  depuis  le 
graphite,  -:- 2 1>. :>/'',  i . 

Oxyde  du  graphite  électrique.  —  Chaleur  de  combustion  à 
volume  constant,  2606"',  o3;  à  pression  constante,  2Go2*'"'.o. 

Chaleur  de  formation  depuis  le  diamant,  -i-SSS*"*';  depuis  le 
graphite,    -397*^*'. 

Les  chaleurs  de  formation  des  oxydes  graphitiques  sont  trt'> 
dillerentes  et  caractérisent  les  différentes  espèces.  Ces  chaleurs  de 
formation  rapportées  à  un  même  poids  de  carbone  sont  repré- 
sentées par  les  nombres  respectifs  :  i3.C),  12, 5,  13,7;  nunibre? 
fort  voisins  malgré  la  dillerence  considérable  des  doses  d'oxvgt'ii'* 
fixées,  lesquelles  varient  comme  les  nombres  4» 5  et  7.  Cette  simi- 
litude dans  la  chaleur  dégagée  par  des  oxvdations  aussi  inégale^ 
caractérise  plus  profondément  la  spécialité  des  divers  radicaux 
graphites  et  celle  des  oxvdfs  qui  en  dérivent. 

IlKUTIIHLoT.  —  Sur  lu  oliaiour  aiiiinaio.  Chaleur  ilëgagée  par  l'action 

lie  lowirciio  sur  le  sang.  p.  177-20J. 

l-es  rvpéricnccs  furmt  faites  avec  du  sang  de  mouton  défibriné 
recueilli  dans  un  tlacon  qui  a  été  complètement  rempli  et  clos 
aussitôt.  On  Ta  laissé  reposer  viiïi;t-quatre  heures.  Ce  sang,  ruti- 
lant an  moment  où  on  Ta  recueilli,  a  pris  au  bout  des  Ningt-cpialre 
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heures,  la  leinle  brune  du  sang  veineux.  Sa  densité  était  1,057 
à  g**  et  sa  chaleur  spécifique  0,872. 

Le  sang  fut  placé  dans  un  calorimèlre  et  Ton  y  fit  passer  pen- 
dant quinze  minutes  un  courant  d'azote  saturé  d'humidité.  On 
fait  ensuite  passer  un  courant  d'oxygène  sec  en  observant  la  tem- 
[)érature  à  des  inte^valles  très  rapprochés.  Avant  de  peser  le  calo- 
rimètre, on  chasse  l'oxygène  contenu  dans  l'espace  vide  au  moyen 
d'un  courant  d'azote. 

Dans  une  expérience,  100  volumes  de  sang  ont  absorbé  20^"',  2 
d'oxygène;  dans  une  autre,  18'®*,  5.  La  chaleur  dégagée  pour  82^' 
d'oxygène  était  i4***,63  dans  le  premier  cas,  i1*^**,9  dans  le  se- 
cond; en  moyenne  14*^*',  77-  La  formation  de  l'oxyde  d'argent 
développe  -t-I4*^*^o;  celle  du  bioxyde  de  baryum,  24*^*',  2;  celle 
du  bioxyde  de  plomb,  24^■^5  pour  62^'  d'oxygène.  On  voit  donc 
que  la  chaleur  dégagée  dans  la  formation  de  l'oxyhémoglobine  est 
du  même  ordre  de  grandeur  que  la  chaleur  de  formation  de  plu- 
sieurs oxydes  véritables. 

La  combinaison  de  l'oxyde  de  carbone  avec  Thémoglobine 
développe  -ri8*'**,o  et  i9^'\4>  en  moyenne  -|-i8*=**,7  pour  28*'. 
Ce  chiflVe  est  du  même  ordre  que  celui  observé  avec  l'oxygène, 
mais  un  peu  plus  grand. 

La  chaleur  développée  par  l'action  de  l'oxygène  sur  le  sang  est 
à  peu  près  le  j  de  la  chaleur  d'oxydation  du  carbone  par  le  même 
poids  d'oxygène;  il  en  résulte  que  la  chaleur  animale  peut  être 
décomposée  en  deux  parties  :  une  première  porlion,  le  y  environ, 
se  dégagerait  dans  le  poumon  même,  par  la  fixation  de  l'oxygène; 
tandis  que  les  f  restants  se  développeraient  au  sein  de  l'éco- 
nomie, par  les  réactions  proprement  dites  d^oxydalion  et  d'/iy- 
flratatioîi . 

Le  développement  de  chaleur  dans  les  poumons  est  presque 
exactement  compensé  par  l'absorption  de  chaleur  due  à  la  réduc- 
tion de  l'acide  carbonique  à  l'état  gazeux  et  à  celle  de  la  vapeur 
d'eau.  Le  sang  peut  être  tantôt  refroidi,  tantôt  réchauffé  dans  le 
poumon,  suivant  les  conditions  de  température  et  d'état  hygromé- 
trique du  milieu  ambiant,  et,  sans  doute  aussi,  suivant  les  condi- 
tions normales  ou  pathologiques  du  milieu  intérieur;  mais  ces 
échaufiemenis,  aussi  bien  que  ces  refroidissements,  ne  sauraient, 
dans  l'état  normal,  s'écarter  beaucoup  de  -j^  de  degré. 

/.  de  Phys.,  a«  série,  l.  X.  (Octobre  1891.)  33 
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P.  HAUTEFEUILL£  et  J.  MARGOTTET.  —  Sur  la  décomposition  de  la  vapeor 
d'eau;  Sur  la  synuièsc  simultanée  de  l'eau  et  de  Tacide  chlorhydriquc,  p. 4<^ 

432. 

Les  auteurs  se  sont  proposé  de  préciser  les  circonstances  sus- 
ceptibles (le  modifier  la  décomposition  de  la  vapeur  d^eau  par  les 
corps  simples  et  de  faire  connaître  les  données  numériques  qui 
permettent  d'exprimer  la  loi  du  phénomène  dans  chaque  cas  par- 
ticulier. 

Des  mélanges  d'ox^'gène  et  d'hydrogène  en  proportions  exigées 
pour  la  formation  de  l'eau  et  contenant  des  proportions  variable> 
de  chlore,  ainsi  que  des  mélanges  d'hydrogène  et  de  chlore  en 
proportions  exigées  pour  former  de  l'acide  chlorhydriquc  avec  de> 
quantités  variables  d'oxygène  furent  soumis  à  Faction  de  rélincellc 
électrique  et  le  chlore  résiduel  dosé  au  moyen  d'une  solution 
titrée  d'arsénile  de  soude.  Si  p  représente  la  totalité  de  l'hydrogcne 
qui  entre  en  combinaison,  p'  la  quantité  qui  se  combine  au  chlore. 

le  rapport  ^   ~J*  est  indépendant  de  la  pression  initiale  et  de  la 

nature  de  Tétincelle.  11  est  toujours  plus  petit  que  Tunité  si  le 
volume  de  chlore  est  supérieur  à  la  moitié  de  l'hydrogène  contenu 
dans  le  mélaiige  et  il  diminue  rapidement  à  mesure  que  la  propor- 
tion de  chlore  augmente.  Lorsque  le  volume  de  chlore  est  double 
de  celui  de  Thydrogèiic,  la  proportion  d'eau  déterminée  par  le 
passage  de  fétincelle  cesse  d'être  appréciable.  Ces  résultats  sont 
en  contradiction  avec  la  loi  de  Bunsen. 

Avec  des  volumes  égaux  d'hydrogène  et  de  chlore  et  des  pro- 

portions  variables  d'oxygène,  le  rapport  - — ,  -  est  toujours  plus 

petit  (jue  l'unité  et  ne  varie  que  dans  des  limites  très  restreinte? 
lorsque  l'on  fait  croître  le  rapport  des  volumes  de  Toxygène  et  de 
l'hydrogène  de  0,2;*)  à  3. 

Avec  des  volumes  égaux  des  trois  gaz,  l'équilibre  peut  être  re- 
présenté parla  formule  suivante 

5Cl*-f-  5H«-f-  50» --  8  H  Cl  -f-  H^O  4-  Cl*-+-  40». 
A.  CKOVA.     -  Sur  l'analy««c  de  la  hiniièrc  dirTuséc  par  le  ciel,  p.  î8o-:»oi. 

L'auteur  a  comparé,   à  l'aide    d'un   spectrophotomètre,    pour 
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cinq  longueurs  d'onde  différentes,  l'intensité  de  la  lumière  diffusée 
par  le  ciel  avec  l'intensité  de  la  lumière  d'un  carcel.  Les  mesures 
furent  faites  à  des  époques  différentes,  soit  au  sommet  du  mont 
Ventoux,  soit  à  Montpellier,  en  se  bornant  à  l'étude  delà  lumière 
zénithale.  Ces  mesures  montrent  clairement  la  prépondérance  des 
rayons  bleus  dans  la  lumière  du  ciel.  Si  l'on  représente  par  loo 
l'intensité  pour  la  longueur  d'onde  ot*,565,  on  trouve,  pour  l'in- 
tensité de  la  lumière  diffusée  par  le  ciel  : 

X  =  o!*,6oo.  7i  =  oJ*,53o. 

Au  mont  Ventoux 5y  200 

A  Montpellier 6)  167 

A  la  lumière  directe  du  Soleil..         74  i47 

(>otte  prépondérance  des  rayons  bleus  diminue  à  partir  du 
malin  jusqu'à  midi,  puis  augmente  de  nouveau  sans  toutefois 
atteindre,  l'après-midi,  une  valeur  aussi  grande  que  dans  la 
inatincc.  Ces  valeurs  diffèrent  d'ailleurs  beaucoup  d'une  journée 
à  l'autre. 

Tome  XXI,  1890. 

CROVA  et  HOUDAILLE.  —  Observations  faites  au  sommet  du  mont  Ventoux, 
sur  l'intensité  calorifique  de  la  radiation  solaire,  p.  i88-qo5. 

Les  observations  ont  été  faites  simultanément  au  sommet  du 
mont  Ventoux.  à  1900™  d'altitude,  au  village  de  Bedoin  dont  l'al- 
titude est  de  3oo"'  et  la  distance  horizontale  au  sommet  du  Ven- 
toux de  lo*""  et  enfin  à  Montpellier.  Les  auteurs  se  sont  servis  de 
Tactinomètre  enregistreur  de  Crova  légèrement  modifié. 

Ijea  courbes  obtenues  ont  montré  que  : 

1°  Les  oscillations  continuelles  de  la  courbe  solaire,  déjà  ob- 
servées à  Montpellier,  se  produisent  aussi  au  sommet  du  Ventoux, 
mais  avec  une  amplitude  moindre,  et  sans  synchronisme  avec 
elles. 

2"  La  dépression  de  midi,  observée  piesque  constamment  à 
Montpellier,  s'accuse  très  nettement  au  Ventoux  où  elle  est  au 
moins  aussi  prononcée  qu'à  Montpellier;  il  est  donc  évident 
qu'elle  est  bien  due  à  la  migration  verticale  diurne  de  la  vapeur 
d'eau,  et  non  à  l'influence  du  voisinage  de  la  mer. 
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3"  La  constante  solaire  peut  atteindre,  à  raltitude  de  1900*. 
une  valeur  très  voisine  de  3*^■^  à  laquelle  conduisent  les  travaux 
de  M.  Langley  sur  le  mont  Whitney.  H  y  a  Heu  de  croire  que,  à 
des  altitudes  plus  grandes,  la  méthode  de  renregislrement  pour- 
rait donner  des  valeurs  un  peu  supérieures  même  à  3*^**. 

4"  Le  degré  de  polarisation  de  la  lumière  diffusée  par  le  ciel 
paraît  augmenter  avec  la  constante  solaire,  avec  la  pureté  du  ciel 
et  la  transparence  calorifique  de  Talmosphère. 

5°  La  transmissibilité  des  radiations  à  travers  l'atmosphère  varie 
en  sens  inverse  de  l'absorption  qu'elle  a  déjà  subie  ^  elle  diminue 
quand  la  constante  solaire  augmente,  et  est  moindre  à  de  grandes 
altitudes  qu'au  niveau  de  la  mer. 

BERTHELOT  et  ENGEL.  —  Recherches  thermiques  sur  les  états  allotropique? 

de  l'arsenic,  p.  284-288. 

De  l'arsenic  cristallisé  et  de  l'arsenic  amorphe  obtenus  par  la 
réduction  de  l'acide  arsénieux  au  moyen  de  l'acide  hypophospho- 
rcux  furent  dissous  dans  de  l'eau  de  brome  placée  dans  un  calo- 
rimètre. Les  quantités  de  chaleur  développées  à  ^^^(As  =.- 75?'i 
furent  : 

Arsenic  cristallise H-83^,o 

Arsenic  amorphe -i-84'^*,  i 

Ces  chiffres  ne  s'écartent  guère  du  nombre  4-83*^*^7  observe 
par  Thomsen  à  18®. 

Les  deux  variétés  d'arsenic  dégagent  donc  des  quantités  do 
chaleur  presque  identiques,  en  formant  une  même  combinaison. 
Ces  relations  sont  du  même  ordre  que  celles  qui  existent  entre  le 
graphite  et  le  diamanl,  le  soufre  cristallisé  et  le  soufre  amorphe. 

é 

II.  LHSCŒUR.  —  Recherches  sur  la  dissociation  des  hydrates  salins 
et  des  composés  analogues  ( 'i*  Mémoire),  p.  5ii-565. 

L'auteur  étudie  la  dissociation  des  hydrates  des  sels  suivants  : 
carbonate  neutre  de  soude,  nitrate  de  chaux,  sulfates  de  soude, 
de  chaux,  de  magnésie,  de  zinc,  de  cuivre,  phosphate,  arsénial* 
et  acétate  de  soude. 
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Un  petit  nombre  seulement  d^hydrates  salins  ne  présentent  pas 
de  dissociation  notable  à  100".  Ce  sont  : 

Le  sulfate  de  chau\ SO*Ca,  ^11*0 

Le  sulfate  de  zinc SO^Zn,  H«0 

Le  sulfate  de  cuivre SO*Cu,  H«0 

Le  phosphate  de  soude Ph*0»,  ?.Na«0,  H*0 

L'arséniate  de  soude As*0»,  2Na>0,  H*0 

Tous  les  autres  émettent  partiellement  ou  totalement  leur 
vapeur  d^eau  au-dessous  de  100**,  et  quelques-uns  dès  la  tempé- 
rature ordinaire.  Ceux  dont  la  tension  de  dissociation  est  supé- 
rieure à  la  force  élastique  moyenne  de  l'humidité  atmosphérique 
sont  dits  ejjlorescenis  : 

L'arséniate  de  soude au  maximum  d'hydratation 

Le  phosphate  de  soude au  maximum  d'hydratation 

Le  sulfate  de  soude SO^Na',  10 H' G 

Le  carhonale  de  soude CO'Na*,  10 H* O 

Le  sulfate  de  magnésie S0*Mg(7  h-  37)11*0 

M.  Lescœur  signale  des  hydrates  anormaux  ou  accidentels , 
caractérisés  par  la  propriété  qu'ils  possèdent  de  fournir  des  solu- 
tions saturées  qui  se  trouvent  en  sursaturation,  par  rapport  aux 
poussières  de  l'air  et  aux  hydrates  normaux.  Ce  groupe  paraît 
nombreux.  L'auteur  a  seulement  examiné  : 

Le  sulfate  de  soude  de  M.  Lœwel SO*Na',  7H>G 

Le  nitrate  de  chaux  de  M.  Gerncz (AzO')*Ga,  3H*0 

Le  nitrate  de  chaux (AzG')*Ga,  'ili'O 

L'acétate  de  soude  de  M.  Gernez C*IPO>Na,  3H«0 

Tous'  ces  composés  et  les  solutions  saturées  qu'ils  forment 
ofTrent  une  tension  de  dissociation  ou  une  tension  maximum  infé- 
rieures aux  tensions  correspondantes  des  hydrates  normaux  ou  de 
leurs  solutions  saturées.  Rkwè  Paillot. 


C.-V.  BOYS,  A.-E.  BKISCOE  et  W.  WATSON.  —  On  thc  mcasurement  of  elcctro 
magnetic  radiation  (Sur  la  mesure  de  la  radiation  électromagnétique);  PhU. 
Afag,,  t.  XXXI,  p.  4'|-()4;  1891. 

Deux  méthodes  ont  été  employées  pour  obtenir  expérimentale- 
ment le    moyen   carré   de   l'intensité   des  courants  ondulatoires 
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développés  dans  un  résonateur  rectiligne  par  un  excitateur  voisin. 
Nous  ne  dirons  rien  de  la  première  méthode,  qui  repose  sur  des 
idées  théoriques  fort  contestables  et  qui  n*a  donné  que  des  résul- 
tats négatifs  ou  en  contradiction  avec  les  conâëquences  de  U 
théorie  lui  servant  de  base. 

Dans  la  seconde  méthode,  la  quantité  mesurée  est  la  chaleur 
développée  dans  le  résonateur  par  les  courants  qui  v  circulent.  Les 
difficultés  de  la  mesure  ont  été  heureusement  surmontées  à  Taide 
de  Tappareil  suivant  :  un  tube  de  verre  fermé  de  lao*"™  de  long, 
disposé  verticalement,  est  divisé  en  deux  parties,  dans  le  sens  de 
sa  longueur,  par  une  cloison  de  carton  passant  par  son  axe:  cette 
cloison  s'arrête  à   i.i*""  de  l'extrémité  inférieure  du  tube  et  est 
percée  d'une  ouverture  circulaire  à  la^^^de  Textrémilé  supérieure. 
Dans  cette  ouverture  se  trouve  un  miroir  d'un  diamètre  légère- 
ment plus  petit,  fixé  à  une  extrémité  d'une  petite  lige  horizontale 
dont  l'autre  extrémité  porte  un  contrepoids;  un  lil  de  soie  ver- 
tical soutient  la  tige.  In  excès  de  température  d'un  côté  de  la 
cloison  provoque  un  courant  d'air  qui  fait  dévier  le  miroir  vers 
le  côté  froid;  ces  déviations  sont  observées  par  la  méthode  de 
PoggendorlT.  La  sensibilité  de  l'appareil  est  telle  que  le  ravonne- 
ment  inégal  des  corps  environnants  produit  une  oscillation  con- 
tinuolle  du  miroir.  Pour  éviter  cet  inconvénient,  le  tube  contenant 
le  miroir  est  entouré  d'un  second  tube  animé  d'un  mouvement  de 
rotation  continu:   si    une  portion  de  ce  iube  de  garde  vient  à 
s'échautTor.  elle  éohaullV  à  son  tour  uniformément  le  tube  inté- 
rieur et  cet  échautîVuit  ni  n'a  plus  d'effet  sur  le  miroir. 

Le  rôsonalenr,  form»'*  de  deux  lîls  do  platine  verticaux  réunis 
parleurs  parties  supérieures,  est  placé  dans  le  tube  central  d'un 
côté  de  la  cloison.  A  h>~  environ  est  disposé  l'excitateur  con- 
stitue par  deux  tijjes  de  cuivre  verticales,  dans  le  prolongement 
I  uno  de  l'autre  et  communiquant  respectivement  avec  les  pûi«^s 
d'une  puissante  bobine  de  HubmkortV.  Pour  faire  une  mesure  on 
fait  tonctiv>nner  rexcilateurel  Ton  note  la  déxiation  permanente  du 
miroir.  .\  laquolio  correspond  une  quantité  inconnue  y  de  chaleur 
dexeloppoe  en  une  seconde  dans  lo'i  tîls  du  résonateur.  Ensuite, 
on  arrête  rexoilaleur  eî  on  lail  passer  dans  ces  iils  un  courant 
mlonsilo  connue  ,]ue  l  on  moditîe  jiî-qii'à  ce  que  la  drxiationdu 
miroir  soit   la  nu'iue   qar-   prtccdom:ni:r.t  :  !a  loi  de  Joule  permet 
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alors  de  calculer  q^  quantité  dont  la  valeur  était,  dans  une  expé> 
rience,  o,ooo685  petites  calories. 

Le  carré  moyen  de  l'intensité  du  courant  est  ensuite  donné  par 

l'expression  t^,  où  J  désigne  l'équivalent  mécanique  de  la  chaleur 

et  IV  la  résistance  du  fil  du  résonateur  pour  les  courants  oscilla- 
toires. Celte  résistance  est  calculée  par  la  formule  de  Lord  Rajleigli 

R'=v/ï>/frR, 

où  R  est  la  résistance  pour  les  courants  continus;  ^  le  produit 
par  7.T.  du  nombre  d'oscillations  en  une  seconde,  /  la  longueur  du 
(il  et  [ji  la  perméabilité  magnétique  du  métal  dont  il  est  formé. 
Les  auteurs  ont  trouvé  que  le  carré  moyen  de  l'intensité  élait  de 
o*"P,  000049;  il  en  résulte  que  l'intensité  maximum  du  courant 
ondulatoire  est  à  peu  près  o""p,oi.  J.  Blondiw. 
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SUE  LA  DISTRIBUTION  DAIS  L'ESPACE  DE  L'ÉHEBftlE  D'UHE  MASSE 

EH  MOUTEMEHT  ; 

Par  m.  Théodore  SCHWEDOFF. 

1.  De  loules  les  forces  de  la  nature,  seule  rattraction  uni- 
verselle est  inhérente  à  la  matière  et,  seule,  elle  paraît  se  propager 
dans  l'espace  avec  une  vitesse  infinie.  Quant  aux  autres  agents  de 
la  nature,  leur  liaison  avec  la  matière  est  passagère,  et  l'on  observe, 
en  même  temps,  qu'une  certaine  durée  est  toujours  nécessaire 
pour  en  faire  sentir  l'action  à  une  distance  suffisamment  grande. 
Cette  propriété  de  propagation  est  bien  connue  pour  le  son  et  la 
lumière,  est  admise  pour  la  chaleur  rayonnante,  est  démontrée 
pour  les  courants  électriques,  vient  d'être  prouvée  par  les  expé- 
riences de  M.  Hertz  pour  l'induction  électromagnétique  et  doit 
être  soupçonnée  pour  l'induction  électrostatique. 

On  connaît  bien  les  lois  de  distribution  dans  l'espace  de  l'é- 
nergie, quand  la  masse  active  reste  en  repos.  Mais  que  deviennent 
ces  lois  lors  du  mouvement  de  cette  masse?  Que  deviennent  alors 
les  surfaces  d'ondes  et  les  surfaces  équipotentielles,  les  ra^^ons  et 
les  lignes  de  force,  le  potentiel  et  la  force,  quand  la  vilesse  de 
translation  du  centre  actif  devient  comparable  à  la  vitesse  de  pro- 
pagation de  l'action  dans  l'espace? 

2.  Pour  fixer  les  idées,  je  m'arrête  a  une  masse  électrique  e  po- 
sitive ou  négative,  et  je  pose  en  principe  que  l'action  électrosta- 
tique d'une  masse  pareille  se  propage  dans  l'espace  avec  une  vitesse 
finie  c.  En  adoptant  le  langage  figuratif  de  la  Phjsique  moderne, 
on  peut  traduire  ce  principe  en  ces  termes  :  Si  une  masse  e  apparaît 
à  un  certain  moment  dans  l'espace,  les  lignes  de  i'orce  qui  en 
émanent  ne  surgissent  pas  instantanément  dans  toute  Tétendue  de 
l'univers,  jusqu'à  ses  extrêmes  limites,  mais  partent  de  la  masse 
au  moment  de  son  apparition,  s'allongent  graduellement  et  per- 
cent, pour  ainsi  dire,  l'espace  avec  une  vitesse  finie,  quoique  ex- 
trêmement grande.  Il  en  est  de  même  des  surfaces  équipoten- 
tielles, lesquelles  apparaissent  partout  où  surgissent  les  lignes  de 
forces. 

/•  de  Phyê,,  a*  série,  t.  X.  (Novembre  1891.)  34 


49»  SCHWEDOFF. 

Du  principe  que  je  viens  d'énoncer,  il  résulte  qu'une  existence 
1res  courte  d'une  masse  e  à  un  point  donné  engendre  dansTespace 
une  couche  très  mince  de  surfaces  équipotentielles,  laquelle 
couche  se  propage  dans  l'espace  avec  la  vitesse  c,  à  l'instar  d'une 
onde. 

En  effet,  l'action  de  courte  durée  d'une  masse  positive  peul  élre 
ramenée  à  la  coexistence  au  même  point  d'une  masse  H- e  pendant 
un  temps  t -\- dt  et  d'une  masse  — e  pendant  le  temps  t.  Or  la 
première  action  a  rempli  de  surfaces  équipotentielles  positives  le 
volume  d'une  sphère  de  rayon  r^  =  c{t+  dt),  et  la  deuxième,  le 
volume  de  rayon  r  =  et.  Et  puisque  ces  deux  actions  se  neutrali- 
sent partout,  où  elles  se  superposent,  il  n'en  restera  d'efficace  que 
la  couche  infiniment  mince  ayant  dr=cdt  pour  épaisseur  et 
r=.vt  pour  rayon.  Je  l'appellerai  couche  élémentaire  de  surfaces 
de  niveau. 

Le  potentiel  de  cette  couche  est  celui  des  surfaces  de  niveau 
qui  la  constituent.  Donc  il  est 

(r)  V=^ 

r 

La  force  de  cette  couche  est  la  force  mécanique  nécessaire  pour 
maintenir  en  état  d'équilibre  une  masse  unité  qui  se  trouve  dans 
l'épaisseur  de  la  couche.  Elle  est 

.  à\        e 

Or         r* 

\jV  travail  nécessaire  à  la  masse  unité  pour  percer  l'épaisseur  do 
la  couche  csl 

Si  la  niasse  reste  en  repos  un  temps  indéterminé,  tout  l'espace 
devient  rempli  de  couches  élémentaires  concentriques  et  de  lignes 
(le  force  rectilignes,  supposé  que  toute  la  masse  est  concentrée  en 
un  seul  point.  On  retombe  dans  la  méthode  usuelle  de  représenter 
la  distribution  dans  l'espace  de  l'énergie  électrostatique.  Mais  la 
distribution  en  devient  tout  autre,  si  la  masse  est  animée  d'une 
vitesse  de  translation  très  grande. 
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3.  Soient  (yî^.  i) 

MoM'  la  trajcctoiro  «le  la  masse  en  mouvcinent; 

oo'  un  élément  de  celle  Irajectoire; 

/  cl  t-\-dt  les  moments  de  passage  de  la  masse  par  les  points  o  eto'; 

V  la  vitesse  de  translation  de  la  masse  sur  cet  élément; 

c  la  vilesse  de  propagation  de  Faction  électrostatique: 

AA'  et  BA'  deux  surfaces  spliéricpies  de  niveau,  donl  les  centres 

sont  respectivement  en  o  et  o'; 
ob  =  p  le  raj'on  de  la  sphtj're  AA'  à  un  moment  /',  postérieur  à  /; 
o'a  =  p'  le  rayon  de  la  sphère  HH'  au  même  moment  /'; 
o'k  une  perpendiculaire  au  rayon  o/>; 
Too'T'une  tangente  à  la  Irîijectoire; 
T'oA  =  y  l'angle  formé  par  la  normale  oN  avec  oT'; 
/j/>  r=  <iM   rélémenl    de  celte    normale    couïpris    entre    les    deux 
sphères. 

Ilg.    1. 


Remarquons  que  les  longueurs  o/iy  o'/',  et  otJ  sont  infmiment 
petites  par  rapport  à  ka  et  o'a.  Donc,  en  négligeant  les  infiniment 
petits  d'ordre  supérieur,  on  peut  poser  que  les  longueurs  a.Vet  ao' 
sont  égales  entre  elles  et  (pie  la  droite  oN  est  aussi  normale  à  la 
sphère  BB'.  A  ces  conditions,  nous  aurons 

(2)  oh  =  ok  -f-  o' a  -   ah. 


496  SCHWEDOFF. 

On  a,  en  outre 

ob  =  p  z=c{t'—  t), 

\    ok  =  oo'  coso  =  r  dt  coscp. 

En  substituant  (?.^)  dans  (?.),  on  a 
(3)  ^N  =  (c  —  t'cosçW/. 

où  rfN  estrépaîsseur  de  la  couche  clrmeutaire  dans  la  direction  oN. 
Pour  le  cas  de  repos,  on  a  i'  =  o,  et  l'épaisseur  devient  partout 
uniforme.  En  la  désignant  par  ^/INg,  on  a 

^No  =  c  dt. 
Désignons  par  t  le  rapport 

dS^      ' 

que  nous  appellerons  contraction  de  la  couche  par  l  effet  de 
niou\^ement.  Nous  aurons 

(  î  )  £  -:    -  COSO. 

Donc,  quand  la  masse  entre  en  mouvement,  les  couches  de  ni- 
veau qui  l'entourent  deviennent  contractées  du  côté  où  le  mouve- 
ujenl  est  dirigé,  et  dilatées  du  côté  opposé,  et  cette  déformation 
est  proportionnelle  au  rapport  entre  la  vitesse  de  translation  et 
celle  (le  propagation. 

i.  Appliquons  ce  résultat  au  cas  d'une  oscillation  harmonique 
rccti  ligne. 

Je  suppose  que  la  masse  électrique  oscille  entre  les  positions  A 
et  A'  {Jig'  2),  et  je  prends  pour  Torigine  du  temps  le  moment 
où  elle  [)asse  par  la  position  d'équilibre  O.  A  un  moment  t,  la 
masse  traverse  un  élément  CC  de  sa  trajectoire  et  engendre  une 
couche  de  surfaces  de  niveau,  laquelle  couche  arrive  à  la  position 
BB'  à  un  autre  temps  /',  postérieur  à  ï.  Soient 

OA  z^  rQ  Tamplitude  de  Toscillation  ; 
OC  =  /'  la  déviation  au  moment  t\ 
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T  la  durée  d'une  oscillalion  simple; 

c  la  vitesse  de  propagation  de  Faction  électrostatique; 

CB  =  p  le  rajon  de  la  couche  ; 

BB'=  rfN  l'épaisseur  de  la  couche; 

r  la  vitesse  de  translation  au  moment  t\ 

-  =  a  la  phase  de  l'oscillation. 


ît)7 


On  a 
(4«) 


t 
ùr        Toî:  t 


En  substituant  (4a)  dans  (i),  on  a 


(  I.) 


,^r-  coso  C037:a 


On  voit,  par  cette  formule,  que  la  contraction  s  est  une  fonction 
périodique  de  la  phase  a  de  l'oscillation.  Au  point  O  la  phase 
est  zéro,  e  est  au  maximum,  et  c'est  de  là  que  part  la  couche  la 
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plus  contractée  du  côté  antérieur  et  dilatée  du  côté  postérieur. 
Quand  la  masse  arrive  au  point  A,  sa  phase  est  égale  à  -;  cosn 
et,  par  conséquent,  e  deviennent  égaux  à  zéro.  La  couche  de  sur- 
faces de  niveau,  formée  à  ce  moment,  n'éprouve  aucune  déforma- 
tion d'épaisseur.  Enfin,  quand  la  masse  rebrousse  chemin  et  revient 
à  sa  position  initiale  O,  la  phase  est  égale  à  l'unité.  Le  cosinus  de 
l'angle  tzol  devient  négatif,  c'est-à-dire  que  la  couche,  partant  du 
point  O,  devient  cette  fois  contractée  là  où  elle  était  d'abord 
dilatée,  et  vice  versa. 

Ainsi,  à  mesure  que  les  oscillations  se  suivent,  l'espace  se  rem- 
plit de  couches  consécutives  contractées  ou  dilatées.  Or,  cette 
contraction  ou  cette  dilatation  ne  sont  autre  chose  qu'une  con- 
densation ou  une  raréfaction  des  surfaces  de  niveau,  dont  chaque 
couche  est  formée.  11  en  résulte  cette  conséquence  : 

Si  l'on  fait  osciller  rapidement  une  masse  électrique,  les  sur- 
faces de  niveau  qui  l'entourent  forment  dans  l'espace  des  zones 
périodiquement  comprimées  et  dilatées.  Ces  zones  se  suivent  et 
se  propagent  à  l'instar  des  ondes  dans  un  milieu  élastique. 

C'est  pour  cette  raison  qu'on  peut  considérer  une  couche  de 
surfaces  de  niveau  comme  une  onde  électrique. 

Les  cercles  de  W  fig.  3  représentent  la  distribution  rigoureuse 
des  surfaces  de  niveau  pour  le  cas  de  v  =  0,9  c  et  pour  le  moment  où 
la  niasse  a  effectué  une  oscillation  en  partant  de  A  et  en  arri>ant 
à  A'.  On  y  observe  que  lu  masse  a  produit,  par  son  déplacement, 
une  condensation  des  surfaces  de  niveau  en  avant  et  une  raréfac- 
tion en  arrière,  comme  le  ferait  un  ressort  dans  un  fluide  élastique. 

5.  Passons  à  la  distribution  des  lignes  de  force.  Nous  observons 
qu'une  ligne  de  force  doit  être  orthogonale  à  toutes  les  surfaces  Av 
niveau  qu'elle  coupe.  Soit  B  {Jig.  2)  un  point  de  la  surface  de 
niveau,  dont  le  centre  est  en  C.  La  droite  EN  passant  par  le? 
points  C  et  B  représente  la  direction  de  la  ligne  de  force  an 
point  B.  Prenons  OY  et  OX  pour  axes  des  coordonnées  rectan- 
gulaires et  désignons  par  y  et  x  les  coordonnées  BF  et  OF  du 
point  B,  et  par  a  Tangle  NEO  que  fait  la  normale  avec  Taxe  des 
abscisses.  Si  la  droite  CD  est  perpendiculaire  à  BF,  on  aura 

langa  =  BD  :  CD 


ou  Lien 
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tango 

En  venu  de  réquation  (4,<),  on  aura 
(4./)  tanB«  =  -^-9*in 


Menons  la  droite  ONa  pur  les  points  O  el  B,  et  désignons  par  a^ 
l'angle  qu'elle  forme  avec  OX. 

Il  est  évident  que  cette  droite  représente  la  direction  d'une 
ligne  de  force  pour  le  cas  oit  la  masse  électrique  reste  en  repos  au 
point  O.  On  u,  en  outre, 

(4.)  tang«„^^. 


5oo  •  SCHWEDOFF. 

En  siibslituant  {4e)  dans  (4rf)î  on  aura  définitivement 

(5)  tanga  =  tangflo smira. 

La  partie  droite  de  celte  équation  renferme  un  terme  conslanl 
pour  tons  les  points  de  la  droite  OX©  et  un  terme  périodique  qui 
dépend  de  la  position  du  centre  C.  Ce  dernier  terme  varie  entre 

les  limites  H — ^  et quand  la  phase  a  varie  entre  o  el  ac.  Eu 

puisque  tanga  et  tangao  déterminent  respectivement  les  direc- 
tions des  droites  ON  et  ONo,  dont  la  première  représente  la  di- 
rection de  la  ligne  de  force  au  point  B,  il  en  résulte  cette  consé- 
quence : 

Si  Ton  s'avance,  à  partir  du  point  O,  dans  une  direction  quel- 
conque ONo,  on  trouve  pour  les  lignes  de  forces,  partant  de  la 
masse  en  oscillation,  des  directions  qui  oscillent  de  part  et  d'auln- 
de  la  droite  ONo,  laquelle  droite  représente  la  direction  d'une 
ligne  de  force  à  l'état  de  repos  de  la  masse.  Les  lignes  de  fore*' 
deviennent  sinueuses,  comme  le  seraient  des  verges  élasliquo 
attachées  à  une  masse  ébranlée  d'un  mouvement  d'oscillation. 

Les  courbes  poinlillées  de  Idijig,  3  représentent  les  lignes  di- 
force  au  boul  d'une  oscillation.  Si  l'on  voulait  construire  un<' 
figure  pareille  pour  un  certain  nombre  d'oscillations,  on  auraii 
obtenu  un  faisceau  divergent  de  courbes  en  général  sinueuses. 

0.  La  ihéorie  que  je  viens  d'exposer  oH're  un  intérêt  particulier 
par  son  rapport  aux  ingénieuses  expériences  de  M.  Hertz  sur  la 
déchar jo  oscillante  des  niasses  électriques. 

Supposons  (|ue  nous  ayons  un  conducteur  A  A'  (Jig.  4)  coupé 
en  deux  au  point  O  et  traversé  longitudinalement  par  deux  masses 
-j- I  et  — 1,  oscillantes  en  sens  inverse.  Il  s'agit  de  déterminer 
reffet  de  ces  niasses  sur  l'espace  environnant. 

Prenons  [)our  l'origine  du  temps  el  du  phénomène  le  moment 
où  les  deux  masses  -4-  i  el  —  i  se  trouvent  respectivement  en 
A  el  A'.  D/signons  par  t  et  t'  les  moments  oii  ces  deux  niasses 
se  trouvaient  respectivement  dans  certaines  position^  q  et  </',  el 
par  /  le  moment  de  l'observation  du  phénomène.  L'onde  élec- 
trique, partie  de  q  au  moment  t,  forme  au  moment  t  une  sphère 
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(5a) 


/yB  —  p  ~  r(<  —  t). 


Paroillcment,  on  a,  pour  le  rayon  de  Tonde  BQ'  partie  de  q'  au 
moment  t'. 


Ob) 


r/n-p'=c{t-z'). 


Les  conditions  géométriques  étant  symétriques  autour  de  Taxe 
A  A',   nous   pouvons  limiter  l'analyse  au  plan  de  la  figure.    Au 


'h*    H' 


/ 


Alt 


t 


n 


point  li,  où  les  deux  sphères  se  coupent,  le  potentiel  est  la  somme 
des  potentiels  des  deux  masses  4-1  et  — 1.  En  désignant  par  U 
cette  somme,  on  a,  pour  une  surface  de  niveau,  la  condition 


<  '>r  ) 


—  —  U  —  coiist. 


i^ 


Posons  t  =  ï.  Cela  revient  à  dire  que  nous  arrêtons  le  phéno- 
mène au  bout  d'une  oscillation  simple.  Kn  substituant  dans  (5a), 
(^b)i  i^c)  cette  valeur  de  /,  et  en  posant 


(  \/  ) 


■  rp      *» 


rp      2t    , 


UcT-.U„ 


où  U|  est  aussi  une  constante,  on  aura 

(  '>e  ) 


'  '  a       a 


5o2  SCHWEDOFF. 

De  l'autre  côté,  les  déviations  des  deux  masses  aux  moments-: 
et  t'  sont  respectivement 

(  f)/ )  Oq  —  r  —  r^  cosTt  7J- 1  Oq'=  r'  =  Tq  cosît  ,-j;  - 

En  désignant  par  ,3  la  vitesse  des  masses  au  point  (),  on  a 


(  'ifr  )  3—7:  rjv  »  -   =  7: 


f  cl 


En  substituant  dans  (5^)  la  valeur  de  cT  tirée  de  (5^),  et  dans 
l'équation  (5/)  les  valeurs  de  ;j;>  ^y  tirées  de  (5^),  on  aura  défini- 
tivement 

(6)  '  -  ',  =  U„ 

7,        a 

(  /•  -    —  /•,)  cosira, 
(  /•  -  —  /'o  cosTta  , 

(8.) 

Remarquons  que  /•  positif  est  dirigé  en  haut  et  que  c'est  !•' 
contraire  pour  /'. 

Les  équations  (6),  (7),  (8)  déterminent  la  distribution  des  sur- 
faces de  niveau  et  des  lignes  de  force. 

U<  est  une  constante  arbitraire  qui  détermine  la  valeur  nunu- 
rique  du  potentiel  d'une  surface  de  niveau. 

a  et  7/  sont,  par  leur  nature,  des  fractions  enfermées  dans  Us 
limites  o  et  -I- i .  L'une  d'elles  est  une  variable  indépendanU*. 
l'autre  est  tlélerniinre  par  la  rclalion  (6). 

7*0  et  j.  sont  détermin(''s  par  les  conditions  de  Texpérience. 

i 

Quand  on  connaît  toules  ces  quantités,  on  substitue  les  valeur-^ 
dans  (7)  et  (8)  et  l'on  oblienl  la  position  des  centres  et  la  lon- 
gueur des  rayons  Ans  deux  sphères,  dont  rinterseclion  B  appar- 
tient à  une  surface  de  niveau.  En  réunissant  par  une  courbr 
continue  une  série  de  points  pareils,  trouvés  pour  la  même  valeur 
de  U<  et  pour  différentes  valeurs  de  a  et  a',  on  obtient  la  section 


DISTRIBUTION  DANS  L'ESPACE.  5o3 

d'une  surface  de  niveau  par  le  plan  de  la  figure.  La  surface  elle- 
même  est  engendrée  par  la  relation  de  la  courbe  autour  de  l'axe 
AA'.  Les  lignes  de  force  sont  des  courbes  orthogonales  à  une 
famille  de  surfaces  de  niveau. 

Les  courbes  de  la  fig.  3  sont  tracées  d'après  ce  procédé.  Seu- 
lemeni,  pour  éviter  une  confusion  dans  le  dessin,  le  côté  droit  esl 
réservé  exclusivement  aux  surfaces  de  niveau,  et  le  côté  gauclie 
aux  lignes  de  forces.  La  figure  a  été  tracée  dans  la  supposition 
que  les  deux  masses  ont  elTectué  une  seule  oscillation  simple  et 
que  le  rapport  -  est  égal  à  o,(). 

Kig.  5. 


En  examinant  le  côté  droit  de  la  figure,  on  ^  aperçoit  d'abord 
une  droite  horizontale  et  un  cercle  qui  se  coupent  aux  points  O 
et  O.  Ce  sont  les  surfaces  à  potentiel  zéro.  Ces  deux  surfaces 
partagent  tout  l'espace  in  quatre  régions,  dont  u'  et  v  sont  à 
potentiel  positif,  u  et  v'  a  potentiel  négatif.  Les  nombres  placés  à 
côté  des  courbes  représentent  les  valeurs  respectives  de  la  con- 
stante U|  ■  Les  points  +  A  et  —  A  sont  les  positions  des  pôles  au 
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bout  d^une  oscîlIatioD  simple.  A  Torigine  la  disposition  de  ces 
pôles  était  inverse. 

Dans  la  région  u!  on  trouve  la  courbe  +  !•  C'est  celle  où  U|  =  i. 
En  dehors  de  cette  courbe,  le  potentiel  diminue  progressivement, 
et  la  figure  des  surfaces  de  niveau  se  rapproche  de  ce  qu'elle 
était  à  Tétat  de  repos  des  masses.  En  dedans  de  la  courbe  -4-  i*  le 
potentiel  augmente  faiblement,  sans  dépasser  la  valeur  i,4  ^ '* 
zone  désignée  par  -|-  e.  Dans  sa  pleine  vigueur,  reflet  de  l'oscilla- 
lion  ne  se  fait  sentir  qu'à  l'intérieur  de  la  sphère  OO.  Il  s'y  est 
formé,  en  haut  et  en  bas,  deux  groupes  de  surfaces  de  niveau  de 
signe  contraire.  Ces  surfaces  sont  très  condensées  et  le  potentiel 
en  augmente  rapidement  jusqu'aux  pôles,  où  il  devient  infini. 

Conformément  à  cette  distribution  de  l'énergie  potenlielle, 
particulière  au  phénomène  d'oscillation,  il  se  forme  autour  du 
conducteur  quatre  groupes  de  lignes  de  force  a,  A,  c,  d  (colé 
gauche  de  la  figure). 

L'intensité  de  ces  groupes  est  d'autant  plus  grande  que  les 
courbes  de  potentiel  sont  plus  condensées,  et  que  la  valeur  delà 
constante  U^  est  plus  considérable.  Pour  cette  raison,  l'intensité 
(le  force  du  groupe  d  est  très  petite.  Ce  sont  les  forces  électro- 
statiques à  l'état  de  repos.  L'intensité  est  incomparablement  plus 
grande  pour  les  groupes  a^  c,  6,  surtout  pour  celui  du  milieu,  el 
c'est  ce  groupe,  dont  Taclion  excitatrice  prédomine.  Remarquons 
<|uc  la  force  de  ce  groupe  est  dirigée  de  bas  en  haut,  c'est-à-dire 
qu'elle  est  inverse  par  rapport  au  courant  de  décharge.  Je  pourrai> 
exprimer  ce  fait  en  disant  qu'une  décharge  électrique  induit  dari'î 
l'espace  environnant  une  force  électromolricc  de  signe  contraire, 
si  ce  terme  n'impliquait  pas  l'idée  d'une  induction  électromagné- 
tique dont,  pour  le  moment,  je  ne  fais  aucune  mention. 

A  la  suite  de  celte  première  oscillation,  il  y  en  aura  d'autres. 
Les  forces  a,  c,  b  de  la  Jig.  5  seront  remplacées,  à  la  deuxième 
oscillation,  par  d'autres,  dirigées  de  bas  en  haul.  Quant  aux 
groupes  a,  c,  b  eux-mêmes,  ils  s'en  iront  dans  l'espace,  déplacé> 
par  les  groupes  d'origine  plus  récente,  et  en  déplaçant,  à  leur 
tour,  les  surfaces  du  groupe  rf.  L'essentiel  du  phénomène  est  qu'il 
y  aura  toujours  dans  l'espace  trois  groupes  distincts  pareils  à  «. 
c,  i,  et  reuïplacés  périodiquement  par  d'autres  groupes  de  signo 
contraire.  Donc,  si  l'on  expose  à  l'action  de  cette  espèce  abondes 
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électriques  un  conducteur  coupe  au  milieu,  il  en  jaillira  autant 
d'étincelles  qu'il  y  aura  d'oscillations  dans  le  conducteur  prin- 
cipal. 

Encore  un  détail  :  la  Jig.  5,  dont  les  courbes  ont  été  tracées 
pour  /  =  ï,  représente  l'état  du  champ  électrique  au  boul  d'une 
oscillation  simple,  et  ce  caractère  de  distribution  de  force  se  con- 
serve pour  un  nombre  quelconque  entier  d'oscillations.  Notam- 
ment, dans  le  voisinage  de  l'axe  AA',  la  force  est  approximalivemcnt 
parallèle  à  l'axe.  Dans  la  proximité  de  l'équateur  00,  la  force  esl 
perpendiculaire  à  celui-ci  et,  par  conséquent,  toujours  parallèle  à 
l'axe.  Dans  la  région  entre  l'axe  et  l'équateur,  les  lignes  de  force 
convergent  vers  les  points  A  et  A'.  Mais,  si  l'on  construit  les 
courbes  pour  un  nombre  impair  de  denii-oscillalions,  on  s'a- 
perçoit du  changement  dans  leur  caractère.  Tout  en  restant  à  peu 
près  parallèles  à  Taxe  dans  les  régions  équatoriale  et  axiale,  ces 
courbes  convergent  non  plus  vers  A  el  A',  mais  bien  vers  le  centre 
du  cercle  00,  lequel,  à  cette  phase  d'oscillation,  renferme  les  deux 
pôles  réunis.  Il  en  résulte  que  la  direction  de  force  varie,  à  chaque 
demi-oscillation,  dans  la  région  entre  l'équateur  et  les  pôles,  et 
qu'elle  reste  toujours  à  peu  près  parallèle  à  l'axe  partout  ailleurs. 
Donc,  si  l'on  expose  un  conducteur  secondaire  à  l'action  d'une 
décharge  oscillante,  on  aura  toujours  une  étincelle,  quelle  que 
soit  la  direction  de  ce  conducteur,  pourvu  que  ce  conducteur  soit 
placé  dans  une  certaine  région  entre  Taxe  et  l'équateur.  I\ir 
contre,  on  peut  arriver  à  n'obtenir  aucune  étincelle  dans  le  con- 
ducteur secondaire,  si  celui-ci  se  trouve  près  de  l'axe  ou  de  l'équa- 
teur, et  si  la  direction  en  est  perpendiculaire  à  celle  de  la  force. 

Tels  sont,  selon  cette  théorie,  les  traits  généraux  des  ondes 
électriques,  découvertes  par  M.  Hert/.  (  *). 

7.  Pour  compléter  les  bases  de  la  ihéorie  que  j'expose,  il  ne  me 
reste  qu'à  déterminer  l'intensité  de  la  force  d'une  couche  élémen- 
tîiire  <le  surfaces  de  niveau. 


(•)  l*our  coiitrôlcr  cctlc  conclusion,  on  pcul  conipurcr  l'urlicle  de  M.  Ilerlz  : 
Ut'ber  die  Eimvirkitng,  etc.  (  Wiedemanns  Annalen,  t.  XXXIV;  i888).  Je  trouve 
utile  de  faire  observer  ici  que  M.  Hertz  avait  essayé  de  rendre  compte  du  phéno- 
mène en  partant  des  idées  de  Maxwell)  sans  arriver,  parait-il,  à  un  accord  parfait 
entre  la  théorie  et  l'expérience  {iùid.j  t.  XXXVI,  S.  i;  18K9). 
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Revenons  à  la  fig,  \ .  Nous  y  voyons  deux  surfaces  de  niveau, 
AA'  et  BB',  qui  limitent  Tépaisseur  de  la  couche.  Les  rayons  en 

sont  respectivement  p  et  p'  et  les  potentiels  -  et  -?•  Supposons 

qu'une  masse  -h  i  pénùtrc  dans  l'intérieur  de  celle  couche  sous 
Taclion  d'une  force  f  et  suivant  la  direction  de  la  normale  N.  Le 
travail  elTcctué  par  cette  force  sera,  selon  Tcquation  (i^), 

(8.)  /^N^.J.  _.l. 


(Ha) 


Ou  tire  des  équalions  (2^) 

I        I  dt 


p'        p        o(. /'—/)* 

Eu  v<»rïu  de  l'équation  (3),  on  a 

/        t'  \ 

(H,.)  d\  —  r(  I cosGJrf/. 


En  substituant  (8^)   et  (8<^)  dans  (8^)  et  en  remarquant  que 
p  =  c(/' —  ^),  on  aura  définitivement 


<9)  /=:7 


p2  r 

^     1  —  -  coso 
c 


(^ette  formule  nous  indique  que  l'intensité  de  la  force  f  n'esl 
inversement  proporlionnellc  au  carré  de  la  distance  que  dans  le  cas 
(le  repos  parfait  d'une  masse.  Dans  tous  les  autres  casydépend  de 
la  vitesse  de  translation  de  la  masse  active  et  de  la  position  relative 
de  la  masse  passive.  Cette  position  est  déterminée  par  Tangle  3 
aussi  bien  (|ue  par  la  dislance  p. 

Un  cas  mérite  une  attention  particulière,  c'est  celui  où  la  vitesse 
de  translation  est  égale  à  celle  de  propagation.  On  a  alors 


I'  =  c 


et,  par  conséquent, 


ou  bien 


/=:î.        ' 


p^    I  -     COS  '^ 


'-\   ' 
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Soil  OH  la  bissectrice  de  l'angle  (p  el  HG  perpendiculaire  à  la 
tangente  TT'.  En  désignant  la  longueur  ïIG  par  a  et  en  remarquant 
que  OH  =  p,  on  a 


.    0 
a       0  siii  -  » 

par  conséquent 

(10) 

/=-  '  • 

Celle  formule  nous  montre  que  la  force  f  peut  devenir  infini- 
ment grande,  lorsque  la  longueur  a  est  infiniment  petile,  c'est- 
à-dire  quand  la  masse  passive  se  trouve  sur  la  tangente  à  la  trajec- 
toire. Sans  nous  arrêter  aux  iniiniment  grands,  qui  n'existent  pas 
dans  la  nature,  on  peut  interpréter  cette  conséquence  dans  les 
termes  suivants  : 

Quand  l'action  d'une  masse  se  propage  avec  la  vitesse  de  trans- 
lation de  la  masse  même,  cette  action  peut  devenir  perceptible 
dans  le  voisinage  de  la  tangente,  alors  même  qu'elle  reste  par- 
tout ailleurs  inaccessible  à  l'observation  à  cause  de  sa  faiblesse. 

Cette  petite  partie  de  la  couche  sphérîque  qui  entoure  le 
point  Q  et  devient  perceptible  mérite  une  désignation  spéciale. 
Je  Vappellerdii  onde  élémentaire  el  je  donnerai  le  nom  de  front 
de  l'onde  élémentaire  au  point  Q,  situé  sur  la  tangente  à  la  tra- 
jectoire. 

Rigoureusement,  une  onde  élémentaire  est  une  très  petite 
partie  d'une  sphère;  approximativement,  elle  peut  être  considérée 
comme  un  disque,  perpendiculaire  à  la  tangente  TT',  dont  le  centre 
se  trouve  sur  la  même  tangente  et  dont  le  rayon  est  égal  à  na.  L'in- 
tensité de  la  force  dans  les  limites  de  ce  disque  varie,  selon  l'équa- 
tion (10),  en  raison  inverse  du  carré  du  rayon  2a.  La  distance  de 
ce  disque  à  la  masse  en  mouvement  est  déterminée  par  la  con- 
dition 

p=--c  t'~    t) 
ou  bien 

(II)  p  --r--V{t'—t). 

On  voit  par  là  que  l'onde  élémentaire  est  une  conception  stric- 
tement géométrique,  dont  tous  les  éléments  sont  indiqués,  du 
moment  que  l'on  connaît  les  éléments  du  mouvement  de  la  masse 
active. 
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8.  Quoique  je  n'aie  parlé,  dans  ce  qui  précède,  que  de  Factiou 
électrostalique,  les  conséquences  de  la  théorie  s'appIiqucDl 
également  à  toutes  les  forces  et  à  toutes  les  actions  dont  la 
vitesse  de  propagation  est  finie.  Il  n'y  a  qu'à  changer  les  lenne> 
des  définitions,  si  l'on  veut  passer  à  une  autre  espèce  d'action. 
Ainsi,  pour  la  lumière,  les  surfaces  de  niveau  doivent  être  rem- 
placées par  les  surfaces  d'onde,  l'épaisseur  de  la  couche  de  sur- 
faces équipotentielles  par  la  longueur  d'onde.  I*ar  exemple,  on 
peut  appliquer  la  formule  (4)  aux  ondes  lumineuses,  et  l'on 
arrive  à  celle  conséquence  que  la  longueur  d'onde  dépend  de  la 
vitesse  de  translation  du  point  lumineux  et  de  la  position  relative 
du  point  passif,  lequel,  celte  fois,  devient  le  point  d'obser\'alion. 
Cela  est  connu  et  porte  le  nom  de  phénomène  Doppler-Fizeau, 

Mais  voici  une  conclusion  qui,  paraît-il,  n'a  pas  encore  été  \é- 
rifiée  par  l'observation .  D'après  la  formule  (9),  l'inlensilé  d'une 
source  lumineuse,  ou  bien  sonore,  doit  aussi  être  modifiée  par  K* 
mouvement  de  la  source.  Elle  doit  être  plus  grande  pour  une 
source  qui  se  rapproche  que  pour  celle  qui  s'éloigne  de  nous. 

Pour  conclure,  je  ferai  mention  d'une  application  que  j'ai  faite 
de  cette  théorie,  il  y  a  onze  ans,  aux  queues  des  comètes  (*).  Il 
résulte  de  mes  recherches  sur  ces  étranges  apparitions  célestes 
qu'une  queue  de  comète  nous  oflre  les  mêmes  apparences  qu'au- 
raient eues  des  ondes  élémentaires  engendrées  par  le  noyau  de 
comète  dans  un  milieu  matériel  extrêmement  raréfié. 


EXPÉRIEHCE  SUR  LES  SPECTBES  CAnSLÉS; 
Par  m.  Bernaro  BRL'NHES. 

Il  est  facile  d'obtenir  des  bandes  de  Fizeau  et  Foucault  en  rece- 
vant, sur  un  spectroscope,  un  faisceau  lumineux  qui  a  traversé  une 
lame  cristalline  à  faces  parallèles  interposée  entre  deux  niçois 
convenablement  orientés.  Les  bandes  sont  d'autant  plus  nettes 
que  la  condition  de  faire  traverser  la  lame  par  un  faisceau  de  ravons 

(')  Théorie  mathemaliquc  lies /ormes  comelaires.  Odessa,  i88i>. 
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bien  parallèles  est  mieux  réalisée  ;  mais  on  sait  qu'on  obtient  sou- 
vent des  spectres  cannelés  sans  prendre  aucune  précaution  spéciale. 

L'application  que  je  poursuis  de  la  méthode  de  Fizeau  et  Fou- 
cault à  Tétude  de  la  réflexion  cristalline  interne  (*)  m^a  conduit 
à  préciser  les  conditions  de  netteté  de  ces  bandes;  l'expérience 
que  je  vais  décrire  permet  d'exprimer  ces  conditions  sous  une 
forme  simple. 

Je  forme  l'image  d'une  source  de  lumière  blanche  (lumière 
Drummond)  dans  un  plan  où  l'on  peut  placer  un  diaphragme 
mobile  ou  une  fente  d'orientation  variable.  Ce  plan  coïncide  avec 
le  plan  focal  d'une  lentille  convergente  qui  sert  d'éclaireur  :  je 
dispose  à  la  suite  un  polariscur,  la  lame  cristalline,  un  analyseur 
et  une  lentille  donnant  de  la  lame  une  image  réelle  dans  le  plan 
de  la  fente  du  spectroscope.  Si  la  lame  était  mince  et  si  l'on  visait 
à  l'œil  nu  de  manière  à  voir  nettement  dans  le  plan  où  se  trouve  la 
fente  collimatrice,  on  aurait  une  teinte  parfaitement  plate;  car  à 
un  point  du  plan  de  visée  correspond  un  point  de  la  lame,  tous 
les  points  du  plan  de  visée  sont  dans  le  même  cas;  et,  pour  chaque 
direction  d'onde  ayant  traversé  la  lame,  les  deux  rayons  qui  abou- 
tissent en  un  point  considéré  ont  une  différence  de  marche  indé- 
pendante du  point;  mais,  inversement,  les  couples  de  rayons  qui 
arrivent  en  un  point  n'y  arrivent  pas  avec  une  différence  de  marche 
indépendante  de  la  direction  dans  laquelle  la  lame  a  été  traversée,  et 
la  teinte  plate  obtenue  est  une  teinte  complexe  résultant  de  la  su- 
perposition d'une  série  de  teintes  qui  correspondent  à  des  états 
interférentiels  différents.  Supposons  que  la  lame  devienne  épaisse, 
et  substituons  le  spectroscope  à  l'œil  :  nous  avions  une  teinte  com- 
plexe, nous  aurons  un  spectre  complexe  résultant  de  la  superpo- 
sition d'une  série  de  spectres  cannelés  dans  lesquels  la  position  des 
bandes  n*est  pas  la  même  :  dans  le  spectre  résultant,  les  bandes  ne 
seront  pas  nettes.  Pour  les  rendre  nettes,  il  suffit  de  choisir,  parmi 
les  directions  d'ondes  traversant  la  lame,  celles  qui  correspondent 
à  un  égal  retard  entre  les  deux  rayons,  et  d'arrêter  les  autres. 
L'élude  de  la  marche  d'un  faisceau  lumineux  traversant  l'appareil 
en  sens  inverse  va  nous  indiquer  le  moyen  d'y  réussir. 


(')  Comptes  rendus  des  séances  de  l'Académie  des  Sciences,  t.  CXI,  p.  170. 
/.  de  Phys.,  2*  série,  t.  X.  (Novembre  1891.)  35 
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Plaçons  une  lumière  monochromatique  contre  la  fente  du  colli- 
mateur; la  lentille  éclaireur,  située  devant  la  lame  cristalline,  va 
servir  de  collecteur  :  dans  son  plan  focal  vont  se  dessiner  des 
franges  isochromaliques,  des  hyperboles  de  Millier,  par  exemple. 
Pour  bien  voir  ces  franges,  il  suffît  d^arréter  avec  un  écran  la 
lumière  blanche  qui  vient  de  Tautre  côté.  Si  nous  plaçons  dans  ce 
plan  focal  la  fente  à  orientation  variable,  nous  verrons  qu^en  gé- 
néral les  bandes  du  spectre  ne  seront  pas  nettes  :  il  faudrait,  pour 
les  rendre  nettes,  ne  laisser  qu'un  petit  trou  et  non  une  fente: 
mais,  si  l^on  dirige  la  fente  siuWant  une  des  franges  de 
Miiller,  aussitôt  les  bandes  spectrales  acquièrent  une  netteté 
et  une  fixité  parfaites. 

Ce  qui  fait  que  souvent,  sans  fente  ni  diaphragme,  on  a  un  assez 
bon  spectre  cannelé,  c'est  qu'on  prend  une  lame  uniaxe  parallèle 
à  Taxe  et  normale  au  faisceau  lumineux.  Alors,  inversement,  les 
franges  isochromatiques  en  lumière  convergente  que  donne  Tap- 
pareil  éclairé  en  sens  inverse  sont  difficiles  à  obtenir.  En  efiel. 
dans  le  voisinage  de  la  direction  normale,  le  retard  entre  les  deux 
ravons  varie  d'une  quantité  du  second  ordre  par  rapport  à  Tangle 
d'inclinaison,  et,  au  centre  du  champ,  est  une  plage  d^éclairement 
uniforme  assez  étendue  :  il  faut  avoir  un  champ  considérable  pour 
obtenir  les  hvperboles.  Mais  il  n'en  est  plus  de  même  pour  une 
lame  lailléo  obliquement  a  Taxe  ou  dirigée  obliquement  au  faisceau 
lumineux  t  *  V 

Dans  les  expériences  de  démonstration,  on  supprime,  en  général, 
la  seconde  lentille  qui  permet  de  faire  interférer  sur  la  fente  du 
speclroseope,  c'est-à-dire  en  somme  sur  la  rétine,  deux  rajous 
avant  traversé  la  lame  cristalline  au  même  point,  et,  par  suite, 
d'opérer  dans  des  conditions  bien  déterminées.  Cette  suppression 
a  pour  otlet  de  diminuer  le  champ  du  microscope  polarisant  ainsi 
constitué  par  l'appareil  éclairé  en  sens  inverse;  donc,  on  est  dans 
de  mau\  aises  conditions  pour  ai^oir  les  franges  de  polarisation 
chromatique  en  lumière  comergente  et,  par  conséquent,  dans 


(*^  Han*  ce  dernier  oji<.  il  n'e^l  plus  ri^v^ureusemcnl  exact  de  dire  que  l'image 
de  la  lame  se  fait  dans  le  plan  de  la  fente  du  speclroscope;  mais  il  suffit  de 
mettre  la  lame  verticale,  et  la  fente  du  speclroscope  coïncide  bien  avec  l'image 
d'une  ligne  de  la  Urne. 
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de  bonnes  conditions  pour  avoir,  en  retournant  Vappareily 
les  bandes  du  spectre  cannelé. 

Celte  remarque  est  d^ailleurs  absolument  générale,  elle  s'ap- 
plique également  aux  spectres  cannelés  obtenus  en  polarisation 
rotaloire.  Si,  par  suite  de  la  faible  épaisseur  du  quartz  perpendi- 
culaire ou  de  la  suppression  de  la  dernière  lentille,  on  arrive  à 
n'avoir  pas  assez  de  champ  pour  voir  dans  le  plan  focal  de  Péclai- 
reur  les  anneaux  en  lumière  convergente,  en  plaçant  une  flamme 
jaune  devant  le  spectroscope,  on  aura  dans  le  spectre  des  bandes 
nettes.  Si,  au  contraire,  on  a  dans  le  plan  focal  des  franges  mono- 
chromatiques visibles,  il  faudra  y  placer   un  diaphragme  pour 
avoir  de  bonnes  bandes  spectrales.  J'ai  fait  l'expérience  avec  une 
lentille  éclaireur  de  7*^™  de  fojer,  et  un  canon  de  quartz  de  6*^"*. 
Pour  une  orientation  convenable  du  polariseur,  on  a  dans  le  plan 
focal  une  tache  centrale  lumineuse  limitée  par  un  cercle  noir  ayant 
i*^™  de  diamètre  environ;  ce  cercle  est  entouré  d'anneaux  concen- 
triques de  plus  en  plus  serrés.  Dans  le  plan  focal,  j'ai  une  fente 
dont  je  puis  changer  la  largeur  et  l'orientation,  et  que  je  puis 
limiter  dans  le  sens  de  sa  longueur  par  deux  pattes  métalliques. 
Elle  est  montée  sur  un  pied  qui  permet  un  mouvement  dans  les 
deux  sens,  horizontal  et  vertical.  Je  donne  à  l'ouverture  la  forme 
d'un  carré  de  3°°*  à  4""  de  côté;  et  je  l'amène  bien  au  centre  du 
cercle  lumineux  :  les  bandes  spectrales  sont  très  nettes.   Si  je 
déplace  la  fente  par  un  mouvement  horizontal  ou  vertical  de  ma- 
nière que  le  trou  carré  arrive  à  empiéter  sur  le  cercle  noir,  ces 
franges  perdent  leur  netteté  et  finissent  par  disparaître  complè- 
tement. On  peut  arriver  au  même  résultat   en   laissant  le  dia- 
phragme fixe  et  modifiant  l'orientation  du  canon  de  quartz  :  on 
fait  alors  déplacer  les  anneaux  dans  le  plan  du  carré,  au  lieu  de 
déplacer  le  carré  dans  le  plan  des  anneaux.  On  rétablit  la  netteté 
parfaite  des  bandes  spectrales  en  rétrécissant  d'abord  la  fente  de 
manière  à  lui  donner  une  largeur  suffisamment  faible  par  rapport 
à  la  frange  qu'elle  coupe  en  son  milieu  et  en  lui  donnant  ensuite 
une   orientation  telle  qu'elle  vienne  s'appliquer  exactement  sur 
cette  frang-e.    Le  fait  qu'un   diaphragme  d'ouverture   invariable 
peut  découvrir  une  région  d'égal  retard  quand  il  est  bien  centré, 
ou  une  région  où  le  retard  varie  rapidement  s'il  ne  coïncide  plus 
vec  le  Centre   des  anneaux,  justifie  les  précautious  prises  pour  le 
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réglage  de  l^orientalion  du  canon  de  quartz,  dans  les  expériences 
de  dispersion  rota  toi  re. 

Ces  considérations  peuvent  se  rattacher  aux  principes  établis 
par  MM.  Macé  de  Lépinay  et  Fabry  à  propos  de  la  localisalioo 
des  franges  d'interférence.  M.  Macé  de  Lépinay  a  étudié  les  con- 
ditions de  visibilité  des  franges  de  cristaux  d'épaisseur  contiDÙ> 
ment  variable  (*);  au  cas  où  ces  franges  sont  nettes  correspondni 
le  cas  où  le  cristal,  supposé  d'épaisseur  uniforme,  donnera  une 
teinte  correspondant  à  un  état  interférentiel  bien  déterminé  pour 
chaque  radiation  et,  par  suite,  des  bandes  spectrales  nettes.  La 
forme  sous  laquelle  j'ai  réalisé  l'expérience  précédente,  indépen- 
damment de  tout  calcul,  forme  qui  permet  l'extension  immédiate 
aux  phénomènes  de  polarisation  rotatoire,  me  paraît  présenter 
cet  intérêt  que  la  ligne  sur  laquelle  il  faut  diriger  la  fente  éclai- 
rante, dans  le  cas  où  une  fente  est  nécessaire  pour  avoir  des 
bandes  nettes,  est  ici  une  droite  ayant  une  existence  objective  et 
où  vient  se  peindre  une  frange  réelle  quand  on  se  contente  d'éclairer 
l'appareil  en  sens  inverse.  C'est  un  nouvel  exemple  de  l'intérêt 
que  présente  la  considération  du  retour  inverse  en  Optique  phv- 

si(|!IO. 


SUR  LA  MESURE  DES  COHSTANTES  DIÉLECTRiaUES  ; 

l\\R  M.  H.  BLONDLOT. 

Dans  mon  Mémoire  sur  la  détermination  de  la  constante  diélec- 
lri(jue  du  \eriv  à  Taidc  d'oscillations  électriques  très  rapides. 
|)ul)lié  dans  ce  Journal  ^^*-),  la  constante  diélectrique  de  la  lame 
do  soufre  eniplo\ée  a  été  indiquée  par  erreur  comme  égale  à  2,94- 
la  \aleur  trouvée  on  réalité  est  a, 6.  Celle  dernière  valeur  a, 6. 
substituée  dans  récpiation  de  la  page  2o3,  donne  bien  pour  jt  la 
valeur  a,  8  indiquée  dans  le  Mémoire. 


(')  Journal  de  Physique,  j*  série,  t.  X,  p.  30 '|. 
(')  Voir  page  197  de  ce  Volume. 
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A.-L.  CALLENDAR.  —  On  the  construction  of  plalinum  thermomcters  (Sur 
la  construction  des  thermomètres  à  résistance  de  platine);  Phil.  Mag., 
t.  WXII,  p.  lo^;  1891. 

M.  CalIcDdar  poursuit,  depuis  plusieurs  ann(^es,  l'étude  de  la  va- 
riation de  la  résistance  électrique  du  platine,  dans  le  but  de  faire 
servir  cette  variation  à  la  mesure  des  températures.  Dans  un  pré- 
cédent travail,  il  avait  déterminé  la  variation,  entre  o**  et  600°,  de 
la  résistance  de  divers  iils  de  platine  soudés  dans  le  réservoir  d'un 
thermomètre  à  gaz;  dans  cet  intervalle,  la  réduction  de  l'échelle 
fournie  par  la  résistance  du  platine  à  l'échelle  normale  était 
donnée  par  la  formule 

tpt —  T  =  o,  167/(100  —  /)io-'. 

Dans  ce  nouveau  travail,  M.  Callendar  fixe  les  conditions  dans 
lesquelles  le  platine  est  invariable  avec  le  temps,  et  décrit  som- 
mairement Tappareil  de  mesure. 

La  spirale  de  platine,  réduite  aux  dimensions  du  réservoir  d'un 
thermomètre  à  mercure,  est  soudée  à  des  conducteurs  et  enfermée 
dans  un  tube.  Pour  des  températures  inférieures  à  700**,  les  con- 
ducteurs peuvent  être  en  cuivre  ou  en  argent;  aux  températures 
plus  élevées,  ces  métaux  se  volatilisent,  sont  absorbés  par  le  pla- 
tine et  modifient  sa  résistance;  pour  des  travaux  ordinaires,  les 
conducteurs  peuvent  être  en  fer,  mais  pour  des  mesures  de  préci- 
sion, ils  doivent  être  en  gros  fil  de  platine.  On  élimine  ces  der- 
niers en  introduisant  des  fils  semblables  et  exposés  de  même,  dans 
la  branche  voisine  du  pont. 

L'instrument  de  mesure  des  résistances  est  un  pont  à  fil,  dans 
lequel  la  branche  du  galvanomètre  est  tendue  parallèlement  au 
rhéocorde,  de  telle  sorte  qu'on  peut  aisément  établir  le  contacl. 

Lorsque  la  spirale  de  platine  (pur)  a  été  recuite  une  fois,  ses 
variations  subséquentes  sont  insignifiantes;  plusieurs  thermo- 
mètres, employés  jusqu'à  i3oo°,  n'ont  pas  montré  de  variations 
du  zéro  dépassant  ^  de  degré.  Cn.-En.  Guill\ume. 


5i4  SCIIEEL.  —  DILATATION  DE  L'EAU. 


Karl  SCHIilEL.  —  Die  Ausdehnung  des  Wassers  mit  der  Tcmperatur 
(La  dilatation  thermique  de  l'eau);  Thèse,  Berlin;  1891. 


Ce  travail  est  le  premier  d'une  série  de  recherches  projetées  à 
rinstitut  physicotechnique  impérial,  sur  la  dilatation  de  Teaii.  Les 
mesures,  qui  devaient^  dans  le  plan  de  Tauteur,  s'étendre  à  un 
grand  nombre  de  températures  entre  0°  et  100**  ont  été  inter- 
rompues par  un  accident,  et  ne  comprennent,  pour  le  moment, 
que  les  déterminations  entre  o"  et  35",  et  des  mesures  combinée? 
à  o"  et  100". 

Le  dilatoraètre  se  compose  d'un  réservoir  de  81*^™',  surmonté 
d'un  tube  de  i™"*',3  de  section,  i25*^"  de  longueur,  muni  de  vingt 
ampoules,  entre  lesquelles  on  peut  faire  des  mesures.  Cet  instru- 
ment, ainsi  que  les  thermomètres,  est  en  verre  dur  d'Iéna. 

Les  constantes  des  thermomètres  ayant  été  déterminées  indivi- 
duellement furent  rapportées  au  thermomètre  à  azote  par  l'inter- 
médiaire d'un  thermomètre  Tonnelot  étudié  au  Bureau  interna- 
tional des  Poids  et  Mesures. 

Le  dilatomètre,  calibré  et  jaugé  avec  un  grand  soin,  fui,  aprèâ 
une  détermination  de  son  coefficient  de  pression,  rempli  d'eau 
distillée  bouillie;  la  détermination  de  la  dilatation  totale  entre  0" 
et  loo**  comprend  quatre  mesures  indépendantes  du  point  100  el 
du  point  (). 

Ces  expériences  donnent,  pour  la  dilatation  relative,  le  résultat 

moyen  suivant 

N'ioo—  i,oîo8o6Vo, 

avec  des  écarts  de  1  ù  'à  sur  la  cinquième  décimale. 

Les  quatre-vingt-onze  comparaisons  entre  o^  et  33^,  combinées 
par  la  méthode  des  moindres  carrés,  et  réduites  à  Péchelle  do 
thermomètre  à  azote  conduisent  à  la  formule 


— V  —  -  (      «7,334^  --  8,  (8(98<*-o, 
>  0 


En  supposant  que  le  ^ 
trouvée  par  M.  Beno^' 


SALVIONI.  -  CONSTRUCTION  DE  L'OHM, 
la  formule  suivante  pour  la  dilalation  absolue  de  l'eau 

~1^—'  =  (— 6i,8o7li(^-H,ioC77/'-o,o6769U>-l-o,ooo4(')lo- 
Cl{.-ED.    GuILLAl'HR. 


K.  SALVION[.  —  Di  una  nuova  coairuiione  dell'  obm  Icgale  (Sur  une  nouvelle 
construction  de  l'ohm  légal  )  ;  /i.  Ace.  dei  Lincei,  4"  série,  t.  VI,  p.  a63';  1889. 

Le  travail  de  M.  Salvioni  comprend  la  construction  de  deux 
étalons  prototypes  de  l'ohm  légal,  et  leur  comparaison  entre  eux 
el  avec  diverses  autres  unités,  particulièremenl  avec  les  copies  de 
MM.  Elliot,  Benoit  et  Streckcr;  il  a  suivi  en  gros  les  méthodes 
exposées  autrefois  par  M.  Benoît  (<). 

Les  divergences  essentielles  entre  ces  procédés  et  ceux  qu'a  suivis 
M.  Salvioni  sont  les  suivantes  : 

L'un  des  étalons  avait  été  dressé,  l'autre  avait  été  conservé  avec 
sa  courbure;  l'auteur  introduit  une  correction  pour  en  tenir 
compte.  Dans  le  calcul  des  corrections  de  calibre  électriques, 
l'auteur  ne  fait  aucune  hypothèse  déterminée  sur  la  forme  des 
tubes,  mais  se  sert  d'une  interpolation  graphique.  Le  tube  est 
jaugé  à  l'aide  de  colonnes  qui  le  remplissent  entièrement,  et  qui 
sont  limitées  par  de  petites  plaques  de  verre  appliquées  contre  les 
extrémités.  Les  vases  terminaux  étaient  sphériques;  les  contacts 
étaient  tantôt  ceux  qu'a  indiqués  M.  Benoit,  tantôt  de  fortes  liges 
de  cuivre. 

Accessoirement,  M.  Salvioni  a  déterminé  aussi  la  variation  de  la 
rësislaoce  des  contacts  et  du  mercure  entre  o"  et  100°.  Le  coeffi- 
cient de  variation  apparente  du  mercure  est,   suivant  l'auteur, 
0,000907,  entre  0°  et  ao°. 
.        Le»  résnltals  de  ce  travail  sont  les  suivants  :  Les  deux  protolypcs 
■4e  M.  Salvioni  diffèrent  entre  eux  d'une  quantité  qui  ne  s'écarte 
pas  de  0,00001  de  la  divergence  calculée.  L'ohm  légal  construit 
l>ar  M.  Bsnoît  est  de  0,ooo5  plus  fort  que  celui  de  M.  Salvioni. 
^ 


5i6  PASSAVANT.  —  UNITÉS  SIEMENS. 

Dans  une  seconde  Note  (Nuoiû  Con/ronti),  Pauteur  apporte 
une  correction  aux  résultats  précédents  et  adopte  le  coefficienl 
de  variation  0,0009017;  l'écart  avec  l'ohm  légal  Benoît  n'est  plus 
que  de  0,0004.  Uuc  étude  minutieuse  de  ce  travail,  qui  paraît 
être  fait  avec  grand  soin,  ne  nous  a  pas  fait  découvrir  la  raison  de 
cette  divergence.  Ch.-Ed.  Guillaume. 


II.  PASSAVANT.  —  Ucber  einc  Reproduction  der  Siemens'schen  Quecksilberein- 
heit  (Reproduction  de  Tuniic  Siemens);  Wied.  Ann.,  t.  XL,  p.  5o5;  1890. 

Six  tubes  en  verre  dur  d'Iéna  furent  calibrés  et  jaugés,  puis 
coupés,  et  mesurés  après  rodage  des  extrémités.  La  valeur  défini- 
tive des  étalons  variait  entre  0,86  et  1,19  unités  Siemens. 

Chacun  des  étalons  fut  comparé  à  tous  les  autres;  la  plus 
grande  différence  entre  les  valeurs  trouvées  par  construction  et 
par  comparaison  est  voisine  de  0,0002. 

Une  copie,  dont  la  valeur  avait  été  trouvée  par  M.  Passavant 
égale  à  i,oiGo4  unité  Siemens,  a  été  comparée,  par  le  soussigné, 
à  trois  des  copies  mercurielles  de  M.  Benoît.  La  valeur  résultant 
de  ces  comparaisons  est  o, 95858  ohm,  soit  1,01609  unité  Siemens. 

La  valeur  d'une  copie  mercurielle,  fournie  par  la  maison  Sie- 
mens, s'est  trouvée  de  o,oooG  plus  faible  que  la  valeur  indiquée. 

I^es  coefficients  movens  de  la  variation  apparente  de  la  résis- 
tance du  mercure  dans  le  verre  sont,  d'après  M.  Passavant, 

Entre  o"  et  I7'',j 0,000890 

o"  et  34**, 3 0,000907 

Cn.-En.  Guillaume. 
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T.  XXXIX,  XL,  XLI;  1890. 

•  •  

W.-C.  RONTGEN.  —  Quelques  expériences  de  Cours,  t.  XL,  p.  107-114. 

1.  Pour  montrer  la  composition  des  vibrations  rectilignes, 
M.  Rontgen  emploie  un  pendule  de  5"  de  long  formé  d'un  fil  et 
d'une  sphère  d'acier.  Si  Ton  frappe  d'abord  la  boule  avec  une 
tige  de  bois,  on  obtient  une  oscillation  rectiligne;  si,  tandis  que 
le  pendule  est  en  vibration,  on  donne  un  second  coup  perpendi- 
culaire à  la  direction  du  premier  et  avec  la  même  force,  on  obtient, 
suivant  le  point  de  son  oscillation  où  le  choc  saisit  la  boule  du 
pendule,  les  diverses  formes  de  vibrations  elliptiques  ou  circu- 
laires; etc. 

2.  On  rendra  la  diffusion  des  gaz  sensible  à  un  auditoire  nom- 
breux à  l'aide  d'un  très  gros  aréomètre  (ballon  de  2*''  à  3**^  de  ca- 
pacité) supportant  en  haut  de  sa  tige  un  vase  cylindrique  de 
grande  capacité  (2'''  à  3^*^),  dont  l'ouverture  peut  être  dirigée 
soit  en  haut,  soit  en  bas.  Dans  le  premier  cas  on  remplit  ce  cylindre 
d'acide  carbonique  et,  si  Taréomètre  est  convenablement  lesté,  on 
le  voit  peu  à  peu  se  relever  à  mesure  que  l'acide  carbonique  se 
diffuse  dans  l'air  ambiant.  Dans  le  second  cas,  on  remplit  le 
cylindre  de  gaz  d'éclairage,  et  l'aréomètre  s'enfonce  à  mesure  que 
la  diffusion  s'accomplit. 

W.-C.  RONTGEN.  —  Sur  l'épaisseur  de  couches  d'huile  cohérentes  à  la  surface 

de  l'eau,  t.  \LI,  p.  320-329. 

On  sait  que  la  vapeur  d'éther  diminue  la  tension  superficielle 
de  l'eau  et  qu'en  conséquence  la  surface  de  l'eau  pure  se  creuse 
dans  une  région  où  elle  absorbe  de  la  vapeur  d'éther. 

Celaposé,  voici  l'expérience  de  M.  Rontgen.  Un  entonnoir  dont 
le  tube  affleure  presque  à  la  surface  de  l'eau  contient  une  éponge 
imbibée  d'éther.  L'eau  se  creuse  au-dessous  de  l'entonnoir.  Mais, 
si  l'on  vient  à  déposer  à  la  surface  de  l'eau  une  trace  de  matière 
grasse,  un  bourrelet  circulaire  renflé  se  forme  à  une  certaine 
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distance  au  delà  de  la  dépression.  Le  diamètre  de  ce  bourrelet  est 
d'autant  plus  petit  que  la  quantité  de  corps  gras  est  plus  grande. 
M.  Rontgen  évalue  la  quantité  d'huile  minimum  qu'il  faut 
verser  dans  un  crîstallisoir,  de  surface  déterminée,  pour  obtenir 
le  bourrelet  avec  le  plus  grand  diamètre  possible,  et  admet  que, 
dans  ces  conditions,  la  quantité  d'huile  a  été  suffisante  pour  re- 
couvrir d'une  couche  cohérente  la  surface  entière  de  Teau,  d'où  il 
déduit  l'épaisseur  limite.  Il  trouve  5,6.  io~"  centimètres. 

K.  MACH  et  P.  SALCIIER.  —  Élude  optique  des  jets  gazeux,  t.  XLI,  p.  i44-»^- 

Les  auteurs  ont  appliqué  à  l'étude  des  jets  gazeux  à  grande  vitesse 
issus  d'orifices  ronds  ou  rectangulaires  la  méthode  photographique 
de  Topler  (Schlierenmethode)  appliquée  déjà  aux  ondes  con- 
densées ou  dilatées  du  sillage  des  projectiles. 

Le  jet  produit,  par  exemple  sous  une  pression  de  4o  atmosphères, 
apparaît  sur  les  photographies  avec  une  section  qui  s'élargit 
(l'abord  en  s'éloignant  de  l'orifice,  puis  devient  très  sensiblement 
constante.  Le  jet  est  sillonné  de  franges  obliques  entre-croisées. 

L'apparence  du  jet  sur  la  photographie  indique  une  densité 
moyenne  de  l'air  supérieure  à  celle  de  l'air  ambiant,  et,  en  effet, 
on  sait  que  l'abaissement  de  température  des  jets  gazeux  est  con- 
sidérable. Les  franges  obliques  entre-croisées  sont  comparables 
aux  ondes  de  condensation  à  Tavant  d'un  projectile.  Ces  ondes 
semblent  se  réfléchira  la  surface  du  jet,  comme  s'il  existait  là  une 
discontinuité  plus  ou  moins  analogue  à  celle  qui  caractérise  la 
surface  de  séparation  d'un  solide  et  d'un  gaz.  On  peut,  en  effel, 
admettre  qu'au  voisinage  de  cette  surface  il  y  a  une  discontinuité 
dans  le  mouvement  et  que  la  vitesse  du  gaz  passe  brusquement 
de  la  vitesse  caractérislique  du  jet,  qui  est  sans  doute  très  considé- 
rable, à  une  vitesse  moindre,  égale  à  la  vitesse  de  propagation  du 
son.  Mais  il  paraît  difficile,  dans  l'étal  actuel  de  nos  connaissances. 
<lc  rendre  un  compte  exact  de  toutes  les  particularités  des  pholo- 
f^^rapliics  publiées  par  xMM.  Mach  et  Salcher. 

C.  CHHISTIANSEN.  —  Écoulement  atmolytique  des  gaz,  t.  XLI,  p.  504-58;. 
M.  Christiansen  fait  écouler  un  gaz  pur  ou  un  mélange  de  gaz 


WIEDEMANN'S  ANNALEN.  Sig 

à  travers  l'espace  capillaire  compris  entre  deux  plans  de  verre 
distants  seulement  de  quelques  microns. 

Pour  un  gaz  pur,  il  trouve  que  Técoulement  s'effectue  avec  une 
vitesse  qui  dépend  de  la  nature  du  gaz  et  dont  la  limite,  quand  les 
plans  de  verre  se  rapprochent  indéfiniment,  est  en  raison  inverse 
de  la  racine  carrée  des  densités. 

Il  en  résulte  que,  si  Ton  fait  écouler  un  mélange  de  deux  gaz  de 
densités  différentes,  ces  gaz  s'écoulant  avec  des  vitesses  inégales, 
la  composition  du  mélange  fourni  par  Fécoulement  différera  de  la 
composition  du  mélange  initial  :  la  proportion  du  gaz  le  moins 
dense  doit  se  trouver  augmentée,  ce  que  M.  Christiansen  constate 
effectivement  dans  toutes  ses  expériences.  L'écoulement  d'un  mé- 
lange gazeux  dans  ces  conditions  est  donc  accompagné  à^atmolyse, 

B.  GALITZINE.  —  Sur  la  loi  de  Dallon,  t.  \LI,  p.  588-626  et  770-800. 

I.  Après  avoir  résumé  les  recherches  antérieures  relatives  à  la 
loi  du  mélange  des  gaz,  et  à  la  loi  du  mélange  des  gaz  et  des  va- 
peurs, M.  Galitzine  décrit  plusieurs  séries  d'expériences  qu'il  a 
faites  en  vue  d'éclaircir  quelques-uns  des  points  demeurés 
douteux. 

1"  La  force  élastique  maximum  (C une  vapeur  est-elle  la 
même  dans  Vair  et  dans  le  vide  y  et  les  parois  exercent-elles 
une  influence  perturbatrice  appréciable? 

Pour  résoudre  cette  question,  M.  Galitzine  emploie  un  tube 
en  U  contenant  du  mercure  surmonté  d'un  peu  d'eau  dans  chaque 
branche  et,  de  plus,  dans  l'une  des  branches  A,  d'une  quantité  d'air 
connue. 

Si  la  branche  A  est  suffisamment  large  et  courte  pour  que  la  dif- 
fusion de  la  vapeur  dans  l'air  ne  retarde  pas  trop  l'équilibre  final, 
la  tension  maximum  de  la  vapeur  d'eau  dans  les  deux  branches  est 
la  même  à  toute  température  inférieure  à  1 00°.  Mais,  si  la  branche  A 
est  capillaire,  la  force  élastique  de  la  vapeur  d'eau  dans  l'air  est 
toujours  moindre  que  dans  le  vide,  et  cela  d'une  quantité  qui  est 
fonction  du  temps. 

L'influence  de  la  diffusion  et  celle  de  l'hygroscopicité  des  parois 
sont  ici  évidentes;  mais  la  loi  de  Dalton,  considérée  en  elle-même, 
esl  vérifiée  par  les  expériences  du  premier  groupe. 
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Des  expériences  faîtes  avec  de  l'éther  et  du  chlorure  d'élhyle 
dans  Tappareil  à  branches  larges  ont  donné,  mais  seulement  aui 
températures  supérieures  au  point  normal  d'ébullition,  une  force 
élastique  dans  Tair  légèrement  inférieure  à  la  force  élastique  dans 
le  vide. 

2"  La  température  critique  d\in  mélange  de  liquides  peut- 
elle  se  calculer  par  une  règle  de  moyenne,  diaprés  les  tempé- 
rature^ critiques  des  liquides  séparés? 

Une  règle  de  celte  espèce,  indiquée  par  Pawlewski  (*)  et  doni 
rinexactitude  est  manifeste  pour  des  mélanges  de  gaz  (tels  quf- 
Tair,  par  exemple),  réussit  au  contraire  assez  bien  pour  divers 
mélanges  liquides.  M.  Galitzine  trouve  cependant  que  cette  règle 
indique,  pour  les  températures  critiques  de  mélanges  d'acélone 
et  d'éther  ou  de  sulfure  de  carbone  et  d'éther,  des  valeurs  un  peu 
Irop  élevées. 

Nous  signalerons  en  passant  les  valeurs  des  températures  cri- 
tiques trouvées  par  M.  (jalitzine  pour  les  liquides  purs. 


• 


Elher 191 ,8 

Acétone ^134, 4 

Sulfure  de  carbone ^79 î*'» 

La  présence  de  Tair  n^abaisse  que  d'une  très  faible  quantité  la 
température  criti(|ue  de  ces  liquides. 

II.  Dans  la  seconde  Partie  de  son  Mémoire,  M.  Galitzine 
cherche  à  déterminer,  en  se  fondant  sur  la  théorie  cinétique  des  gaz, 
la  forme  de  la  relation  qu'il  faut  substituer  à  Téquatiou  connue  de 
Clausius  pour  représenter  la  compressibilité  et  la  dilatation  d'un 
mélange  de  gaz.  Il  est  conduit  à  admettre  que  la  force  attractive 
qui  s'exerce  entre  les  molécules  gazeuses  varie  en  raison  inverse  du 
carré  de  la  distance,  tout  au  moins  tant  que  cette  distance  ne 
descend  pas  au-dessous  d'une  certaine  limite,  et  il  retrouve  ainsi 
une  équation  qui,  dans  le  cas  où  les  deux  sortes  de  moléculo 
mêlées  sont  identiques,  ne  diffère  de  celle  de  Clausius 

que  par  l'absence  du  coefficient  3. 

(')  Pawlkwski,  Chem.  Ber.,  t.  \V,  p.  4(k»;  iS^a. 
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M.  Galitzine  cherche  ensuite  comment  il  faut  modifier  les  hy- 
pothèses pour  retomber  exactement  sur  la  formule  de  Clausius.  Il 
termine  son  travail  par  diverses  vérifications  de  la  formule  assez 
compliquée  à  laquelle  ri  est  ainsi  conduit  pour  les  mélanges. 
Elles  sont  empruntées  aux  résultats  numériques  soit  du  Mémoire 
posthume  d' Andrews  sur  la  compressibililé  de  mélanges  d*azote 
et  d'acide  carbonique,  soit  d'un  Mémoire  de  MM.  Guglieimo  et 
Musina  (*)  sur  la  compressibililé  de  mélanges  divers  de  sulfure 
de  carbone  et  d'air,  d'éther  et  d'air,  d'éthcr  et  d'hydrogène,  enfin 
d'éther  et  d'acide  carbonique. 

A.  WINKELMANN.  —  Composition  de  la  vapeur  émise  par  un  mélange  liquide, 

t.  XXXIX,  p.  ï-iC). 

M.  Planck  (-)  a  étudié  théoriquement  la  composition  de  la 
vapeur  émise  par  un  mélange  de  deux  liquides  volatils.  Soient  n 
et  /i|  les  nombres  de  molécules  des  deux  liquides  dans  le  mélange 
liquide,  n'  et  n\  les  nombres  de  molécules  correspondants  dans  la 

vapeur,  et  posons 

71,  ,  n\ 

Cl  =  ,  r\  =  —f-  *— -. 

n  -H  /Il  /i  -h  n\ 

Si  Ton  suppose  C\  et  c\  très  petits  et  si  l'on  désigne  par/?  la 

force  élastique  maximum  de  la  vapeur  émise  par  le  mélange,  par/^u 

la   force  élastique  maximum  du  liquide  le  plus  abondant,  on  a, 

d'après  M.  Planck, 

Po   -p 


r,  — c,  = 


/'o 


On  ne  possède  que  très  peu  de  recherches  expérimentales  sur  la 
composition  de  la  vapeur  éhfiise  par  un  mélange  liquide;  la  diffi- 
culté principale  de  ce  genre  de  recherches  réside  dans  la  variation 
continue  de  la  composition  du  mélange  liquide,  à  mesure  que  la 
distillation  s'effectue.  M.  Winkelmann  écarte  cette  difficulté  en 
fixaut  la  composition  du  liquide  distillé  par  la  mesure  de  son  in- 
dice de  réfraction,  ce  qui,  grâce  à  la  méthode  de  la  réflexion  totale, 
n'exige  qu'une  quantité  de  liquide  presque  négligeable.  On  peut 
ainsi  fractionner  la  distillation  pour  ainsi  dire  indéfiniment. 

(•)  GuoLiELMo  et  Musina,  Bivista  scientif.  industr.  Firenze,  1887. 
(*)  Planck,  Zeitschrift  fur  Physik,  Chemie,  t.  II,  p.  4o5;  1888. 
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La  distillation  est  produite  soit  par  ua  courant  de  bulles  d*air 
assez  lent  pour  que  Tinégale  diffusion  des  vapeurs  des  deux  liquide> 
au  sein  des  bulles  gazeuses  soit  sans  influence,  soit  par  une  dimi- 
nution de  la  pression  suffisante  pour  produire  un  commencement 
d'ébullition  du  mélange.  Les  deux  méthodes  ont  fourni  des  résul- 
tats dont  la  concordance  est  suffisante,  mais  qui  ne  vérifient 
qu'assez  imparfaitement  la  formule  de  M.  Planck.  M.  Winkelmann 
attribue  le  désaccord  à  ce  que,  dans  ses  expériences,  Ci  seul  est 
petit. 

Soit,  par  exemple,  un  mélange  de  6,2  d'alcool  propylîque  et  93, S 
d*eau;  la  proportion  d'alcool  propylique  dans  la  vapeur  qui,  d'a- 
près la  formule  de  M.  Planck  et  les  valeurs  de/?  mesurées  directe- 
ment par  M.  Konowalow  ('),  devrait  être  de  66  pour  100  à  3i",5. 
est  seulement  de  52,3  pour  100. 

On  notera  ce  fait,  en  apparence  paradoxal,  que,  d'une  part,  la 
vapeur  produite  est  beaucoup  plus  riche  en  alcool  propylique  que  le 
mélange  liquide,  tandis  que,  d'autre  part,  la  tension  de  vapeur  de 
l'alcool  propylique  pur  est  un  peu  inférieure  à  celle  de  l'eau  pure. 

E.  BLASIUS.  —  loflueoce  des  bords  du  vase  el  de  la  densité  de  la  vapeur 

sur  rêvaporatioo,  t.  XL,  p.  690-696. 

M.  Blasius  a  observé  le   phénomène  de   Tévaporation  par  la 
méthode  optique  de  Tr>pler  (ScliUerenmethode)  et  mis  en  évidence 
rinfluence  prépondérante  que  peut  avoir  la  grande  densité  de  la 
vapeur  produite.  Topler  avait  déjà  reconnu  que  la  vapeur  d'éther 
forme,  au-dessus  d'un  vase  rempli  de  ce  liquide,  une  couche  d'é- 
paisseur déterminée,  limitée  par  une  surface  plane,  et  qui  descend 
eu  cascade  sur  tout  le  pourtour.  M.  Blasius  montre  que  la  vapeur 
émise  par  un  tube  à  essai  contenant  une  mèche  imprégnée  d'élher, 
et  dont  rouverture  est  dirigée  vers  le  bas,  émet  une  colonne  de 
vapeur  verticale  qui  prolonge  le  tube  en  dessous  et  qu'un  courant 
d'air  plie  comme  un  tube  tlexible.  En  ne  faisant  entrer  en  Vvj:ne 
de  compte  que  la  ditfusion,  comme  le  fait  M.   Stefan    dans  se> 
études  sur  Tévaporation.  on  risque  donc  de  négliger  \in  facleuv 
important  du  phénomène. 


(•)  KoxowALow,  iriVi/.  .4n/i.,  l.  XIV,  p.  4î>:  iSSr 
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F.  NEESEN.  —  Calorimètre  à  vapeur,  t.  XWIX,  p.  i3i-i/|T. 

Le  nouveau  calorimètre  est,  en  principe,  une  sorte  de  thermo- 
mètre différentiel  à  moufles,  dont  les  deux  réservoirs  contiennent 
de  l'éther  et  de  la  vapeur  saturée  d'éther,  tandis  qu'un  index  d'é- 
ther  liquide  se  meut  dans  le  tube  capillaire  horizontal  qui  réunit 
les  deux  réservoirs.  Quand  on  verse  de  la  chaleur  dans  Tun  des 
moufles,  l'éther  s'échauffe,  s'évapore  et  pousse  Tindex  d'éther 
liquide  d'une  quantité  qui,  dans  des  limites  pratiques,  peut  être 
considérée  comme  proportionnelle  à  la  quantité  de  chaleur  versée. 

On  tare  le  calorimètre  en  y  dégageant  une  quantité  de  chaleur 
connue,  soit  par  l'intermédiaire  d'une  résistance  électrique  tra- 
versée par  un  courant,  soit  à  l'aide  d'un  corps  de  chaleur  spéci- 
fique connue. 

L'auteur  publie  des  déterminations  de  chaleur  spécifique  de  l'or, 
de  l'argent  et  du  platine  faites  à  l'aide  de  son  appareil.  Il  conclut 
qu'on  pourra  le  substituer  au  calorimètre  de  glace  de  Bunsen, 
principalement  lorsque  quelque  obstacle  s'oppose  à  l'emploi  de  ce 
dernier  qui,  M.  Neesen  l'avoue,  doit  être  considéré  comme  plus 
précis. 

K.  WIRTZ.  —  Application  du  calorimètre  à  vapeur  à  la  mesure  des  chaleurs 

latentes  de  vaporisation,  t.  XL,  p.  /|38-4l9' 

On  a  déjà  décrit  dans  ce  Recueil  (*)  le  calorimètre  à  vapeur  de 
Bunsen.  Si,  au  lieu  d'introduire  dans  le  courant  de  vapeur  d'eau 
saturée,  comme  le  fait  Bunsen,  un  corps  froid  qui  provoque,  en 
s'échauffant,  la  condensation  d'un  certain  poids  d'eau,  on  dispose 
dans  ce  courant  de  vapeur  un  poids  connu  d'un  liquide  volatil  au- 
dessous  de  loo",  ce  liquide  se  vaporise,  ce  qui  amène  pareillement 
la  condensation  d'un  poids  d'eau  d'où  l'on  déduira  la  chaleur 
latente  cherchée. 

M.  Wirtz  a  appliqué  ce  procédé  à  douze  substances  et  trouvé 
des  nombres  en  général  un  peu  inférieurs  à  ceux  de  RegnauU. 


(*)  Journal  de  Physique^  a*  série,  t.  VII,  p   679. 
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W.  EICHHORN.  —  Variation  de  la  conductibilité  des  gaz  avec  la  tempéntuc. 

t.  XL,  p.  697-719. 

Les  expériences  de  M.  Eichhorn  ont  été  réalisées  par  la  méthode 
de  M.  Christianseo,  conformément  au  plan  déjà  mis  en  œuvre, 
en  1886,  par  M.  Winkelmann  (*).  Elles  ont  porté  sur  Tair,  Th^dro- 
gène,  l*acide  carbonique  etréthylène,  et  leurs  résultais  confirment 
complètement  les  conclusions  de  M.  Winkelmann  contestées  par 
M.  Schleiermacher  (^).  Les  coeflîcients  de  variation  adoptés  par 
M.  Eichhorn  sont  les  suivants  : 

Air  et  hydrogène 0,00199 

Aride  carbonique 0,00367 

Élbylènc 0,00445 

J.  KDLEH.  —  Ueclierches  sur  la  loi  d'après  luquellc  le  rayonnement  de  la  chaleur 
cl  son  absorption  par  des  plaques  de  mica  dépendent  de  la  température,  t.  XL. 

p.  '),'ii-:V)o. 

M.  Edier  emploie  comme  corps  rayonnant  un  élément  thermo- 
électrique  fer-maillcchort  qui  offre  Tavantage  d*indiquer  lui-même 
sa  propre  température  moyenne.  Cet  élément  est  formé  de  deux 
lames  plates  situées  sur  le  prolongement  Tune  de  l'autre;  la  région 
cmplovce  comme  source  rayonnante  est  peu  étendue  de  part  et 
d'autre  de  la  soudure.  On  échauffe  Félément  en  l'appliquant  sur 
une  face  d'un  cube  à  eau  chaude  ou  contre  la  paroi  d'une  sorle 
d'rluvo  chauffée  par  un  bec  Bunsen.  La  portion  utilisée  comme 
surface  rayonnante  est  recouverte,  suivant  les  cas,  de  noir  de  fumée, 
de  blanc  de  zinc  ou  d'oxvde  de  fer.  La  chaleur  ravonnée  est  éva- 
luée  à  Taidc  d'une  pile  de  Melloni  placée  à  une  distance  invariable, 
derrière  un  syslrnie  convenable  d'écrans  percés  d'une  ouverture 
centrale. 

Dans  tous  les  cas,  la  quantité  S  de  chaleur  reçue  par  la  pile  a 
été  fidèlement  rcpr<Vsentée  par  une  formule 

dans  laquelle  t  désigne  l'excès  de  température  de  la  source  rayon- 
nant sur  renceinle.  La  valeur  de  «  =^  0,004709;  elle  est  indépen- 


(')  Voir  Journal  de  Pliysùjue^  2*    cric,  t.  VI,  p.  533. 
{')  Ibid.,  J'  série,  t.  VIII,  p.  4^0. 
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danle  de  la  nature  de  la  surface  rayonnante;  A*  est  un  coefficient 
spécifique  qui  est  maximum  pour  le  noir  de  fumée  et  décroît  du 
noir  de  fumée  à  l'oxjde  de  fer  et  de  l'oxyde  de  fer  au  blanc  de  zinc. 
Dans  une  seconde  série  de  recherches,  M.  Edler  interpose,  entre 
la  source  rayonnante  et  la  pile  de  Melloni,  des  lames  de  mica  d'é- 
paisseur connue.  Du  rapport  des  quantités  de  chaleur  reçues  par 
la  pile  quand  on  substitue  à  une  lame  d'épaisseur  Xi  une  lame 
d'épaisseur  X2,  on  déduit  le  coefficient  d'absorption  du  mica.  Ce 
coefficient,  variable  suivant  la  nature  de  la  surface  rayonnante, 
est  d'ailleurs  d'autant  plus  faible  que  la  température  de  la  source 
est  plus  élevée. 

J.  SAHULKA.  —  Mesure  de  réquivalent  mécanique  de  la  chaleur 
déduite  du  rayonnement,  t.  XLI,  p.  7.'|H-7.')5. 

L'auteur  a  employé  une  variante  de  la  méthode  de  Puluj  consis- 
tant à  régler  les  conditions  de  l'expérience  de  telle  sorte  que  la 
chaleur  développée  à  chaque  instant  par  le  frottement  soit  perdue 
par  rayonnement. 

Une  masse  de  mercure  chauffée  préalablement  à  jo'\  par 
exemple,  est  versée  dans  un  cône  creux  dont  le  frottement  sur  un 
cône  concentrique  extérieur  est  la  source  de  chaleur  utilisée  dans 
l'expérience.  Le  mouvement  du  cône  extérieur  est  produit  à  l'aide 
d'une  roue  que  l'on  tourne  à  la  main  et  d'un  cordon  de  transmis- 
sion, comme  dans  les  appareils  à  rotation  si  répandus  dans  les 
cabinets  de  Physique.  Le  cône  intérieur  est  maintenu  immobile  par 
un  frein  réglé  par  un  poids  qui  agit  à  l'extrémité  d'un  bras  de  levier 
connu.  Un  thermomètre  placé  dans  le  mercure  en  indique  à  chaque 
instant  la  température.  On  observe  que  le  mercure  chaud  se 
refroidit  d'abord,  puis  atteint  une  certaine  température  6,  de  56", 
par  exemple,  supérieure  à  la  température  ambiante  et  désormais 
invariable.  A  cet  instant,  toute  la  chaleur  dé^^agée  par  le  frotte- 
ment se  perd  par  rayonnement.  Si  l'on  désigne  par  c  la  valeur  en 
eau  de  la  partie  chaude  de  l'appareil  (mercure  et  cônes),  par  R 
un  coefficient  convenable,  la  chaleur  dégagée  par  seconde  s'ex- 
prime par  Rc(0  —  a). 

Pour  déterminer  R  il  suffit  d'observer  le  refroidissement  du 
système  supposé  immobile  et  cela,  pour  une  série  de  valeurs  voi- 
sines de  l'excès  de  température  comprenant  l'excès  6  -     a. 

y.  de  Phys.,  a*  série,  t.  \.  (Novembre  1891.)  3fj 
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Le  calcul  du  travail  dépensé  se  fait  comme  dans  les  expériences 
de  Joule  et  de  Puluj.  Un  compteur,  que  l'on  embraie  quand  la 
température  est  devenue  stationnaire,  donne  le  nombre  de  tours  n 
par  seconde.  Soit  P  le  poids  soulevé,  /  le  bras  du  levier  horizon- 
tal  à  l'exlrémité  duquel  il  agit,  ç  Tangle  que  fait  le  levier  avec  sa 
position  d'équilibre,  le  travail  dépensé  par  seconde  a  pour  expres- 
sion :  air/zèPcoscp.  et  Téquivalent  mécanique  J  est  déterminé  par 
la  relation 

Hc(  0  —  a)  —  -  irJnV  coso. 

J 

(Quatorze  séries  de  délerminalions  avec  des  valeurs  de  5  —  i 
voisines  de  36"  ont  fourni  des  valeurs  de  J  comprises  entrt' 
4'>/î*^'",  i8  et  43i^^°*,79;  la  valeur  moyenne  déduite  des  quatorze 
séries  est  de  4^6''^°',  26. 

F!.  MVCH  et  L.  MAC.II.  —  liiterférmce  des  ondes  sonores  de  grande  amplitude, 

t.  \LI.  p.  r4o-i43. 

Les  ondes  sonores  produites  par  des  étincelles  {Funkenwellen) 
sont  caractérisées  par  une  très  grande  amplitude  de  Texcursion 
des  molécules  d'air.  On  sait  d'ailleurs  que  la  vitesse  de  propaj^a- 
tion  d'une  onde  sonore  croît  avec  l'amplitude,  d'où  il  suit  que 
Tonde  sonore  résultante  de  deux  ondes  données  de  grande  ampli- 
tude possède  un  excès  de  vitesse  par  rapport  aux  ondes  qui  lui 
donnent  naissance.  De  là  des  phénomènes  d'interlereucc  plus 
compIi(pn''S  que  ceux  prévus  par  la  théorie  élémentaire  dans 
laquelle  on  suppose  la  vitesse  de  propagation  constante. 

Les  auteurs  ont  employé  la  méthode  d'observation  optique  de 
Topler  {Schfierenmrthorfe),  On  sait  qu'elle  consiste  dans  un 
dispositif  spécial  mettant  (mi  œuvre  la  diiféreuce  de  réfraction  cle> 
couches  d'air  plus  ou  moins  condensées  et  un  éclairement  instan- 
tané; en  substituant  à  Tœil  un  appareil  photographique,  on  ob- 
tient des  épreuves  durables. 

Le  Mémoire  est  aecompagné  de  six  photographies  ainsi  obte- 
nues. On  V  retrouve,  avec  des  détails  plus  précis,  les  apparences 
décrites  et  dessinées  antérieurement  par  MM.  Mach  et  Gruss  (*  •• 


(')  Mach  cl  Oniss,  IVÙn.  Bcrivhte.  t.  lAXVIII,  2'  Piirlie,  p.  467;   1879. 
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W.  VOIGT.  —  Sur  les  sons  résultants  de  deux  sons  simples,  t.  XL,  p.  652-66o. 

On  sait  que,  d'après  Helmholtz,  les  sons  résultants  de  deux 
sons  simples  dont  les  nombres  de  vibrations  sont  n^  et  n^  corres- 
pondent à  des  nombres  de  vibrations  /?|  —  /ij  et  /i|  H-  /u;  tan- 
dis que,  d'après  M.  R.  Konig,  ils  correspondent  à  «2  —  v,  et  à 
(v  -h  i)/î|  —  /i2  en  désignant  par  v  un  nombre  entier. 

M.  Voigt  prouve  que,  si  la  force  vive  des  deux  sons  superposés 
est  la  même,  les  maxima  et  les  minima  résultants  se  produisent  à 
des  époques  qui  correspondent  aux  deux  sons  simples  /?,  —  /I2  et 
/?!  -H  /lo  ;  mais  les  maxima  et  les  minima  qui  produisent  les  sons 
d'addition  ont  une  amplitude  égale  à  la  diflTérence  ;  les  maxima  et 
les  minima  qui  produisent  les  sons  de  ditlérence  ont  une  amplitude 
égale  à  la  somme  des  amplitudes  des  sons  simples  ;  de  plus,  les 
maxima  et  minima  des  sons  d'addition  sont  beaucoup  plus  rares, 
d'où  il  résulte  que  l'oreille  doit  distinguer  beaucoup  mieux  les 
sons  de  différence.  M.  Voigt  prouve  même  que  les  sons  d'addition 
pour  l'octave,  la  quinte,  la  quarte  et  les  tierces  majeure  et  mi- 
neure n'existent  pas,  à  proprement  parler,  pour  l'oreille. 

Si,  d'autre  part,  on  considère  deux  sons  simples  tels  que  les 
amplitudes  et  la  force  vive  moyenne  du  son  le  plus  élevé  soient 
négligeables  par  rapport  à  celles  du  son  le  plus  grave,  M.  Voigt 
montre  que  les  maxima  et  les  minima  obéissent  à  la  loi  de  périodi- 
cité des  sons  résultants  trouvés  expérimentalement  par  M.  Kônig. 
M.  Voigt  fait  observer  que  l'oreille  paraît  inégalement  sensible 
aux  vibrations  de  diverses  périodes,  et  que  l'hypothèse  dans 
laquelle  il  se  place  n'est  pas  incompatible  avec  la  perception  par 
l'oreille  de  sons  simples  d^intensités  auditives  comparables  entre 
elles,  comme  l'étaient  certainement  les  sons  que  M.  Konig  a  em- 
ployés dans  ses  expériences. 

H.    KONIG.  —   Battements  et  sons  résultants  de  deux  inouvcnients  vibratoires 
produits  simultanément  dans  le  même  corps,  t.  X\XI\,  p.  395-403. 

On  sait  que  le  son  fondamental  rendu  par  une  verge  prisma- 
tique vibrant  transversalement  est  indépendant  de  sa  largeur.  Il 
en  résulte  qu'on  peut  obtenir,  avec  une  même  verge,  doux  sons 
fondamentaux  différents  suivant  qu'on  la  fait  vibrer  parallèlement 
à  Tune  ou  à  l'autre  de  ses  arêtes. 
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En  employant  des  verges  de  grandes  dimensions,  M.  Kcinig  si 
réussi  à  produire  simultanément  les  deux  vibrations  avec  une  in- 
tensité suffisante  pour  percevoir  les  battements  et  les  sons  résul- 
tants. A  cet  effet,  on  produisait  d'abord  l'une  des  vibrations  avec 
l'archet  et  aussitôt  après  l'autre  vibration  par  le  choc  d'un  marteau 
d'ivoire.  Un  tube  de  caoutchouc  pénétrant  dans  l'oreille  était 
approché  par  son  extrémité  de  la  région  de  la  verge  la  plus  favo- 
rable pour  la  perception  des  sons  résultants. 

Les  lois  qui  président  à  celle  perception  sont  les  mêmes  que 
dans  le  cas  où  les  deux  sons  sont  produits  par  deux  corps  sonores 
indépendants. 

Pour  l'énoncé  de  ces  lois,  nous  renverrons  le  lecteur  aux  publi- 
cations antérieures  de  M.  R.  Kônig  ('). 

R.  KOMG.  —  Timbres  produits  par  des  ondes  irrégulières,  t.  XXXIX,  p.  4o2-4»i. 

On  est  habitué  à  considérer  les  divers  timbres  accompagnant  les 
sons  musicaux  comme  résultant  de  la  superposition  à  un  certain 
son  fondamental  d'un  certain  nombre  d'harmoniques  y //»ç/^5.  Tou- 
tefois les  tracés  graphiques  de  vibrations  de  cordes  ou  de  tuvaux 
sonores  auxquels  on  accorde  le  caractère  musical  ne  présentent 
pas  toujours  une  parfaite  régularité  :  il  semble  doue  que  notre 
oreille  présente  à  cet  égard  une  tolérance  et  qu'elle  nous  fasse 
accepter  comme  de  vrais  timbres  musicaux^  non  comme  des  su- 
perpositions irrrgulières  de  sons  ou  de  bruits,  les  vibrations  ré- 
sultant de  la  superposition  d  un  son  fondamental  et  d'harmoniques 
légèrement  faux. 

Pour  étudier  de  plus  près  ce  qu'il  en  est,  M.  Konig  a  eu  recours 
à  la  disposition  de  la  sirène  à  ondes.  11  a  donné  aux  dents  succes- 
sives de  la  sirène  la  série  des  formes  résultant,  par  exemple,  de  la 
superposition  des  NÎbrations  sinusoïdales  de  même  amplitude  i>.4, 
•->-.•.>.{-;- I,  .>.i^|-  3,  .|-*-î4  —  ^«  5.24  —  7.  L'oreille  perçoit  un 
timbre  musical,  c'est-à-dire  n'entend  qu'un  son  unique,  comme  si 
les  harmoniques  ajoutés  au  son  fondamental  étaient  justes  :  le 
caractère  tlo  10  timbre  se  distingue  seulement  par  moins  de  fondu, 
un  éclat  plus  sec,  plus  analogue  à  réclat  strident  de  la  trompette. 


(^')  N oir  yoM/viti/  iiV  rh\sii/ut\  i»*  série,  t.  \.  p.  .4^.^:. 
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Toutefois,  si  les  harmoniques  faux  sont  tous  d'ordre  élevé,  l'oreille 
perçoit  deux  sons,  d'une  part  le  son  fondamental,  d'autre  part  un 
deuxième  son  résultant  de  la  superposition  des  harmoniques. 

M.  Konig  a  aussi  cherché,  parla  disposition  de  la  sirène  à  ondes, 
c(uel  est  le  caractère  musical  du  son  résultant  d'ondes  successives 
de  même  période  principale  mais  de  formes  différentes.  Si  ces 
formes  sont  arbitraires  et  n'accusent  dans  leur  répétition  aucune 
périodicité,  le  son  fondamental  est  accompagné  d'un  bruit  très 
fort  sans  caractère  musical;  si  elles  se  répèlent  périodiquement, 
au  son  fondamental  et  au  bruit  qui  l'accompagne  encore  se  super- 
pose la  perception  d'un  autre  son  correspondant  à  la  périodicité 
des  dents.  Enfin,  si  la  forme  des  dents  demeurant  arbitraire  et 
sans  périodicité  on  s'arrange  toutefois  pour  que  l'amplitude  des 
vibrations  successives  et  la  position  du  maximum  soient  partout 
les  mômes,  si  de  plus  les  indentations  secondaires  ne  sont  pas  trop 
profondes  par  rapport  à  l'indentation  principale,  l'oreille  ne  per- 
çoit plus  qu'un  son  unique  dont  le  caractère  musical  n'est  pas  dou- 
teux. Ici  encore  l'oreille  offre  une  tolérance  comparable  à  celle 
que  Ton  a  constatée  ci-dessus  pour  le  cas  des  harmoniques  faux. 

A.  EICHnORN.  —  Sirène  vocale,  t.  XXXIX,  p.  i^S-io'i. 

La  sirène  vocale  de  M.  Eichhorn  est  un  appareil  construit  sur 
le  modèle  de  la  sirène  à  ondes  de  M.  R.  Konig  (•).  Les  décou- 
pures du  cylindre  ont  été  calculées  et  réalisées  conformément  aux 
résultats  des  travaux  de  M.  Lahr  (2).  On  n'a  pu  obtenir  distincte- 
ment que  les  sons  a  et  à,  M.  Eichhorn  attribue  l'insuccès  des 
autres  tentatives  soit  à  l'imperfection  des  découpures,  soit  surtout 
à  l'insuffisance  dés  moyens  mis  en  œuvre  pour  faire  parler  la  sirène. 

E.  LOMMEL.  —  Ombre  propre  d'une  flamme,  t.  XLI,  p.  i35-i39. 

(J|uand  on  approche  une  feuille  de  papier  du  bord  étroit  d'une 
flamme  plate,  on  aperçoit  sur  la  feuille  une  ombre  étroite,  pro- 
duite par  la  llamme,  aussi  distincte  quand  l'œil  reçoit  les  rayons 
diffusés  soit  par  la  face  antérieure  ou  par  la  face  postérieure  de  la 
feuille.  Cette  ombre  est  visible  sur  un  globe  en  verre  dépoli  en- 

(')  Voir  Journal  de  Physique,  :>•  série,  l.  I,  p.  r)3i. 
(^)  Ibid.f  2*  série,  t.  VI,  p.  036. 
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toiirant  la  flamme,  et,  dans  ce  dernier  cas,  si  le  verre  consene 
une  certaine  transparence,  on  aperçoit  la  tranche  de  la  flamme  à 
travers  le  milieu  de  Tombre  comme  une  ligne  rougeâlre. 

On  sait  que  Téclat  d'une  flamme  plate  rapporté  à  l'unité  de 
surface  est  plus  grand  sur  la  tranche  que  sur  le  plat;  l'ombre 
portée  ne  peut  donc  s'expliquer  qu'en  admettant  que  l'excès 
d'éclat  de  la  tranche  est  insuffisant  pour  compenser  le  rétrécisse- 
ment de  la  surface  éclairante,  ce  qui  est  d'ailleurs  conforme  aui 
lois  connues  du  rayonnement  et  de  l'absorption. 

M.  Lommel  étudie  les  phénomènes  plus  complexes  qui  se  pro- 
duisent quand  on  éclaire  un  écran  par  le  soleil  à  travers  une 
flamme.  Dans  ce  cas,  il  faut  tenir  compte  de  ce  fait,  que  le  gai 
chaud,  non  encore  lumineux,  qui  entoure  la  flamme,  se  comporte 
comme  une  lentille  divergente  par  rapport  à  la  lumière  solaire  in- 
cidente. 

H.  K.VYSER  et  C.  RUNGE.  —  Sur  les  spectres  des  alcalis,  t.  XLI,  p.  Soa-Sw. 

MM.  Kayser  et  Rungc,  après  avoir  longuement  étudié  le  spectir- 
du  charbon  et  de  ses  composés  (*),  abordent  aujourd'hui  l'étude 
du  spectre  des  alcalis  dans  Tare  électrique.  Us  se  proposent  de  re- 
connaître si  les  raies  propres  aux  divers  métaux  peuvent  élre 
rangées  en  série  d'après  quelque  loi  déterminée. 

Les  spectres  sonl  produits  au  moyen  d'un  réseau  de  Ro\iland: 
des  pré»*aulions  minutieuses  ont  été  prises  pour  écarter  toute  raie 
n'apparlenaut  pas  en  propre  à  l'élément  considéré. 

Les  auteurs  trouvent  que  les  raies  de  chaque  élément  peuvent 
être  partai;ées,  d\iprès  leur  simple  aspeciy  en  un  certain  nombre 
de  groupes  et  que,  dans  chaque  groupe,  les  longueurs  d'onde  des 
raies  se  calculeut  exactement  par  des  formules  empiriques 

<lans  lesquelles  il  faut  donner  à  /*  les  valeurs  entières  successives. 

Pour  les  alcalis,   le  groupe  principal  est   un  groupe  de  raies 

aisément  ren\CF sables  et  très  nettes.  Sauf  pour  le  lithium,  ce 

sont  des  raies  doubles,  et  la  difl'érence  des  nombres  de  vibrations 


v';  Voir  Journal  de  Phrsitfue.  i*  série,  t.  I\.  p.  3So. 
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correspoudant  aux  deux  éléments  du  doublet  est  en  raison  inverse 
de  la  quatrième  puissance  du  numéro  d'ordre  n  de  la  raie.  La  plus 
petite  valeur  de  n  correspondant  à  une  raie  existante  est  3. 

En  dehors  de  cette  série  principale,  le  rubidium  et  le  calcium 
ont  une  série  secondaire  de  doublets;  le  sodium  et  le  potassium 
en  ont  deux;  le  lithium  offre  la  même  exception  que  pour  les 
raies  principales  :  il  oflfrc  deux  séries  secondaires  de  raies  simples. 

Dans  Tune  des  séries  secondaires,  les  raies  sont  terminées 
d'une  manière  diffuse  vers  le  rouge,  dans  l'autre  elles  sont  diffuses 
des  deux  côtés;  ces  raies  secondaires  se  renversent  parfois,  mais 
iîeaucoup  plus  difOcilement  que  celles  de  la  série  principale. 

La  différence  des  nombres  de  vibrations  entre  les  deux  raies 
d\in  doublet  est  la  même  dans  les  séries  secondaires  et  dans  la 
série  principale,  et,  par  conséquent,  est  caractéristique  de  chaque 
élément  :  elle  croît  un  peu  moins  vite  que  le  carré  du  poids  ato- 
mique. Si  cette  loi  était  applicable  au  lithium,  les  doublets  cor- 
respondants seraient  écartés  d'une  quantité  de  l'ordre  d'une  demi- 
unité  de  l'échelle  d'Angstrôm,  c'est-à-dire  presque  insensible;  or 
il  est  à  noter  que  les  raies  du  lithium  sont  plus  larges  et  plus 
diffuses  que  celles  des  autres  éléments. 

On  observe  encore,  par  la  comparaison  des  formules,  que, 
quand  le  poids  atomique  augmente,  les  raies  d'une  même  série  re- 
culent vers  le  rouge.  Les  constantes  caractéristiques  sont  réunies 
dans  le  Tableau  suivant  : 

aïo-*.  biQ-*.  cio~». 

i^sér.  2' série  i"  scr.  2' sér.  i'*sér.  2*  sér. 

Scr.  pr.   sec.  sec.  Sér.  pr.  sec.     sec.  Scr.  pr.  sec.     sec. 

43584  28586  28666  i33669  i096'25  12-2391  11 10084  1847  231700 

41 536  '-/4476  24549  129985  110122  120776  8o33oi  3527  197913 

35o86  21991  22021  126983  ii445o  119393  6'253i8  11 1241  63243 

33764  20939  ')  125521  121193    >»  562255  133207   *  » 

3i483  19743  »  125077  122869    •>  489S83  311224    » 

Pour  n  =  3  et  pour  les  deux  éléments  d'un  même  doublet  dans 
les  diverses  séries,  la  différence  des  valeurs  de  X"'.io'  a  les  va- 
leurs suivantes  : 

Na 172 

K 568 

Rb 2344 

Gb 5460 
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H.  EBERT.    -  Sur  le  spectre  de  la  lumière  zodiacale,  t.  XLI,  p.  338-3So. 

M.  Maxwell  Hall  (*),  éludiant,  à  la  Jamaïque,  le  spectre  delà 
lumi(>re  zodiacale,  a  trouvé  que  ce  spectre  est  continu,  commence 
brusquement  au  voisinage  de  la  raie  D  et  s'étend  jusque  vers  G. 
Le  maximum  d'intensité,  très  voisin  de  la  raie  D  quand  on  ex- 
plore la  partie  de  la  lumière  zodiacale  la  plus  éloignée  du  Soleil, 
se  déplace  un  peu  vers  le  violet  quand  on  se  rapproche  davantage 
de  l'astre. 

M.  Ebert  a  retrouvé  tous  ces  caractères  dans  le  spectre  de  la 
lumière  du  crépuscule  à  Erlangen,  et  pense  que  la  lumière  cré- 
pusculaire proprement  dite  a  pu  jouer  un  grand  rôle  dans  les 
observations  de  M.  Maxwell  Hall. 

E.  WIEDEMANN.  —  Notes  d'Optique  :  1.  Sur  la  couleur  de  Tiode. 
2.  Vapeurs  fluorescentes,  t.  XLI,  p.  298-301. 

1.  On  sait  que  les  dissolutions  d'iode  sont  les  unes  violettes,  les 
autres  brunes,  ce  que  l'on  a  tenté  d'expliquer  en  admettant  que 
les  molécules  d'iode  qu'elles  contiennent  sont,  pour  les  premières, 
dans  le  même  état  que  les  molécules  de  la  vapeur  d'iode,  pour  les 
secondes  dans  le  même  état  que  les  molécules  de  l'iode  solide. 

Si  cette  vue  est  exacte,  il  est  vraisemblable  que  l'abaissement 
de  la  température  tendra  à  faire  passer  les  solutions  violettes  au 
brun,  l'élévation  de  la  température  les  solutions  brunes  au  violet. 

Le  premier  cas  a  été  observé  par  M.  Stenger  pour  une  solution 
violette  refroidie  dans  un  mélange  d'acide  carbonique  solide  et 
d'éthcr.  M.  Liebreich  et,  après  lui,  M.  E.  Wiedemann,  ont  observé 
le  cas  inverse  d'une  solution  brune  d'iode  dans  un  mélange  d'élhers 
stéarique  et  oléiquc  qui,  cbauffée  en  tube  scellé,  passe  au  violet. 
Mais  il  ne  faut  chauffer  ni  trop  fort,  ni  trop  longtemps,  si  l'on  veut 
éviter  une  action  chimique. 

Î22.  M.M.  Uamsav  et  Voungont  annoncé,  avec  quelques  réserves, 
M.  E.  Wiedemann  croit  avoir  démontré  depuis  avec  certitude, 
qu'une  solution  d'éosine  dans  Falcool  demeure  lluorescenle  quand 
t)n  élève  sa  température  au-dessus  du  point  critique.  La  solution 
de  rouge  de  Mai;ilala  jouit  de  la  même  propriété. 

(*)   The  offsvrsatory,  11  •  |,V.),  p.  77;  iSgo. 
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E.  LOMMEL.  —  Phosphoro-pliotograpliie  du  spectre  ultra-rouge, 

t.  XL,  p.  681-686. 

E.  LOMMEL.  —  Phosphoro-pliotographic  du  spectre  normal  ultra-rouge, 

t.  XL,  p.  687-690. 

En  employant  la  substance  phosphorescente  de  Balmain  {Bal- 
main  scher  Leuchtfarbe)  comme  surface  sensible,  M.  Fomm, 
élève  de  M.  Lommel,  a  pu  obtenir  des  phosphoro-photographies 
de  la  partie  ultra-rouge  de  spectres  prismatiques  et  d'un  spectre 
normal.  La  région  du  spectre  comprise  entre  les  longueurs  d'onde 
861  et  942  [X  ne  jouit  qu'à  un  faible  degré  de  la  propriété  d'é- 
teindre la  phosphorescence,  propriété  que  possèdent  à  un  haut 
degré  les  régions  situées  en  deçà  et  au  delà.  Toutefois,  même 
dans  cette  région,  les  épreuves  photographiques  obtenues  à  l'aide 
des  réseaux  présentent  des  raies  suffisamment  distinctes. 

Les  épreuves  phosphoro-photographiques  de  M.  Fomm  sont 
parfaitement  d'accord  avec  les  épreuves  photographiques  directes 
obtenues  par  M.  Abney  à  l'aide  de  l'émulsion  au  bromure  d'ar- 
gent. 

J.  SEYFFART.  -—  Méthode  pour  mesurer  la  dispersion  rotatoire, 

t.  XLI,  p.  ii3-i34> 

L'appareil  est  ainsi  constitué  : 

I**  Une  lampe  Drummond  dont  les  rayons  sont  concentrés  sur 
la  fente  d'un  spectroscope  A. 

2°  Le  spectroscope  A,  muni  d'une  fente  dans  le  plan  focal  de 
son  oculaire;  la  plate-forme  centrale  est  pourvue  d'une  alidade  et 
d'un  vernier.  Au  delà  de  l'oculaire  se  place  une  lentille  cylindrique 
qui  projette  l'image  de  la  fente  oculaire  à  peu  près  au  milieu  de 
la  longueur  de  l'appareil  de  polarisation  C. 

3**  Un  spectroscope  auxiliaire  B,  placé  latéralement.  Une  double 
glace  inclinée  mobile,  disposée  sur  le  trajet  du  faisceau  issu  du 
spectroscope  A,  renvoie  une  partie  des  rayons  sur  la  fente  du 
spectroscope  B. 

4°  Un  appareil  de  polarisation  C,  formé  de  deux  niçois  entre 
lesquels  se  place  le  tube  contenant  la  substance  à  étudier  et,  au 
besoin,  une  deuxième  lentille  cylindrique  très  proche  du  nicol 
oculaire. 


534 


WIBDEMANN'S  ANNALEN. 


Après  avoir  réglé  le  spectroscope  A  pour  Texlrême  violel,  on 
donne  successivement  au  prisme  de  A  les  positions  convenables 
pour  amener  les  diverses  raies  dans  le  champ  de  vision  sans  tou- 
cher à  l'oculaire.  Le  spectroscope  auxiliaire  B  sert  à  régler  les 
positions  qu'il  faut  donner  au  prisme  de  A. 

L'auteur  évalue,  en  moyenne^  à  o°,  o4  Terreur  dont  est  suscep- 
tible une  mesure  de  rotation  faite  au  moyen  de  cet  appareil. 

Les  mesures  principales  ont  porté  snr  le  sucre  de  canoë. 
M.  Seyfiart  calcule,  à  Taide  de  la  formule  de  Boltzmann, 

dont  les  constantes  sont  déterminées  par  ses  observations,  ce 
qu'il  appelle  les  constantes  de  la  dispersion  rotatoire  du  sucre  de 
canne,  c'est-à-dire  le  rapport  de  la  rotation  spécifique  pour  une 
raie  donnée  à  la  rotation  spécifique  pour  la  raie  D.  Ce  rapport 
est  indépendant  de  la  concentration  et  de  la  température  et  de- 
meure aussi  le  même  pour  les  solutions  alcooliques. 

Lignes  spectrales.  Il,-C.     Na  -  D.       Tl.         Hj=E.        Sr.         H^^F.      Rk 

X 6)6,7       589,3  535      486, a      460,7       434,1      i» 

Const.  de  dispersion ... .     0,7947       1,000     i,a3io     i,5i6i      1,707a     1,9488     ^.o 

M.  Seyfiart  donne  ensuite  le  Tableau  suivant  des  angles  de  ro- 
tation spécifiques  rapportés  au  vide  et  à  4**  • 


Conceo 
tration 

Hgi  .  .  . 

Na... 
Tl.... 
Hp . . . 
Sr.... 
Hv . . . 
Rbll. 


Pour  100. 


0,2. 

53,95 
67.87 
83/)5 
101.90 
115.87 
i3-2,  >7 
i4i.i  > 


5 


50. 

52.72 

r>f>,54 

81.66 

100. 58 

1 13.26 

1-29,28 


Ce  Tableau  est  sunisamment  bien  représenté  par  les  formules 
empiriques  suivantes,  dans  lesquelles  x  représente  la  concentra- 
tion : 

Entre   jo  et  -o  pour  loo  : 

V  =  66,7493  —  o,ooG473.r  —  0.00029J24  J"*; 
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Entre  i5  et  4o  pour  loo  : 

y  r=66,9i  —  o,oijr; 

Entre  o,o5  et  i5  pour  loo  : 

,        o,87539.T 
^  =  67,5573  — 


1,8967 -f- a? 

Les  coDstaotes  de  la  formule  de  Boltzmann  pour  une  dissolu- 
tion à  20  pour  100  sont  : 

A  —  1,160357.10-5,        B -=  5,47276-2. 10-»'. 

Le  iMémoire  contient  encore  quelques  nombres  relatifs  à  l'acide 
tartrique  droit. 

A.  WINKELMANN.  —  Dispersion  anomale  de  verres  colorés,  t.  XL,  p.  66i-G(»^. 

Pour  constater  aisément  la  dispersion  anomale  au  voisinage 
d'une  bande  d'absorption  on  peut  avoir  recours  au  procédé  sui- 
vant, qui  est  une  variante  de  la  méthode  des  prismes  croisés. 

On  pointe  une  lunette  sur  une  fente  placée  à  5™,  éclairée  par 
le  soleil  ou  parla  lumière  électrique.  En  avant  de  la  fente  est  tendu 
un  fil  horizontal  de  o"",.!  de  diamètre  et  tout  près  de  la  lunette 
se  place  un  prisme  de  verre  de  20®  environ  avec  son  arête  réfrin- 
gente verticale.  On  obtient  ainsi  un  spectre  horizontal  traversé 
par  une  ligne  noire.  Si  maintenant,  entre  le  prisme  et  la  lunette, 
on  interpose  avec  leurs  arêtes  horizontales  :  1"  le  prisme  de 
matière  absorbante  dont  on  veut  étudier  la  dispersion;  a°  un 
prisme  de  verre  destiné  à  compenser  la  déviation  du  premier,  le 
spectre  résultant  demeurera  horizontal,  mais  les  irrégularités  de 
dispersion  du  prisme  absorbant  se  traduiront  par  des  brisures  plus 
ou  moins  irrégulières  de  la  ligne  noire. 

Par  ce  procédé,  M.  Winkelmann  a  pu  constater  l'existence  de 
la  dispersion  anomale  dans  trois  sortes  de  verres  fortement  colo- 
rés, l'un  par  le  didyme,  l'autre  par  l'urane,  le  dernier  par  le  cobalt. 

H.-E.-J.-G.  DU   BOIS  et  H.  KUBEiNS.  —    Réfraction  et  dispersion  de  la  lumière 

par  quelques  métaux,  t.  XLI,  p.  507-52'). 

1.  Les  auteurs  reprennent  les  études  de  M.  Kundt  (*)  sur  la 


(•)  Kundt,  Wied.  Ann.,  t.  XXXIV,  p.  469,  et  t.  XXXVI,  p.  824.  Voir  Journal 
de  Physique,  a*  série. 
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• 

réfraction  par  les  mélaux,  à  Taîde  de  prismes  très  aigus  obtenus 
par  voie  d'électrolvse,  et  en  employant  des  incidences  obliques. 
M.  Knndt  avait  borné  ses  recherches  à  Tincidence  normale. 

Les  résultats  obtenus  avec  le  fer,  le  nickel  et  le  cobalt  seraient 
bien  curieux  s'ils  étaient  confirmés.  D'après  MM.  du  Bois  et  Ru- 
bens,  la  loi  de  Descartes  ne  se  vérifie  pas  rigoureusement,  et  les 
écarts  sont  d'autant  plus  marqués  que  l'angle  d'incidence  est  plus 
grand  :  peu  sensibles  pour  le  fer,  ils  sont  déjà  très  appréciables 
pour  le  cobalt  et  assez  grands  pour  le  nickel.  Ainsi,  avec  ce  der- 
nier métal,  rindice  pour  la  lumière  rouge,  déduit  de  mesures  sous 
des  angles  d'incidence  de  o**  à  5o"  étant  en  moyenne  de  i,94> 
atteint  2,1*0  sous  l'incidence  de  60®,  et  a, 35  sous  celle  de  65°.  Il 
en  résulterait  que,  la  loi  de  Descartes  étant  fausse,  l'expression 
iï indice  de  réfraction  perdrait  toute  signification  précise,  à 
moins  qu'on  ne  convînt  de  rapporter  cet  indice  à  une  incidence 
déterminée,  par  exemple  à  l'incidence  normale. 

Il  faut  remarquer  que  les  angles  des  prismes  employés  par 
MM.  du  Bois  et  Rubens  étant  à  peine  de  quelques  minutes  les 
déviations  mesurées  sont  aussi  très  faibles  ;  il  semble  donc  que 
les  moindres  irrégularités  des  surfaces  peuvent  produire  des 
déviations  comparables  à  celles  que  l'on  mesure.  Nous  n'accepte- 
rons donc  pas,  sans  réserve,  la  conclusion  à  laquelle  s'arrêtent 
les  aulours. 

Pour  l'argent  cl  pour  l'or,  .M.  Rundt  a  trouvé  des  indices  de 
réfraction  inférieurs  à  l'unité.  La  réflexion  totale  devrait  se  pro- 
duire sous  des  angles  de  i5**6()'  |)our  l'argent  et  de  35**45' pour  l'or. 
MiM.  (lu  Rois  et  Rubens  font  observer  que  les  feuilles  minces  de 
ces  métaux  laissent  passer  de  la  lumière  sous  toutes  les  incidences. 
Ils  en  tirent  encore  un  argument  pour  prouver  l'inexactitude  delà 
loi  de  Descaries. 

2.  Eu  ce  qui  concerne  la  dispersion,  les  auteurs  trouvent  pour 
les  indices  relatifs  à  la  raie  a  du  lithium,  au  rouge  moyen  et  aai 
raies  I),  F,  G,  les  nombres  suivants,  déduits  de  mesures  au  mini- 
mum (le  déviation,  c'est-à-dire  ici  sous  l'incidence  normale  : 

Lia.  Rouge.  D.  F.  G. 

For 'i,i'i  3,oG  9,72  9.,  43  a,o5 

Cobalt,...    3,';ta  3, 10  2,76  2,39  '2,10 

Nickel a,oj  1,93  i,84  1,71  i,54 


i 
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Pour  les  trois  métaux,  Tindice  décroît  du  rouge  au  violet,  con- 
trairement à  ce  quia  lieu  pour  les  substances  transparentes.  Ainsi 
que  Tavait  annoncé  M.  Kundt,  la  dispersion  est  anomale. 

F.  DRUDE.  —  Mesure  des  constantes  optiques  de  quelques  métaux, 

t.  XXXIX,  p.  481-554. 

Diverses  méthodes  ont  été  employées  pour  la  mesure  des  con- 
stantes optiques  des  métaux.  Elles  ont  fourni  des  résultats  dont  il 
paraît  assez  difficile  d^expliquer  la  discordance  par  l'insuffisance 
des  procédés  de  mesure  ou  par  des  différences  correspondantes 
dans  Pétat  physico-chimique  des  couches  profondes  du  métal. 
D'autre  part,  on  sait  que  la  réflexion  métallique  n'intéresse  qu'une 
couche  de  faible  épaisseur  à  partir  de  la  surface  :  toute  altération 
de  la  couche  superficielle  ou,  pour  parler  plus  nettement,  toute 
production  cVune  couche  supcr/icielle  chimiquement  différente 
des  couches  profondes,  modifiera  donc  plus  ou  moins  profondé- 
ment le  phénomène  de  la  réflexion  et  altérera,  en  conséquence,  les 
constantes  optiques  attribuées  au  métal. 

1.  Dans  un  Mémoire  antérieur,  M.  Drude  (*)  a  cherché  théori- 
quement l'influence  exercée  sur  la  réflexion  par  une  couche  super- 
ficielle dont  le  coefficient  d'absorption  est  négligeable  par  rapport 
à  celui  du  métal  et  dont  l'indice  est  supérieur  à  i,  ce  qui  paraît 
être  en  effet  le  cas  pratique.  Il  a  ainsi  trouvé  que  l'intensité  réflé- 
chie sous  l'incidence  normale  est  toujours  diminuée  par  TefTet  de 
la  couche  superficielle;  l'incidence  principale  (angle  de  polarisa- 
tion) est  diminuée,  tandis  que  l'azimut  principal  (angle  de  la 
polarisation  rétablie)  est  augmenté.  Ces  variations  peuvent  être 
assez  importantes  pour  être  sensibles  avec  une  couche  superfi- 
cielle, dont  l'épaisseur  ne  dépasse   pas  - —  :  une   telle  couche 

modifierait  de  0,8  pour  100  le  coefficient  d'absorption  apparent 
de  l'argent,  et  de  o,5  pour  100  son  indice  apparent. 

M.  Drude  cherche  aussi  l'effet  d'un  polissage  imparfait  (métal 
sillonné  de  traits  dans  toutes  les  directions).  Celui-ci  diminue  un 
peu  l'incidence  principale  et  beaucoup  l'azimut  principal. 


(*)  DnuDE,  Wied.  Ann.,  t.  XXXVI,  p.  8(i5;  1889. 
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Pour  mesurer  les  vraies  constantes  optiques  d^un  métal,  il  faut 
donc  que  le  miroir  employé  soit  plan,  bien  poli  et  exempt  de 
couche  superficielle  :  la  première  condition  n'intéresse  que  la 
mesure  de  rinlcnsitt^  absolue  réfléchie;  mais  les  dernières  sont 
indispensables.  Afin  de  les  réaliser  le  mieux  possible,  M.  DruJe 
étudie  la  surface  métallique  au  microscope  pour  en  vérifier  le 
polissage,  et  à  Taide  du  compensateur  de  Jamin,  pour  conslaler 
l'absence  de  couche  superficielle  :  il  se  fonde  sur  ce  que  toute 
impureté  a  pour  effet  de  diminuer  la  diflerence  de  marche  entre 
les  deux  composantes  de  la  vibration  elliptique;  il  faut  donc 
nettoyer  la  surface  jusqu'à  obtenir  une  valeur  maximum  invariable 
de  cette  différence  de  marche,  ce  qui  avec  le  bismuth,  par  exemple, 
peut  exiger  de  fort  longs  tâtonnements. 

En  général,  il  faut  enlever  la  couche  superficielle  en  employant 
à  cet  effet  des  limes  d'acier  neuves,  puis  racler  avec  un  couteau 
soigneusement  nettoyé  (avec  du  papier  d'émeri  neuf),  enfin  polir 
aux  diverses  sortes  de  papier  d'émeri,  depuis  les  plus  grossières 
jusqu'au  n°  oooo.  Nous  renverrons  le  lecteur  au  Mémoire  original 
pour  le  détail  de  ces  opérations,  auxquelles  il  nous  semble  qu^on 
devrait  toujours  avoir  recours,  lorsqu'il  s'agit  d'étudier  les  pro- 
priétés superficielles  (capillaires,  électriques,  etc.)  des  divers  mé- 
taux. 

Toutes  les  mesures  de  M.  Drude  ont  consisté  à  évaluer  les  élé- 
ments de  l'ellipticité  au  voisinage  de  l'angle  de  polarisation,  et  à 
en  déduire  les  diverses  constantes,  conformément  à  une  méthode 
qu'il  a  antérieurement  décrite  (•).  Los  résultats  relatifs  à  la  lumière 
du  sodium  sont  résumés  dans  le  Tableau  suivant,  n  désigne  1  in- 
dice, /îx  le  coefficient  d'absorption,  ç  l'incidence  principale, 
"l  l'azimut  principal. 


(*)  DuvDK,  W'icd.  Anri.,  t.  \XXIV,  p.  4'^9;  1888.  Au  premier  degré  d'approxi- 
mation les  diverses  constantes  des  métaux  sont  liées  à  l'incidence  et  à  l'azimut 
principal  9  et  <^  par  les  formules  suivantes,  contenant  deux  quantités  auxiliaires 
S  Cl  (>, 

S  "  sin»  tang(p,        Q  =  2^, 

/i -- S  cosQ,        /ix  — SsinQ,        x  =  tango. 


J  = 


I  -♦-  S'-r-  an 
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Métal.  n,  n%.  %.  o.  ^. 

Argent 0,181  3,67  20,2  75.4'Ji  43.25 

Or 0,366  '1,82  7,70  77..18  4» -39 

Cuivre 0,641  2,6-2  4,08  71.35  38.67 

Platine 2,06  4;  ^6  2,06  78.30  3-2.35 

Nickel 1,79  3,32  i,85  76.    i  3i.4i 

Acier 2,41  3, 40  i,38  77.  3  517.49 

Fer -2 ,  36  3 ,  -20  i ,  36  76 .  3o  27 .  39 

Zinc 2,12  0,48  -2,60  80.35  34.15 

Élain 1,48  5, '25  3,55  79.57  37. 2 1 

Bismuth 1,90  3,66  1,93  77»  3  3i.')7 

Plomb 2,01  3,48  1,73  76.4'>.  30.45 

Aluminium....  1,14  5,23  3,64  79  «^^  ^/«iî 

Cadmium i,i3  5, 01  4)43  79.22  *>8.')2 

Antimoine 3, 04  4,94  ï,63  80.26  -^.9.35 

Magnésium....  «>,373  4,4'^  «'.^  77-^7   •   4^-î'^ 

Mercure 1,73  1,96  -2,87  79-34  35.^3 

Pour  les  métaux  purs  préparés  de  diverses  manières,  les  con- 
stantes paraissent  peu  variables,  contrairement  à  ce  qu'avaient 
annoncé  d'autres  expérimentateurs.  Ainsi  Ton  trouve  pour  diverses 
variétés  d'argent  : 

Argent  pur  de  coupelle o,  169 

Argent  électrolytique o»  170 

Argent  pur  précipité 0,206 

Le  môme  recuit o,  180 

Voici  encore  quelques  résultais  relatifs  à  des  alliages  : 

Alliage. 

Or  à  18  karals  (•) 

Cuivre 70  ) 

Nickel 25  \ 

Alliage  de  Wood  (*)  solide 

»  liquide... 

De  tous  ces  corps,  le  plus  transparent  pour  la  lumière  du  sodium 
est  le  cuivre  (/îx=  2, 6),  le  plus  opaque  le  zinc  (/ix=  5,5).  L'ar- 
gent a  l'indice  le  plus  faible /î  ^=  0,18;  l'antimoine  le  plus  fort 
n  =  3,04. 


tir.. 

X. 

3,65 

•^»,7 

3 ,  6> 

21,2 

3,69 

18 

Jwi 

->.() ,  6 

n. 

n%. 

X. 

o,'57(. 

3,oi 

5,3i 

1,55 

3,32 

2,14 

2 ,  o3 

î,6-5 

•^,29 

2, 10 

4 .  '5o 

•2 , 1 5 

(^)  Or,  76;  argent,  11,1:  cuivre,  i3,H;  fer,  o,(>. 

(')  Bismuth,  5o;  plomb,  a6,5;  étain,  i3,5;  cadmium,  10. 
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2.  En  ce  qui  concerne  la  dispersion,  M.  Drude  se  borne  à  com- 
parer les  résultats  obtenus  avec  la  lumière  jaune  et  avec  la  lumière 
rouge.  Dans  le  Tableau  suivant,  les  lettres  accentuées  se  rapporteot 
à  la  lumière  rouge,  et  J  désigne  l'intensité  réfléchie  sous  Tinci- 
dence  normale. 


Métal.  nx. 

Bismuth 3,06 

Plomb  pur 3,^8 

»       impur. . .  3,4i 

Mercure  pur.. . .  4^96 

»         impur..  4,^^ 

Platine  pur ^,'26 

»        impur. . .  .\,i'i 

Or  pur ,.  '2,83». 

i>    impur 3,04 

Antimoine 1,94 

Ktain  solide ....  3/23 

»      liquide i,5o 

Cadmium ^^oi 

Argent 3,67 

Zinc 3,48 

Cuivre  pur -2, 6*2 

»       impur...  '2,6  { 
Cuivre..     75  ; 

Nickel.,      ô  i"  "^'^^ 

Nickel 3,3?. 

Fer 3,70 

Acier 3, 40 

Aluminium 5,23 

Magnésium 4^1'-* 

Alliage  de  Wood  )         ., 

solide ) 

Alliage  liquide. .  4,^0 


,  ,  ^ 

.'x'^. 

n. 

n'. 

X. 

x'. 

J. 

J'. 

3,68 

1,90 

2,07 

1,93 

»,90 

65,2 

6»'».»» 

3,21 

2,01 

ï^97 

■,73 

î,74 

62,1 

di.i 

0 

1.97 

» 

» 

62,0 

1 

4,86 

1,73 

1,87 

2,87 

2,7« 

78  î 

:»-'j 

» 

1,55 

» 

3,14 

» 

79.'> 

_i 

4,17 

2,06 

2,16 

2,06 

2,06 

70,1 

71.  > 

0 

2,l5 

» 

1,92 

» 

68,0 

a,94 

o,366 

o,3o6 

7,71 

10,2 

85,1 

S<».3 

» 

0,570 

» 

5,3 1 

» 

81,8 

".• 

4,62 

3,04 

3,17 

r,63 

i,5G 

70,1 

7o.(» 

5,1 3 

1,48 

1,66- 

3,55 

3,3o 

82.5 

i^Ki 

D 

2,10 

D 

2,l5 

w 

71-9 

4,96 

i,i3 

i,3i 

4,43 

4,o5 

84,7 

'<4.'> 

3.70 

0,181 

0,203 

20,3 

19,5 

9^»3 

93, J 

^^17 

2,12 

2,36 

2,60 

M* 

78,6 

:7.i 

•2,84 

0,641 

o,58o 

4,09 

5,24 

73,2 

80.0 

» 

0,686 

>) 

3,85 

» 

7^.1 

t 

» 

1,55 

» 

2,14 

0 

64,0 

3,32 

1.79 

1,89 

1,86 

1,88 

62,0 

«t.: 

a 

2,36 

» 

1,36 

» 

56,1 

■■ 

3,24 

2,41 

2,62 

1,38 

1,32 

58,5 

jS.3 

5,ro 

1,44 

1,62 

3,63 

3,36 

82,7 

8...i 

43i 

0,37 

o,4o 

11,8 

11,5 

9^,9 

9>-5 

1) 

1) 

u 

2,29 

» 

1) 

II 

0 

2,10 

t) 

2,1 5 

)» 

71.9 

» 

Le  plomb,  Tor  et  le  cuivre  présentent  seuls,  d'après  ce  Tableau, 
la  dispersion  normale  (indice  plus  petit  pour  le  rouge  que  pour 
le  violet);  tous  les  autres  métaux  ont  une  dispersion  anomale. 


3.  Les  coefficients  optiques  des  métaux  ne  varient  pas  sensible- 
ment avec  la  température,  contrairement  à  ce  gui  avait  été  annoncé      j 
par  M.  Kundt,  d'après  des  b: 
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4.  D'après  M.  Kundt  (*  ),  le  produit  de  Tindice  n  par  la  conduc- 
tibilité électrique  serait  un  nombre  constant.  Les  mesures  de 
M.  Drude  ne  vérifient  pas  cette  loi.  Dans  le  Tableau  suivant,  les 
conductibilités  c  sont  exprimées  en  unités  arbitraires  et  empruntées 
à  Matthiessen. 

Métal.                         n,                     c.  ne. 

Argent 0,20  loo^o  9.0 

Cuivre o,58  77,4  à  9!$,!         45  à  54 

Or o,3i  55,9  '7 

Aluminium 1,62  33,8  55 

Zinc '>.,36  27,4  65 

Magnésium 0,40  7.5,5  10 

Cadmium i,3i  27,1  29 

Fer 2,)2  14,4  30 

Ëtain i,6G  12,6  21 

Platine 2,16  ii,5  2^j 

Plomb 1,97  10,5  21 

Antimoine 3,17  4,3  i4 

Mercure 1,87  1,6  3 

Bismuth 2,07  1,2  2 

La  théorie  électromagnétique  de  la  lumière  conduit  aux  deux 
relations 

y— .  =  jxc,         /i* — /i'x*=  fxKV*, 

dans  lesquelles  [x  désigne  la  perméabilité  magnétique,  c  la  conduc- 
tibilité électrique,  K  la  constante  diélectrique  du  métal,  enfin  V  la 
vitesse  de  la  lumière.  La  première  de  ces  relations  peut  être  con- 
trôlée par  les  recherches  de  M.  Drude,  puisque  c  est  connu  et 
que  jjL  est  égal  à  i  pour  tous  les  métaux  étudiés  sauf  le  fer,  le 
nickel  et  le  bismuth.  Pour  une  même  couleur  îï^y,  devrait  donc 
être  sensiblement  proportionnel  à  c,  ce  qui  ne  se  vérifie  pas,  même 
de  loin  (^).  On  sait  d'ailleurs  que  M.  Wien  a  prouvé  (')  que,  pour 

l'argent,  ^x  ^^  ^  sont  d'un  ordre  de  grandeur  absolument  différent. 


(*)  Voir  Journal  de  Physique,  -i*  série,  t.  Vil,  p.  257-2.58. 

C)  Gomme /ix  ne  varie  guère  d'un  mêlai  à  un  autre,  que  du  simple  au  double, 
n  devrait,  dans  la  plupart  des  cas,  être  grossièrement  proportionnel  à  c,  et  non 
en  raison  inverse  de  c,  comme  le  veut  M.  Kundl.  Au  reste,  les  deux  lois  sont  éga- 
lement contredites  par  l'expérience. 

C)  Voir  Journal  de  Physique,  2*  série,  t.  VIII,  p.  :nj^. 

J,  de  Phys.,  2*  série,  t.  X.  (Novembre  1891.)  37 
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n.  MURAOKA.  —  Sur  le  résidu  électrique,  t.  XL,  p.  329-33i. 

Conformé  ment  à  la  théorie  de  Maxwell,  l'auteur  trouve  que  des 
substances  pures  qui,  prises  isolément,  n'offrent  pas  de  résida 
électrique,  fournissent  un  résidu  quand  on  les  superpose,  pourvu 
que  Vunc  d'elles  offre  une  conductibilité  appréciable. 

A.  IIEYDWEILLEH.  —  1.  Sur  le  passage  de  rélcctricité  à  travers  les  gaz.  2.  Sor 
la  chute  de  potentiel  le  long  de  rétiDcelle,  t.  XL,  p.  464'4^* 

De  la  discussion  des  expériences  de  MM.  Baille,  Lîebig,  W  olf, 
Frejber^,  Quincke  etPaschen,M.  Heydweiller  tire  les  conclusions 
suivantes  : 

On  peut  expliquer  les  particularités  offertes  par  la  différence  de 
potentiel  explosive  en  admettant  que  les  électrodes  sont  entourées 
d'une  atmosphère  condensée;  mais  il  faut,  pour  cela,  attribuera 
cette  atmosphère  une  épaisseur  et  une  densité  moyennes  très  su- 
périeures à  ce  que  Von  pouvait  prévoir  et  qui  de  plus  serait 
fonction  de  la  courbure  des  électrodes. 

On  trouve  alors  que  la  chute  de  potentiel  moyenne  le  loni;  de 
l'étincelle  est  indépendante  de  la  distance  explosive  et  croît  avec 
la  courbure  des  électrodes.  Cette  chute  de  potentiel  permet  de 
calculer  la  plus  haute  charge  que  puisse  conserver  dans  Tair  une 
sphère  isolée  de  rayon  donné. 

K.  WVllBUHG.  —  Méthode  pour  introduire  du  sodium  métallique  dans  les 
tubes  de  Geissler.  —  Sur  la  chute  de  potentiel  à  la  cathode  dans  la  décharge 
lumineuse,  t.  XL,  p.  1-17. 

d.   Le  sodium  que  l'on  introduit  dans  les  tubes  de  Geissler  pour 
absorber  les  dernières  traces  d'oxygène  peut,  à  cause  de  la  propriété 
que  possède  ce  métal  d'absorber  divers  gaz,  y  apporter  des  im- 
puretés. On  évitera  cet  inconvénient  en  dégageant  directement  le 
sodium  à  Tintérieur  des  tubes  de  Geissler  par  électrolyse  de  leur 
paroi.  M.  Warburg  plonge  la  partie  inférieure  du  tube,  munie 
d'un  appendice  cylindrique,  dans  un  bain  d'amalgame  de  sodium 
à  3oo"  en  relation  avec  le  pôle  positif  d'une  batterie  d'accumula- 
teurs de  1 000  à  1 200  volts.  Le  pôle  négatif  est  rattaché  à  la  cathode 
à  la  partie  supérieure  du  tube,  et,  par  suite,  communique  avec  b 
paroi  intérieure. 
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2.  Dans  un  Mémoire  antérieur,  M.  Warburg  (*)  a  montré  que 
la  chute  de  potentiel  à  la  cathode  {Cathodengefàllcy  entre  la  ca- 
thode et  un  point  pris  à  la  partie  la  plus  interne  de  l'auréole  né- 
gative) conserve  une  valeur  constante  d'environ  260  vohs  dans 
l'azote  légèrement  humide,  tandis  que,  dans  Tazote  sec,  celle  chute 
de  potentiel  est  plus  grande  et  croit  avec  le  temps  jusqu'à  environ 
410  volts.  Cet  accroissement  ne  peut  être  attribué  qu'à  une  action 
chimique  produite  à  l'intérieur  du  tube  et  ajant  pour  origine  les 
impuretés  de  l'azote. 

Avec  les  nouveaux  tubes  à  sodium,  M.  Warburg  trouve  une  dif- 
férence de  potentiel  invariable  avec  le  temps,  indépendante  de  la 
pression  du-gaz  et  de  l'intensité  du  courant;  elle  est  de  282  volts 
avec  des  électrodes  de  platine,  de  207  volts  avec  des  électrodes  de 
magnésium.  La  variation  constatée  avec  l'azote  sec  dans  les  tubes 
ordinaires  est  donc  liée  à  la  présence  de  l'oxygène;  d'autres  im- 
puretés, introduites  à  dessein  dans  les  tubes,  ont  été  à  peu  près  sans 
effet. 

L'hydrogène  se  comporte  comme  l'azote;  les  diflerenccs  de  po- 
tentiel cathodiques  normales  sont  de  3oo  volts  avec  le  platine,  de 
168  seulement  avec  le  magnésium. 

W.-C.  RONTGEN.  —  Propriétés  électriques  du  quartz,  i.  XXXIX,  p.  16-?/,. 

Quand  on  tord  un  cristal  de  quartz  autour  de  son  axe  optique, 
on  développe,  d'après  M.  Rtmtgen,  une  électrisation.  \jn  plan  P 
coïncidant  avec  l'un  des  plans  neutres  pour  les  phénomènes  piézo- 
électriques et  un  second  plan  Q  perpendiculaire  à  celui-ci  divisent 
la  surface  du  cristal  en  quatre  zones  alternalivemcnl  positives  et 
négatives.  L'intensité  de  l'électrisation  croît  avec  la  torsion  et 
change  de  signe  avec  celle-ci.  Le  signe  de  l'électricité  dans  la  zone 
bissectée  par  un  plan  neutre  piézo-électrique  a  été  trouvé  inverse 
pour  deux  cristaux  l'un  droit,  l'autre  gauche. 

Inversement  si  l'on  électrise  les  quatre  zones  d'un  cristal  comme 
elles  s'électriseraient  par  une  torsion  dans  un  certain  sens,  on  ob- 
serve que  le  cristal  se  tord  en  sens  contraire. 

Ces  expériences  prouvent,  d'après  M.  Rontgen,  que  les  trois 

(')  VVarburo,  Wied.  Ann.y  i.  XXXI,  p.  V|5;  ^^^1- 
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axes  secondaires  du  quartz  perpendiculaires  à  Taxe  optique  De 
doivent  pas  être  considérés  comme  équivalents. 

P.  COHN.     -  Changements  résiduels  de  la  résistance  des  fils  non  recuits. 

t.  XLI,  p.  71-96. 

Les  expériences  ont  porté  sur  des  fils  de  platine  ou  d'argent, 
récemment  étirés  et  que  Ton  portait,  pendant  un  temps  plus  ou 
moins  long,  aune  température  déterminée.  Dans  cette  condition  la 
résistance  diminue  toujours,  d'abord  rapidement,  puis  de  plus  en 
plus  lentement,  quoique  de  quantités  toujours  très  faibles  :  la  rapi- 
dité de  la  variation,  pour  une  température  déterminée,  est  d^autant 
plus  grande  que  cette  température  est  plus  haute  :  la  limite  vers 
laquelle  paraît  tendre  la  résistance  dépend  aussi  de  la  température. 

M.  Cohn  considère  cette  variation  de  résistance  comme  un  phé- 
nomène de  nature  résiduelle,  consécutif  à  l'étirement  des  fils. 

J.  TRiJTSCH.  —  Sur  l'influence  de  Feau  de  cristallisation  sur  la  conductibilité 
électrique  des  dissolutions  salines,  t.  XLI,  p.  359-387. 

Les  sels  qui  existent  dans  leurs  dissolutions  à  Pétat  d'hjdrates 
se  comportent,  au  point  de  vue  de  la  variation  de  leur  conductibi- 
lité électrique  avec  la  température,  d'une  autre  manière  que  les 
sels  anhydres.  Pour  ces  derniers  le  coefficient  de  variation  croît 
toujours  avec  la  température,  ou  tout  au  moins  demeure  constant 
à  partir  d'une  certaine  limite;  pour  les  premiers,  ce  coefficient 
commence  à  baisser  à  partir  de  la  température  à  laquelle  les  mo- 
lécules d'eau  se  séparent  des  molécules  salines;  la  courbe  des  con- 
ductibilités présente  toujours  dans  ce  cas  un  point  d'inflexion. 

L'auteur  en  conclut  que  la  théorie  de  la  dissociation  en  ions, 
actuellement  en  vogue  en  Allemagne,  se  heurtera  à  de  grande> 
difficultés  tant  qu'on  ne  voudra  tenir  aucun  compte  des  divers  hy- 
drates qui  peuvent  exister  dans  les  liqueurs. 

E.  WAHBURG.  —  Sur  la  théorie  de  la  polarisation  galvanique,  et  en  particulier 
sur  les  phénomènes  électro-capillaires,  t.  \LI,  p.  1-17. 

M.  Warburg  suppose  que  le  courant  de  polarisation  est  un  cou- 
rant de  conduction  ordinaire.  Il  s'appuie  d'ailleurs  sur  ce  fait. 
démoAtré  expérimentalement  par  lui  dans   un   Mémoire  anté- 
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rieur  (*),  qu'une  dissolution  d'un  électrolyte  non  privée  d'air,  en 
contact  avec  du  mercure,  contient  un  sel  de  mercure. 

Tout  courant  de  conduction  traversant  une  auge  électroly tique 
à  électrodes  de  mercure  produit  une  différence  de  concen- 
tration du  sel  de  mercure  au  contact  des  deux  électrodes,  et  trans- 
forme ainsi  Tauge  en  une  pile  dont  la  force  électromolrîce  peut 
être  calculée  a  priori,  M.  Warburg  pense  que  cette  conception 
suffit  à  rendre  compte  de  tous  les  faits  connus  en  électro-capil- 
larité. 

F.  TEGETMEIER.  —  Sur  la  conductibilité  éicctrolytique  du  verre 
et  du  cristal  de  roche,  t.  XLI,  p.  i8  ^i. 

L'analyse  de  certains  échantillons  de  quartz  conducteur  ayant 
prouvé  qu'ils  ne  contenaient  que  des  traces  de  sodium  associées  à 
une  quantité  notable  de  lithium,  M.  Tegetmeier  a  cherché  si  l'a- 
malgame de  lithium  pouvait  remplacer  l'amalgame  de  sodium  dans 
les  expériences  d'électrolyse  du  verre  et  du  quartz  (2),  et  il  a  prouvé 
qu'il  en  est  bien  réellement  ainsi.  Le  verre  de  lithine  produit  par 
Télectrolyse  est  poreux  et,  par  suite,  diffuse  la  lumière,  ce  qui 
permet  de  suivre  l'altération  du  verre  de  l'anode  à  la  cathode. 

Aucun  autre  amalgame,  parmi  ceux  qui  ont  été  essayés  par 
M.  Tegetmeier  (potassium,  calcium,  magnésium,  aluminium,  zinc, 
étain,  bismuth,  or),  ne  peut  remplacer  les  amalgames  de  sodium 
ou  de  lithium. 

M.  Tegetmeier  discute  et  repousse  l'opinion  émise  par  M.  J. 
Curie  {^)  que  la  conductibilité  du  verre  et  du  quartz  est  due  à  des 
traces  d'une  solution  aqueuse  contenue  dans  des  canaux  qui,  dans 
le  cas  du  verre,  seraient  répartis  dans  toutes  les  directions  et,  dans 
le  cas  du  quartz,  seraient  tous  orientés  dans  la  direction  de  l'axe 
optique.  La  conductibilité  spécifique  de  la  matière  très  raréfiée  à 
laquelle  on  doit  attribuer  la  conductibilité  est  beaucoup  plus 
grande  dans  le  quartz  que  dans  le  verre. 


(•)  Warburg,  Wied,  Ann.,  t.  XXXVIII,  p.  828;  1889.  Voir  Journal  de  Phy- 
sique, 3*  série,  t.  IX,  p.  loa. 

(")  Voir  Journal  de  Physique,  a*  série,  t.  VIH,  p.  598. 
(')  Thèse  de  doctorat,  18S8. 
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J.  GILL.  —  Phénomènes  calorifiques  produits  par  le  courant  à  la  surface  de  se 
paration  d'un  métal  et  d'un  liquide,  t.  XL,  p.  ii5-f38. 

M.  Jahn  (*)  ayant  étudié,  par  une  mélhode  calorimétrique  di- 
recte, dont  remploi  exigeait  un  passage  du  courant  d'assez  longue 
dun'c,  le  pliénomène  de  Peltier  à  la  surface  de  contact  d'un  métal 
et  d^in  électrolyte,  était  ainsi  arrivé  à  des  nombres  tout  à  fait  dif- 
férents des  miens  (-).  M.  Gill  reprend  la  même  question  avec  uDe 
sorte  de  bolomètre  qui  lui  permet  de  mesurer  les  échauffements 
ou  les  refroidissements  produits  au  bout  de  iS",  par  exemple;  il 
retrouve  des  résultats  conformes  à  ceux  que  j'avais  énoncés. 

La  branche  active  du  bolomètre  de  M.  Gill  est  formée  d'un  fil 
de  cuivre  enroulé  sur  une  sorte  de  treillis  en  ivoire  et  isolé  par 
plusieurs  couches  d'une  dissolution  de  gutta-percha  dans  le  chlo- 
roforme. Cet  appareil  se  place  tout  contre  la  surface  d'une  feuille 
de  platine  recouverte  d'un  mince  dépôt  du  métal  que  l'on  veut  étu- 
dier et  qui  sert  d'électrode  dans  l'électrolyse  d'une  dissolutiou 
d'un  sel  de  ce  métal. 

M  Gill  retrouve  les  irrégularités  que  j'avais  signalées,  par 
exemple  pour  le  nickel  dans  les  sels  de  nickel,  le  [>latiiie  dans  Ta- 
cide  sulfuriquo  étendu,  et  en  indique  d'autres  qui  peuvent,  comme 
les  précédentes,  s'expliquer  par  des  actions  secondaires  des  gaz 
occlus. 

Le  Tableau  suivant  se  rapporte  aux  cas  relativement  simples  que 
j'ai  étudiés  (jnantilativement.  Les  nombres  de  la  première  colonne 
ont  été  calculés  par  iM.  Jahii  d'après  mes  mesures  des  force>  élee- 
troinotrices  thermo-électriques  mélal-litjuide;  ceux  de  la  dtMixièuie 
colonne  sont  ceux  que  M.  Jahn  a  mesurés;  enfin  ceux  des  deu\ 
dernières  colonnes  sont  déduits  des  mesures  de  M.  Gill  après  une 
minute  et  quinze  secondes,  en  admettant  comme  exact  le  nombre 
calculé  pour  le  zinc  dans  le  sulfate  de  zinc. 


Gill. 


Combinaison. 

Zinc     -  Sulfate  do  zinc 

Cadmium  -  Sulfate  do  cad.. 
Cuivre-  -  Sulfate  de  cuivre.. 
Argent  —  Nitrate  d'.irj^eiit.. 


C)  Voir  Journal  de  /'/lysif/ue,  ?'  série,  t.  Mil,  p.  ()4. 

(')  Journal  (le  Physiffue,  >'  série,  p.  3|i,  cl  t.  IX,  p.  129  et  3of>. 


Calcul. 

Jahn. 

r. 

15". 

i)P7 

— 2,14 
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ad 

mis 

—  9,i7adnii> 

—8, -27. 
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—  1,40 

-6,16 

—8,17 
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F.  STREINTZ  et  G.  NEUMANN.  —  Contribution  à  la  théorie  de  Féléinent  secon- 
daire, t.  XLI,  p.  97  à  112. 

Les  auteurs  résument  ainsi  le  résultat  de  leurs  études  : 
Tous  les  phénomènes  présentés  par  les  éléments  secondaires 
trouvent  leur  explication  dans  les  propriétés  du  plomb,  de  son 
sulfate,  de  son  peroxyde  et  des  ions  gazeux  oxygène  et  hydrogène. 
Dans  la  décharge,  la  surface  métallique  de  la  plaque  négative  se 
transforme  en  sulfate,  puis  partiellement  en  peroxyde,  tandis  que 
le  peroxyde  de  la  plaque  positive  se  transforme  superficiellement 
en  sulfate;  pendant  la  charge,  le  sulfate  disparaît  des  deux  pla- 
ques, de  telle  sorte  qu'à  la  fin  de  la  charge  la  plaque  négative  est 
formée  de  plomb  saturé  d'hydrogène,  la  plaque  positive  de  per- 
oxyde de  plomb  seulement. 

A.  GOCKËL.  —  Sur  le  siège  de  la  variation  de  la  force  électromotrice  d'éléments 

galvaniques  avec  la  température,  t.  XL,  p.  4^0-563. 

M.  Gockel  étudie  une  série  assez  nombreuse  d'éléments  galva- 
niques réversibles,  et  montre  que  le  coefficient  de  variation  de 
l'élément  entier  avec  la  température  peut  toujours,  au  degré  de 
certitude  que  comportent  les  expériences,  être  calculé  comme  la 
somme  des  coefficients  de  variation  déterminés  expérimentalement 
pour  chacune  des  surfaces  de  contact  que  comprend  l'élément 
étudié. 

{A  sut'çre,)  E.  Bolty. 


BULLETIN    BIBLIOGRAPHIQUE. 
Annales  de  Chimie  et  de  Physique. 

6*  série,  tome  XXIV;  novembre  1891. 

Mascart.  —  Sur  les  anneaux  colorés,  p.  373. 

BouTY.  —  Étude  des  propriétés  diélectriques  du  mica,  p.  394. 

Wiedemann's  Annalen. 

T.  XLIV;  n»  9,  1891. 

W.-C.  RoNTGEN.  —  Sur  la  compressihililé  du  sulfure  de  carbone,  du 
benzol,  de  Véther  éthyliffue  et  de  quelques  alcools,  p.  i. 


548  BULLETIN  BIBLIOGRAPHIQUE. 

W.-C.  RoNTGEN  el  L.Zeiinder.  —  Influence  de  la  pression  sur  les  indices 
de  réfraction  de  l'eau,  du  sulfure  de  carbone ^  du  benzol,  de  l'éther 
éthylique  et  de  quelques  alcools,  p.  24. 

Th.  Lohnstkin.  —  Influence  de  la  capillarité  sur  l'équilibre  des  corps 
flottants,  p.  62. 

V.  Bjkrknes.  —  Amortissement  d'oscillations  électriques  rapides. 
p.  74. 

V.  Bjerknes.  —  Sur  le  phénomène  de  la  résonance  multiple  des 
ondes  électriques,  p.  92. 

R.  Colley  —  Appareil  pour  l'observation  des  oscillations  électriques 
lentes  y  p.  io>.. 

R.  Colley.  —  Sur  la  théorie  de  r  appareil  de  Ruhmkorff,  p.  109. 

F.  Narr.  —  Sur  la  déperdition  de  l'électricité,  p.  i33. 

C.  Fromme.  —  Recherches  expérimentales  sur  le  magnétisme,  p.  i3ï<. 
Th.  Lohnsteix.  —  Remarques  sur  les  recherches  de  M,  von  Bezold 
sur  la  polarisation  diélectrique,  p.  164. 
VV.  VoiGT.  —  Rectifications,  p.  168. 
W.  Marek.  —  Dilatation  de  l'eau,  p.  171. 

G.  Adler.  —  Sur  une  conséquence  de  la  théorie  de  Poisson-Mossoti, 
p.  173. 

T.  XLIV;  n»  10,  1891. 

A.  WiNKELMANN.  —  Sur  la  conductibilité  des  gaz,  p.  177. 

L.  Arons  et  II  UuBEXS.  —  Vitesse  de  propagation  d'ondes  électriques 
dans  des  isolants  solides,  p.  206. 

J.  Vanni.  —  Sur  la  variabilité  apparente  de  V équivalent  électro- 
chimique du  cuivre,  p.  214- 

W.  ScHRADER.  —  Sur  la  résistance  à  la  diffusion  des  courants  élec- 
triques qui,  des  bases  d'un  cylindre  circulaire,  se  propagent  dans  un 
milieu  pi  us  étendu,  p.  àtà. 

E.  Pfeiffer.  —  Sur  l'attaque  du  verre  par  l'eau  et  sur  une  méthode 
électrique  pour  l'étudier,  p.  239. 

J.  Fkrchk.  —  Sur  quelques  propriétés  physiques  du  benzol,  p.  266. 

P.  Lebkdew.  —  Sur  la  mesure  de  la  constante  diélectrique  des  ra- 
peurs  et  sur  la  théorie  des  diélectriques  de  Mossoti-Clausius,  p.  -jM. 

E.  J.oMMKL.  —  Sur  la  direction  de  la  vibration  de  la  lumière  pola- 
risée, p.  3i I . 

Cn.  BoHR  et  J.  Bock.  —  Mesure  de  la  solubilité  de  quelques  gaz  dans 
l'eau  entre  o*  et  100**,  p.  3 18. 

V.  Dvorak.  —  Théorie  des  interrupteurs  automatiques,  p.  344. 

R.  WAcnsMUTii  —  Rotation  électromagnétique  du  plan  de  polarisa- 
tion de  quelques  dissolutions  arides  et  salines,  j).  377. 

Sv.  Arriiemis.  —  Réponse  à  une  remarque  de    \f.  II.  Fbert,  p.  J83. 


BLONDLOT.  -  VITESSE  DE  PROPAGATION.  549 


DÉTEBHIVATIOV  EXPÉBIHEIITALE  DE  LA  VITESSE  DE  PROPAftATIOV 

DES  ONDES  ÉLECTROMAftHËTIftUES; 

Par  m.  h.  BLONDLOT. 

M.  Hcriz,  à  qui  Ton  doit  d'avoir  établi  expcrîmentalement  Texis- 
lence  des  ouduialions  ëlectroinagnéti(|ucs,  a  él(^  comme  Ton  sait, 
moins  heureux  lorsqu'il  a  cherché  à  démontrer  que  leur  vitesse  de 
propagation  dans  l'air  est  précisément  égale  à  la  vitesse  de  la 
lumière.  Le  fait  de  la  résonance  multiple,  découvert  par  MM.  Sar- 
rasin et  de  la  Rive  a,  comme  l'a  montré  M.  Cornu  (*),  rendu 
incertain  le  principe  même  de  la  méthode  employée  par  M.  Hertz; 

de  plus,  M.  II.  Poincaré  a  signalé  l'omission  du  facteur  yJZ.  dans  la 
valeur  de  la  période  (^). 

Plus  récemment,  M.  Lécher,  qui  a  découvert  un  procédé  très 
exact  pour  mesurer  les  longueurs  d'ondes  électromagnétiques,  u 
cherché  à  résoudre  la  question  par  une  méthode  fondée  sur  ce 
procédé  (•).  Malheureusement,  MM.  Cohn  et  Ileerwagen  ont  con- 
staté depuis  (*)  que  les  expériences  de  M.  Lécher  sont  fondées  sur 
une  théorie  inexacte,  que  c'est  uniquement  par  hasard  qu'elles 
l'ont  conduit  à  assigner  aux  ondes  électriques  une  vitesse  de  pro- 
pagation égale  à  celle  de  la  lumière,  et  qu'en  suivant  la  méthode 
de  M.  Lécher  on  obtient,  suivant  les  conditions  de  l'expérience, 
des  valeurs  très  différentes  de  la  vitesse.  La  question  restait  donc 
entière  quand  j'ai  entrepris  le  présent  travail. 

Je  vais  d*abord  indiquer  la  suite  des  idées  qui  m'ont  conduit  à 
la  méthode  que  j'ai  employée  pour  étudier  la  vitesse  de  propaga- 
tion des  ondes  électriques. 

Puisque,  comme  l'ont  montré  MM.  Sarrasin  et  de  la  Rive,  c'est 
le  résonateur  qui  détermine  la  longueur  d'onde  qu'on  observe, 


(')  Comptes  rendus  des  séances  de  V Académie  des  Sciences,  t.  CX,  p.  76; 
1890. 

(«)  Ibid.,  t.  CXI,  p.  3a2;  1890. 

(»)  Wiener  Sitzungsberichte,  t.  \CIX,  p.  3'|o;  1S90. 

(»)  Wiedemann's  Annalen,  t.  XLIII,  p.  3'|4. 

/.  de  PUys,,  a*  série,  t.  X.  (Décembre  1891.)  38 
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réquation  X  =  VT,  qui  relie  la  longueur  d^onde  >.  à  la  vitesse  de 
propagation  Vet  à  la  période  T,  doit  être  vérifiée  si  Ton  substitue 
à  X  et  à  T  les  valeurs  de  la  longueur  d^onde  et  de  la  période 
propres  au  résonateur  employé,  et  à  V  la  vitesse  de  propagation 
des  ondes. 

Les  observations  classiques  de  N.  Savarl  sur  les  interférences 
produites  par  la  réflexion  d'une  onde  sonore  sur  une  surface  plane 
dans  un  milieu  indéfini  nous  offrent  un  cas  tout  pareil  (*).  Savart 
a  en  effet  reconnu  que,  si  Ton  explore  à  l'aide  d'un  résonateur  le 
champ  sonore  dû  à  un  bruit  complexe,  tel  que  celui  de  la  mer, 
d*une  voiture  roulant  sur  le  pavé,  d'une  chute  d*eau,  etc..  od 
observe  une  série  de  nœuds  dont  l'intervalle  est  la  moitié  de  la  luo- 
gueur  d'onde  du  son  propre  du  résonateur  employé;  autrement 
dit,  pour  chaque  résonateur,  l'équation  X  =  VT  est  satisfaite  si  Ton 
y  substitue,  à  V  la  vitesse  du  son,  à  T  la  période  propre  au  réso- 
nateur, et  à  À  le  double  de  l'internœud  trouvé  en  explorant  ce 
champ  avec  le  résonateur. 

Appliquant  cette  proposition  au  cas  de  ce  que  j^appellerai  le 
bruit  électrique,  produit  par  l'excitateur  de  Hertz,  on  voit  que. 
pour  connaître  la  vitesse  de  propagation  des  ondes  électriques,  il 
suffit  de  déterminer,  d'une  part,  la  période  T  du  résonateur, 
d'autre  part  la  longueur  d'onde  X  définie  par  ce  dernier.  Tel  est  le 
programme  que  je  me  suis  proposé  de  remplir. 

Après  avoir  essayé  infructueusement  de  mesurer  T  par  Texpé- 
rience,  jai  tourné  la  difficulté  en  construisant  le  résonateur  de 
telle  façon  'que  Ton  pût  déterminer  à  coup  sûr  sa  période  par  un 
calcul  s'appuyant  sur  les  lois  les  mieux  établies  de  rélectromagoc^ 
tisme.  Je  vais  décrire  Tun  de  ces  résonateurs. 

Un  condensateur  est  formé  par  deux  armatures  circulaires  en 
laiton  A' A",  IV B"  {Ji^.  i),  de  6""^  de  rayon,  et  dont  récartement 
est  une  fraction  de  millimètre;  ces  deux  armatures  sont  reliées 
entre  elles  par  un  circuit  rectangulaire  ACDEFB,  formé  d'un  fil 
de  cuivre  de  o'^'^^iSj  tic  diamètre,  dont  les  extrémités  A  et  B  sont 
implantées  près  des  bords  des  armatures  :  le  côté  DE  a  une  longueur 
do  ».o*^'",  le  coté  DC  une  longueur  de  lu*"".  L'épaisseur  du  conden- 


V')  Comptes  rfmfus  des  séances  de  l'Académie  des  Sciences,  t.  VII,  p.  io6>. 
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sateur,  armatures  et  diélectriques  étant  i*^",  la  longueur  totale 
est  Sg*^".  Cette  longueur  étant  très  petite  par  rapport  à  la  longueur 
d'onde  X,  comme  la  mesure  de  A  Ta  confirmé  ultérieurement,  il  en 
résulte  que,  lorsque  le  résonateur  fonctionne,  l'intensité  du  cou- 
rant oscillatoire  est  sensiblement  la  même  dans  toute  la  lon- 
gueur du  circuit, 

Fig.   I. 


En  conséquence,  on  peut  appliquer  au  résonateur  la  formule 
donnée  par  Sir  W.  Thomson  pour  la  décharge  oscillatoire  d'une 
batterie;  comme  M.  Lippmann  a  montré  d^autre  part  que,  dans 
le  cas  d'oscillations  très  rapides,  on  peut  négliger  la  résistance, 
la  formule  devient,  dans  le  cas  présent,  en  désignant  par  C  la  ca- 
pacité du  condensateur,  et  par  L  la  self-induction  du  circuit 

T  =  2-/51. 

On  a  donc  à  déterminer  C  et  L  en  uiiités  électromagnétiques. 
La  signification  précise  de  C  est  la  suivante  :  c'est  la  charge 
que  prend  l'une  des  armatures  du  condensateur  lorsqu'elle  est 
portée  au  potentiel  -f-^,  l'autre  étant  au  potentiel  — ^,  les  poten- 
tiels étant,  bien  entendu,  mesurés  en  unités  électromagnétiques. 

Pour  mesurer  cette  capacité,  j'ai  employé  la  méthode,  aujour- 
d'hui classique,  donnée  par  Maxwell  dans  le  second  volume 
de  son  Traité  sur  V électricité  et  le  magnétisme,  n°  77S.  Afin 
d'obtenir  la  valeur  précise  de  C  définie  plus  haut,  on  employait 
une  pile  composée  d'un  nombre  pair  de  couples,  dont  le  milieu 
était  réuni  au  sol,  ou  bien,  ce  qui  revient  au  même,  on  opérait  en 
mettant  à  la  terre  l'une  des  armatures  et  corrigeant  ultérieurement 
le  résultat  à  l'aide  d'une  seconde  expérience  (').  On  retranchait  la 


(*)   Voir  CoHN  et  Heerwaqen,  loc.  cit.,  p.  355. 
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capacité  des  fils  de  communication  mesurée  par  une  expérience 

spéciale. 

Reste  à  déterminer  la  self-induction  L  du  circuit.  Remarquons 

d^abord  que  le  courant  doit  être  considéré  comme  fermé,  grâce  au 

déplacement  électrique  qui  se  produit  dans  le  diélectrique  entre 

les  deux  lames  du  condensateur.  Ce  courant  peut  être  décomposé 

en  courants  linéaires  juxtaposés;  soit  ds  la  longueur  d*un  élément 

d'un  de  ces  courants  et  i  son  intensité;  soient  de  même  ds  et  i  la 

longueur  et  Tintcnsité  d*un  autre  élément  de  courant,  r  la  dislance 

de  ces  deux  cléments  et  s  leur  angle,  le  potentiel  total  du  courant 

sur  lui-même  est 

m  ds  ds'  co^z 


SI 


cette  somme  s'étendant  à  tous  les  éléments  linéaires  constituant  le 
courant  total.  Voici  comment  je  calcule  cette  somme  : 

Je  rappellerai  d'abord  que  M.  Hertz  a  établi  expérimentalement 
<|ue  des  courants  aussi  rapides  que  ceux  qui  se  produisent  ici  sont 
entièrement  localisés  à  la  surface  des  conducteurs,  dans  lesquels 
ils  ne  pénètrent  pas  à  une  profondeur  appréciable.  Les  deux  élé- 
ments ds  et  ds'  qui  entrent  dans  un  terme  de  la  somme  appar- 
tiennent soit  au  même  segment  rectiligne  du  fil,  soit  à  deux  seg- 
ments diilérents. 

Considérons  d'abord  le  premier  cas;  la  somme  des  termes  qui 
lui  correspond  se  trouve  toute  faite  dans  le  cours  de  M.  H.  Puin- 
cdiVi^  (Électricité  et  Optique,  t.  II,  p.  i56);  c'est,  en  désignant 
par  l  ei  d  \a  longueur  et  le  diamètre  du  segment  cylindrique  cou- 
sidéré,  et  rintensilé  du  courant  total  étant  supposée  égale  à  runité 
électromagnétique 

on  aura  ainsi  cinq  termes  pour  les  segments  AC,  CD,  DE,  EF,  FB. 
et  en  ajoutant  les  résultats,  on  obtiendra  toute  la  portion  de  Finté- 
grale  double  se  rapportant  au  cas  où  le  ds  et  le  ds'  entrant  dans 
un  terme  se  trouvent  sur  le  même  segment  rectiligne. 

Considérons  maintenant  le  second  cas  ;  si  ds  et  ds'  appartionnenl 
à  deux  segments  perpendiculaires  entre  eux,  cose  =  o  et  les 
termes  correspondants  de  Tintégrale  sont  nuls;  restent  les  couples 
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de  segments  parallèles 

CD,  EF,  pour  lequel  cose  —  —  i , 

AG,  DE, 

FB,  DE,  » 

AC,  FB,  pour  lequel  coss  --  -:   i . 

Le  diamètre  du  fîl  élanl  très  petit  par  rapport  aux  côtés  du  rec- 
tangle, on  peut,  sans  erreur  sensible,  considérer  dans  le  calcul  de 
ces  sommes  les  (ils  comme  réduits  à  leurs  axes.  Les  calculs,  quoique 
longs,  s'effectuent  alors  sans  difficulté;  je  ne  les  reproduirai  pas 
ici.  On  n'a  pas  à  tenir  compte  des  courants  qui  ont  leur  siège  dans 
le  condensateur  lui-même,  car  le  flux  d'électricité  y  est  tellement 
épanoui  que  la  portion  d'intégrale  qui  s'y  rapporte  ne  peut  être 
qu'extrêmement  petite. 

Connaissant  ainsi  C  et  L  et,  par  suite,  la  période  T,  on  n'a  plus 
qu'à  mesurer  la  longueur  d'onde  \  déterminée  par  le  résonateur 
pour  en  déduire  la  vitesse  de  propagation  des  ondes  de  longueur  "k. 
Comme  MM.  Sarrasin  et  de  la  Rive  ont  établi,  expérimentalement, 
que  la  vitesse  de  propagation  des  ondes  est  la  même  dans  l'air  que 
le  long  de  fils  métalliques  (*),  j'ai  employé  ce  dernier  mode  de 
propagation. 

Pour  cela,  deux  fils  de  cuivre  horizontaux  MN,  M'N',  d'environ 
25"  de  longueur,  sont  tendus  parallèlement  de  façon  que  leur 
distance  excède  d'environ  i*^'"  le  côté  CD  du  circuit  rectangulaire 
du  résonateur;  un  pont  |jlv  en  fil  de  cuivre,  mobile  le  long  des  fils 
parallèles,  sert  à  établir  une  communication  entre  eux  à  une  di- 
stance quelconque  des  extrémités  M  et  N;  on  a  ainsi  un  cir- 
cuit MuLv^J,  terminé  aux  extrémités  M  et  N.  Le  long  de  ce  circuit 
on  envoie  des  ondes  électriques  très  rapides  à  l'aide  du  dispositif 
employé  par  M.  Hertz  et  par  MM.  Sarasin  et  de  la  Rive;  l'exci- 
tateur est  disposé  au  delà  de  MN  (-). 

Le  résonateur  est  installé  à  environ  lo"*  de  M'N'  vers  PQ,  il  est 
fixé  à  Taide  d'un  support  isolant  approprié  de  façon  que  les  deux 


(*)  Ann.  des  Se.  phys.  et  nat.,  l.  XXIII,  p.  oS;;  1890. 

(')  En  réalité,  j'ai  employé  la  pluparl  du  temps,  pour  transmettre  les  ondula- 
tions, un  autre  procédé  que  je  décrirai  ailleurs;  du  reste,  dans  les  expériences 
présentes,  ce  procédé  donne  exactement  les  mômes  résultats  que  celui  de 
M.  Hertz. 
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grands  côtés  DE  el  CF  du  circuit  rectangulaire  soient  dans  le  plan 
des  (ils  parallèles,  compris  entre  eux  et  parallèle  à  eux  :  ils  en  sont 


iMg.  a 


^/ 


L\ 


M 


M 


distants  d'environ  o*^'",.").  Afin  de  pouvoir  placer  le  circuit  rectan- 
gulaire cntro  les  fils  parallèles,  sans  èlrc  gêné  parle  condensateur^ 
on  u  dispose  ce  circuit  de  façon  que  le  rectangle,  dont  le  plan  esl 
normal  au  résonateur,  coupe  celui-ci  suivant  une  corde,  comme  le 
représente  la  figure. 

Le  résonateur  est  muni  d'un  petit  nucromètre  à  étincelles,  formé 
d'une  boule  soudée  à  l'une  des  armatures  et  d'une  pointe  fixée  à 
l'autre;  la  distance  explosive  peut  être  réglée  à  volonté  à  l'aide 
d'une  vis. 


VITESSE  DE  PROPAGATION.  555 

L^appareil  ainsi  disposé,  plaçons  le  pont  à  quelques  décimètres 
du  résonateur,  entre  celui-ci  et  M'N',  puis  faisons  fonctionner  la 
bobine  de  Texcitateur.  Aussitôt  un  flux  brillant  d^étincelles  jaillit 


M 


V     /     ^ 


N 


au  micromètre  du  résonateur;  si  Ton  éloigne  peu  à  peu  le  pont, 
les  étincelles  diminuent  d'éclat,  puis  finissent  par  disparaître;  si 
Ton  continue  à  éloigner  le  pont,  les  étincelles  reparaissent  au  bout 
de  quelques  centimètres,  puis  deviennent  de  plus  en  plus  brillantes. 
Il  j  a  ainsi  un  intervalle  dans  lequel  on  peut  déplacer  le  pont  sans 
qu'il  y  ait  d^étincelles.  Resserrons  les  limites  de  cet  intervalle  en 
réglant  la  distance  explosive,  puis  prenons  leur  moyenne  :  soit  |jL|  V| 
la  position  du  pont  ainsi  déterminée,  la  longueur  P[ji.iV|Q  est, 
comme  Font  établi  MH.  Sarrasin  et  de  la  Rive,  la  moitié  de  la 
longueur  d'onde  propre  au  résonateur. 

En  divisant  la  valeur  de  X  ainsi  obtenue  par  la  valeur  de  T  dé- 
terminée comme  on  Ta  vu  plus  haut,  on  a  la  vitesse  de  propagation 
pour  la  longueur  d'onde  employée. 

J'ai  employé  successivement  quatre  résonateurs,  que  je  dé- 
signerai par  des  numéros  d'ordre,  et  dont  je  vais  donner  les  di- 
mensions : 

I.  Condensateur  de  6*^*"  de  rayon  ;  diamètre  du  fil  o*^™,  i84  ;  côtés 
<lu  rectangle  6*^",  3  et  io*^™,2;  les  grands  côtés  parallèles  aux 
filsMN,  M'N';L=r.  246,66. 

II.  Condensateur  de  6*^'"  de  rayon  ;  diamètre  du  fil  o*^",  1 84  ;  côtés 
du  rectangle  lo*^™  et  20*^"*;  les  grands  côtés  parallèles  aux  fils  MN, 
M'N';  L  =  5i8,2  (c'est  le  résonateur  qui  a  été  pris  comme 
exemple  dans  la  description). 

III.  Condensateur  de  6^^™  de  rayon;  diamètre  du  fil  o*^",3;  côtés 
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du  rectangle  lo""  cl  lio*""';  les  grands  côlés  parallèles  aux  filsMN. 
M'N';L  =  /îr)o. 

IV.  Condensalciir  de  lo*"*"  de  rayon;  diamèlre  du  fil  o*^",2'i. 
côtés  du  rectangle  lo*""'  et  4û*""*;  les  grands  côlés  parallèles  aux 
fils  MN,  M'N';  L  =  i)'^3,'2. 

Chacun  de  ces  quatre  résonateurs  pouvait  servir  à  un  nombre 
illimité  d'expériences  diflerentes,  car  on  pouvait  faire  varier  la 
capacité  C  en  écartant  plus  ou  moins  les  armatures  du  condensa- 
teur; ces  armatures  étaient  maintenues  à  la  distance  choisie  par 
quatre  cales  formées  d'un  fragment  de  baguette  de  verre  étirée  à 
la  lampe  et  collées  avec  de  farcanson. 

Voici  les  résultats  de  onze  expériences  rangées  suivant  les  lon- 
gueurs d'onde  croissantes  : 

Numéro  Longueur 

du  résonateur.  d'onde.  Vitesse. 

ui  km 

1 8 ,94  a99'Joo  par  seconde 

1 1  i,o.i  3o4ioo  » 

1 11,58  3oi4oo  * 

Il 1 4  î  ^'^  3oo8<K»  » 

II 1 0  ,'20  298700 

1 1 1 1 8 ,  3o  300700  >• 

Il 1 8 , 3  jt  '293400 

n •X2,()^  •^883oo  » 

IN 'J''>i7'>'  9.95800 

n '^-7  î  '^8  •Mj'?/;oi>  » 

IN 35.3(»  291400  •• 

J'ai  encore  varié  rexpérience  de  la  façon  suivante  :  après  avoir 
déterminé  une  première  position  [jl,v<  du  pont  produisant  Tex- 
tinction  du  résonateur,  j'ai  éloigné  ce  pont  de  façon  à  déterminer 
une  seconde  position    uaVo  produisant  une  nouvelle  extinction  : 

la  longueur  l^iJLoVoQ  est  alors  égale  à  3  7;  on  obtient  de  même  une 

troisième  position  du  pont  donnant  5-.  et  ainsi  de  suite.  En  em- 

plovant  pour  cette  expérience  le  résonateur  I,  j'ai  trouvé  pour  la 
longueur  d'oudo,  à  l'aide  de  la  première  position  du  pont  i  i"',o4. 
ce  qui  donne  pour  la  vitesse  3u  jioo  (c'est  la  seconde  expérience 
du  lableau),  et  ù  l'aide  de  la  seconde,  io"\i)t),  ce  qui  donne  pour 
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la  vitesse  3oo5oo.  Kq  donnant  au  même  résonaloiir  une  capacité 
un  peu  plus  grande,  j'ai  trouvé,  à  Taide  de  la  première  position 
du  pont  II", 58  pour  la  longueur,  ce  qui  donne  pour  la  vitesse 
3oi4oo  (c'est  la  troisième  expérience  du  Tableau),  et  à  l'aide  de 
la  seconde  ii'^yGo,  ce  qui  donne  pour  la  vitesse  3oaooo;  la 
troisième  position  a  donné  une  troisième  valeur  de  la  longueur 
d'onde  que,  par  mégarde,  je  n'ai  pas  notée,  mais  qui,  j'en  ai  le 
souvenir  certain,  s'accordait  parfaitement  avec  les  deux  première». 

On  voit  que  les  valeurs  de  la  vitesse  offrent  une  grande  concor- 
dance, quoique  les  longueurs  d'onde  aient  varié  du  simple  au  qua- 
druple :  la  concordance  est  aussi  grande  que  le  comporte  le 
degré  de  précision  dans  la  détermination  de  la  position  du  pont 
pour  laquelle  Textinction  a  lieu.  Le  Tableau  montre  aussi  que 
les  dimensions  du  circuit  rectangulaire  sont  sans  influence  sur  la 
valeur  de  la  vitesse  et  qu'il  en  est  de  même  du  diamètre  du  fil, 
quoique  la  self-induction  soit  une  fonction  de  ces  quantités.  De 
plus,  j'ai  fait  varier  dans  une  large  mesure  les  dimensions  de  l'ex- 
citateur primaire  sans  observer  une  variation  de  la  longueur 
d*onde. 

De  tout  ce  qui  précède  on  peut  conclure  que  :  les  ondulations 
électriques  ont  une  vitesse  de  propagation  unique,  indépen- 
dante de  la  longueur  d'onde,  et  que  cette  vitesse  a  une  valeur 
voisine  de  2Ç)y  600^"*  par  seconde,  moyenne  des  treize  détermina- 
tions rapportées. 

D'après  la  théorie  de  Maxwell,  la  vitesse  de  propagation  des 
ondes  électriques  doit  être  égale  au  rapport  de  l'unité  électroma- 
gnétique à  l'unité  électrostatique  d'électricité. 

La  détermination  de  ce  rapport  a  été  l'objet  de  nombreux  tra- 
vaux de  précision-,  voici  les  résultats  des  plus  récents,  qui  semblent 
les  plus  exacts  : 

Ayrlon  cl  rcrrv 296000  x  10* 

J.  Thomson 296'ioo  x  10^ 

Ilimsledt 3oo8oo  x  10» 

Sir  W.  Thomson 800400  x  10* 

E.-B.  Kosa Sooooo  x  10' 

Ro\vIand 298200  X  10' 

Pellal 300900  X  10* 

On  voit  que  l'écart  entre  la  valeur  de  la  vitesse  qui  résulte  de 
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mes  expériences,  297600X10*  cenlimèlres  par  seconde,  et  ces 
déterminations;  n^est  pas  plus  grand  que  les  difTérences  qui  existent 
entre  quelques-unes  d'entre  elles.  Les  prévisions  de  Maxwell  sont 
ainsi  entièrement  vérifiées  par  l'expérience.  En  même  temps,  la 
légitimité  de  l'application  de  la  formule  T  =  2  7iy/CL  aux  résona- 
nateurs  que  j'ai  employés  se  trouve  confirmée  a  posteriori. 

Afin  de  ne  pas  interrompre  l'exposé  de  mes  expériences  et  de 
leurs  résultais,  j'ai  passé  sous  silence  un  certain  nombre  de  détails 
(H  de  particularités  sur  lesquelles  je  vais  maintenant  revenir. 

Une  première  difficulté  est  la  suivante  :  la  région  où  se  trouve 
le  pont  est  trop  éloignée  de  celle  qu'occupe  le  résonateur  pour 
qu'une  même  personne  puisse  à  la  fois  observer  l'étincelle  et  dé- 
placer le  pont,  à  moins  d'employer  un  mécanisme  compliqué.  On 
eût  pu,  il  est  vrai,  laisser  le  pont  immobile  et  déplacer  le  résona- 
teur, mais  les  secousses  qui  se  produisent  lors  de  cette  translation 
dérèglent  presque  infailliblement  le  micromètre  à  étincelles  :  les 
expériences  en  sont  rendues  plus  longues  et  moins  précises.  Il  est 
préférable  d'opérer  à  deux  :  une  personne  déplace  le  pont  et  une 
autre  observe  rétincelle  ;  cette  dernière  tient  à  la  main  un  bâton, 
avec  lequel  elle  frappe  sur  le  parquet  des  coups  répétés,  d^autant 
plus  forts  et  plus  fréquents  que  le  flux  d'étincelles  est  plus  vif; 
ce  bruit  donne  à  la  personne  qui  manie  le  pont  une  représentation 
fidèle  des  variations  de  l'étincelle  :  on  arrive  ainsi  à  une  détermi- 
nation précise  des  limites  de  l'extinction. 

J'ai  été  aidé  dans  ces  expériences  minutieuses  par  trois  colla- 
borateurs habiles  et  dévoués,  MM.  A.  Perol,  J.  Colin  et  M.  Du- 
four,  qui  ont  bien  voulu  aussi  se  charger  d'une  grande  partie  des 
calculs  numériques:  je  leur  exprime  ici  mes  bien  sincères  remer- 
ciements. 

Une  précaulion  importante  consiste  à  déterminer  les  limites 
par  roxlinclion  et  non  par  le  rallumage  :  leur  intervalle  est  ainsi 
plus  ro>>orré,  j:ràoo  à  ce  que  réchaufl'ement  produit  par  l'étincelle 
en  laoilite  la  prolongation. 

Le  tait  capital  de  la  résonance  multiple,  découvert  par  MM.  Sar- 
rasin et  de  la  lu\o,  n'exclut  pas  toute  influence  de  l'excitateur  sur 
la  résonance  :  cette  iulluenoe  consiste  dans  le  plus  ou  moins  de 
netteté  des  maxinia  cl  dos  mini  ma  de  rétincelle  secondaire,  selon 
que  1  excitateur  et  le  résonateur  sont  plus  ou  moins  près  délre 
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d'accord.  Par  exemple,  le  résonaleiir  I,  avec  la  capacité  qu'il 
avait  dans  la  première  expérience  du  Tableau,  donnait  à  peine 
quelques  étincelles,  sans  maxima  ni  roinima  marqués,  sous  Tin- 
fluence  d'un  excitateur  de  grandes  dimensions,  qui,  au  contraire, 
donnait  avec  les  résonateurs  II,  III  et  IV  de  bonnes  détermina- 
lions.  Ce  fait  a  déjà  été  remarqué  par  MM.  Gohn  etHeerwagen(*). 
Pour  faire  des  déterminations  précises,  il  est  important  de 
chercher  empiriquement  pour  chaque  résonateur  les  dimensions 
de  l'excitateur  qui  donnent  les  limites  les  plus  rapprochées;  du 
reste,  l'accord  n'a  pas  besoin  d'être  complet  :  comme  je  Tai  dit 
précédemment,  il  existe  une  grande  latitude  à  ce  sujet. 

Voici  encore  une  particularité  intéressante  :  lorsqu'on  est  loin 
de  l'accord,  les  deux  limites  de  la  disparition  deTétincelle  ne  sont 
pas  également  nettes;  si  l'excitateur  a  une  période  trop  longue,  la 
limite  supérieure  de  la  longueur  d'onde  est  plus  franche  que 
l'autre;  s'il  a  une  période  trop  courte,  c'est  la  limite  inférieure 
qui  est  mieux  accentuée.  On  est  guidé  par  là  quand  on  recherche 
les  dimensions  convenables  de  l'excitateur;  une  fois  celles-ci  ob- 
tenues, non  seulement  l'intervalle  de  disparition  de  l'étincelle  est 
très  petit,  mais,  de  plus,  les  deux  limites  présentent  la  même 
netteté.  Il  faut  remarquer  que  c'est  seulement  lorsque  cette. sy- 
métrie dans  la  netteté  existe  que  l'on  est  en  droit  de  prendre  le 
milieu  des  positions  limites  d'extinction  pour  la  position  du  mi- 
nimum; lorsqu'il  y  a  dissjmétrie,  il  semble  que  le  minimum  soit 
plus  près  de  la  limite  la  plus  nette  que  de  l'autre.  Je  n'ai  étudié 
ces  questions  incidentes  que  dans  ce  qu'elles  avaient  d'intéressant 
pour  le  but  principal  que  je  me  proposais;  elles  mériteraient  cer- 
tainement une  étude  spéciale. 

Enfin,  j'ai  vérifié  que  le  diamètre  des  fils  parallèles  est  sans  in- 
fluence et  j'ai  reconnu  que  leur  longueur  totale  est  indifférente, 
à  condition  qu'ils  soient  assez  longs  pour  que  le  résonateur  ne 
soit  pas  tout  près  de  l'excitateur. 

La  méthode  que  j'ai  employée  pour  déterminer  la  vitesse  de 
propagation  des  ondes  électriques  repose  uniquement  sur  des  faits 
expérimentaux  :  elle  est  indépendante  de  toute  théorie  de  la  ré- 


(  '  )  Loc.  cit.,  p.  370. 
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sonance;  il  y  a  néanmoins  un  intérêt  capital  à  constater  que  cette 
théorie,  telle  qu'elle  a  été  établie  par  MM.  H.  Poincaré  d'une  part 
et  V.  Bjerknes  d'autre  part,  confirme  à  son  tour  le  fondement  de 
ma  méthode.  MM.  H.  Poincaré  et  V.  Bjerknes  ont  établi  mathé- 
matiquement, chacun  de  son  côté,  que,  si  l'amortissement  de 
l'excitateur  est  très  grand  par  rapport  à  celui  du  résonateur,  il 
doit  se  produire  un  système  de  nœuds  et  de  ventres  correspon- 
dant à  la  période  d'oscillations  propre  au  résonateur  (*).  Or,  des 
expériences  électrométriques  ont  montré  à  M.  V.  Bjerknes  qii<* 
le  décrément  logarithmique  est,  pour  l'excitateur  0,26,  et  pour 
le  résonateur  0,002  seulement  (*);  la  condition  ci-dessus  esi 
donc  remplie.  Par  conséquent,  l'application  au  résonateur  de 
l'équation  A  =  VT  se  trouve  entièrement  justifiée.  Le  mécanisme 
de  la  production  des  nœuds  et  des  ventres,  dans  mes  expérience^, 
est  vraisemblablement  tout  à  fait  analogue  à  celui  que  M.  \\ . 
Bjerknes  indique  pour  le  cas  de  la  réflexion  contre  une  surface 
plane  dans  un  milieu  indéfini  (').  (Chaque  protubérance  d'une 
onde  excitatrice  communique  deux  impulsions  au  résonateur  : 
Tune  à  l'aller  par  Fun  des  fils,  l'autre  par  Tautre  fil,  après  qu'elle 
a  franchi  le  pont;  la  seconde  impulsion  renforce  ou  annule  TeiTet 
de  la  première,  selon  que  le  résonateur  a,  dans  Tintervalle,  ac- 
compli un  nombre  pair  ou  impair  de  demi-oscillations.  Donc  le 
résonateur  sera  dans  un  état  vibratoire  très  fort  ou  très  faible,  selon 
que  la  longueur  PtxvQsera  un  multiple  pair  ou  impair  de  la  demi- 
longueur  d'onde,  qui  correspond  à  ses  vibrations  propres. 

Itcsumé  ci  conclusions,  —  J'ai  mesuré  la  vitesse  de  propaga- 
tion des  ondes  électromagnétiques  à  l'aide  d'une  méthode  basé»' 
uniquement  sur  l'expérience  et  sur  les  lois  les  mieux  établies  df 
félectromagnétisme:  j'ai  trouvé  pour  cette  vitesse  une  valeur  in- 


('^  II.  PoixcARi'.  5Mr  /<i  résonance  multiple  des  oscillations  hertzienne 
{Archi\'es  des  Se.  phrs  et  nat.,  t.  \\V,  p.  6jq:  iSûi).—  V.  Bjerrnfs,  Leber  dic 
Erscheinung  dcr  multiplen  Hesonanz  electrischer  Wellen  (  Wiedemann's  An- 
nalen.  lîd.  \LIV.  p.  .n»:  is#i  . 

(•  •  V  IUerrnes.  Leber  die  Dampfun^  schnellen  electrischen  Sch^vingunfti 
{ibid..  p.  Svi^ 

{*}  Loc,  cit...  p.  w". 
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dépendante  de  la  longueur  d'onde,  et  égale  à  297  ôoo*'™  par  se- 
conde. 

Cette  valeur  est,  au  degré  d'approximation  des  expériences, 
«•gale  au  rapport  des  unités  électromagnétique  et  électrostatique 
d'électricité;  elle  est  aussi  égale,  au  même  degré  d'approximation, 
à  la  vitesse  delà  lumière. 

Il  serait  téméraire  de  conclure  de  cette  égalité  que  les  vibrations 
lumineuses  sont  un  cas  particulier  des  vibrations  électromagné- 
tiques; toutefois,  on  ne  peut  méconnaîlre  que  le  résultat  obtenu 
soit  favorable  à  cette  hypothèse. 


SÏÏB  LES  CAUSES  D'ERREUR  DAH8  L'ÉTUDE  DE  LA  DILATATION  DU  MERCURE 

PAR  DULOHA  ET  PETIT; 

Par  m.  a.  LEDUC. 

Le  coefGclent  moyen  de  dilatation  absolue  du  mercure  entre  o" 
et  r  est  fourni  par  l'expression 

h  —  ho 

Les  erreurs  que  l'on  peut  faire  dans  cette  expérience  concernent 
les  trois  mesures  de  h^^  (A  —  ho)  et  /. 

Remarquons  d'abord  que  les  résultats  de  Dulong  et  Petit  dif- 
fèrent peu  de  ceux  de  Regnault,  que  l'on  considère  comme  satis- 
faisants. 

Valeurs  de  ji  entre  ©•  et  loo*.  îoo".  3oo'. 

D'après  Regnault o,oooi8i5      0,0001840      o,oooi8GG 

D'après  Dulong  et  Petit  .  1802  i843  1887 

Avec  des  écarts  de 1  '?.  4 

il  est  particulièrement  remarquable  que  les  valeurs  de  [jl,  trou- 
vées entre  o®  et  200",  soient  sensiblement  identiques  et  que  les 
écarts  se  produisent  en  sens  contraire  au-dessous  et  au-dessus  de 
cette  température;  nous  allons  en  donner  une  explication  tout  à 
l'heure. 
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1 .  Mesure  de  ho.  —  La  hauteur  de  l'appareil  n'était  que  de  55'". 
On  peut  admettre  qu'elle  était  connue  à  ^  millimètre  près;  Terreur 
commise  sur  A©  était  donc  inférieure  à  -çèùl' 

2.  Mesure  de  {h  —  Ao).  —  Cette  deuxième  quantité  était  me- 
surée au  moyen  d'un  excellent  cathétomètre,  dont  la  règle  graduée, 
soigneusement  étudiée,  n'avait  que  38*"";  (/i  —  A©)  pouvait  être 
connu  à  r^  de  millimètre  près.  Mais  (A  —  Ao)  n'atteignait  que  i'" 
à  loo**;  de  sorte  que  l'erreur  relative  de  chaque  mesure  pouvait 
dépasser  ^  à  ioo°,  j^  à  2oo%  ^5^0  ^  Soo*». 

Sans  doute,  il  eût  été  avantageux  de  doubler  la  hauteur  de  l'ap- 
pareil; mais  nous  voyons  que  l'erreur  relative  moyenne  due  aux 
mesures  de  hauteurs  ne  peut  dépasser  —^  que  dans  le  cas  de  l'ex- 
périence à  100°  (*). 

3.  Température,  —  Le  Mémoire  de  Dulong  et  Petit  n'étant 
pas  très  explicite  à  cet  égard,  les  auteurs  des  divers  Traités  de  Phy- 
sique émettent  des  opinions  variées. 

Contrairement  à  l'opinion  de  Kegnault,  il  ne  me  parait  point 
douteux  que  Dulong  et  Petit  aient  employé  le  thermomètre  à  air 
à  ^exclusion  du  thermomètre  à  poids.  Car,  d'une  part,  s'il> 
avaient  employé  ce  dernier  seul,  ils  auraient  trouvé  la  valeur  de  [i 
sensiblement  invariable  à  diverses  températures,  et,  d'autre  part, 
la  moyenne  des  indications  des  deux  instruments  n'aurait  aucun 
sens.  De  plus,  Temploi  de  celle  moyenne  aurait  pour  effet  d'atté- 
nuer la  variation  de  a,  tandis  qu'au  contraire  ces  variations  ont  été 
observées  trop  fortes. 

Se  sont-ils  servis,  comme  on  le  prétend  souvent  avec  Regnaull, 
du  coefficient  de  dilatation  de  l'air  trouvé  par  Gay-Lussac  et  qu'ils 
avaient  retrouvé  eux-mêmes  à  peu  de  chose  près?  Evidemment 
non. 

Car  : 

r*  Ils  n'en  avaient  nul  besoin,  la  mesure  des  températures 
n'exigeant  pas  la  connaissance  des  coefficients  de  dilatation,  mais 
seulement  de  rintervalle  fondamental  du  thermomètre. 


(•)  Comme  le  fait  remarquer  Regnault.  c'est  fortuitement  que  l'ccarl  des  ex 
pêiienccs  à  loo*  s'est  trouvé  inférieur  à  ,Vv,. 
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2°  L'erreur  relative  de  ce  coefficient  de  Gay-Lussac  (o,oo375) 
est  de  0,028,  c'est-à-dire  bien  supérieure  aux  c'^carts  relevés  dans 
le  Tableau. 

On  ajoute  parfois  que  le  gaz  enfermé  dans  le  therinomèlre  était 
aussi  mal  desséché  que  celui  de  Gay-Lussac.  Mais,  d'après  Rud- 
berg,  le  coefficient  de  dilatation  de  l'air  mal  desséché  peut  varier 
entre  o,oo366  et  o, 00890.  II  faudrait  donc  le  plus  grand  hasard 
pour  que  l'air  de  Dulong  et  Petit  eût  à  peu  près  le  même  coeffi- 
cient que  celui  de  Gay-Lussac. 

3"  L'emploi  d'une  valeur  erronée  du  coefficient  de  dilatation 
de  l'air  n'expliquerait  pas  les  écarts  en  sens  contraires. 

Voici  donc  comment  les  choses  ont  A\\  se  passer  : 
L'instrument  est  porté  d'abord  à  la  plus  haute  température  qu'il 
doit  subir  et  mesurer.  (A  ce  moment,  l'extrémité  du  tube  capil- 
laire est  plongée  dans  un  godet  plein  de  mercure.)  Il  est  ensuite 
amené  successivement  à  la  température  de  Venu  bouillante,  puis 
de  la  glace  fondante,  afin  de  déterminer  son  intervalle  fonda- 
mental. L'observation  de  la  hauteur  de  la  colonne  de  mercun? 
soulevée  suffira  pour  connaître  /. 

Expérience  à  100".  —  La  qualité  du  thermomètre  n'intervient 
pas  dans  rexpérience  faite  à  100®.  Cette  température  obtenue  par 
rébullition  de  Veau  n'a  pas  besoin  d'être  mesurée  (*). 

L'écart  de  cette  expérience  peut  être  attribué,  d'une  part,  aux 
erreurs  précitées  sur  les  hauteurs,  et,  d'autre  part,  à  ce  que  la 
colonne  de  mercure  n'est  pas  en  tous  ses  points  à  la  température 
du  bain  au  moment  de  la  mesure,  surtout  à  cause  du  procédé  em- 
ployé pour  faire  émerger  du  bain  d'huile  la  colonne  de  mercure, 
et  peut-être  aussi  parce  que  le  thermomètre  était  plus  près  de  la 
paroi  directement  chaufiee;  de  là  une  valeur  trop  faible  de  la  di- 
latation observée  (il  suffisait  que  la  température  moyenne  de  la 
colonne  fût  comprise  entre  99"  et  99", 5  au  lieu  de  100",  ce  qui 
est  très  vraisemblable). 


('  )  On  ne  dislinguail  pas  à  celte  époque  la  température  de  l'eau  de  celle  de  la 
vapeur  et,  dans  le  cas  présent,  la  difTérence  devait  être  faible. 
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Expérience  à  200°.  —  Celle  dernière  cause  d'erreur  est  com- 
hatlue  ici  parce  fail  que  Finlervalle  fondamental  du  thermomètre 
est  trop  grand.  En  eflet,  Teau  liquide  qui  adhérait  aux  parois  à  o^ 
a  produit,  en  se  vaporisant  à  100",  un  excès  de  pression,  de  sorte 
que,  pour  obtenir  une  variation  de  pression  double  de  celle  obser- 
vée entre  o**  et  100°,  il  faut  élever  la  température  du  thermomètre 
au-dessus  de  200'*. 

Ainsi,  le  thermomètre  pouvait  être  à  202",  par  exemple,  lors- 
qu'on a  lu  200",  tandis  que  la  température  moyenne  de  la  colonne 
(le  mercure  n'était  que  de  200®,  5,  ce  qui  expliquerait  la  concor- 
dance très  approchée  des  résultats  de  Dulong  et  de  Regnault  à 
cette  température. 

Expérience  à  3oo**.  —  Les  mêmes  causes  produisent  ici  un 
effet  inverse  du  premier;  car  Terreur  due  à  l'interxalle  fonda- 
mental est  doublée,  tandis  que  la  différence  entre  la  température 
réelle  du  thermomètre  et  la  température  moyenne  du  mercure  n'a 
pas  sensiblement  augmenté.  La  température  lue  est  donc  infé- 
rieure à  celle  de  la  colonne  de  mercure,  ce  qui  donne  une  valeur 
trop  grande  du  coefficient  de  dilatation. 

.V.  /y.  —  Indépendamment  de  ces  causes  d'erreur,  la  pression 
du  gaz  dans  le  thermomètre  n'était  pas  très  bien  connue,  à  cause 
<le  la  correction  capillaire  très  forte,  et  par  suite  incertaine,  <juo 
nécessitait  le  tube  inanométrique  très  fin  ;  mais  cette  nouvelle  er- 
reur ainsi  que  celle  sur  (A  —  //o)  sont  accidentelles,  et  peu\enl 
par  conséquent  disparaître  dans  les  moyennes,  tandis  que  Ter- 
reur sur  la(|uelle  j*ai  insisté  plus  haut  est  systématique. 
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WIEDBHAHH'S  AHHALEH  DER  PHTSIK  UHD  GHEHIC. 
Tomes  XXXLX,  XL  et  XLI;  1890  (Suite)  (»). 

M.  PLANCK.  —  Sur  la  production  d'électricité  et  de  chaleur 
au  sein  des  électrolytes,  t.  XXXIX,  p.  161-187. 

Sur  la  différence  de  potentiel  entre  deux  dissolutions  étendues  d'électrolyles 

binaires,  t.  XL,  p.  662-576. 

Dans  ces  deux  Mémoires,  M.  Planck,  après  M.  Nernst  (^\ 
tidopte  les  vues  de  MM.  F.  Kohlrausch  et  Arrhenius  sur  la  disso- 
ciation en  Ions  des  sels  dissous,  dissociation  qui  doit  être  com- 
plète dans  les  dissolutions  très  étendues.  11  considère  ces  ions 
comme  dissous  séparémenl,  et  fait  dépendre  leurs  mouvements  de 
la  pression  osmotique  supportée  par  chacun  d^eux  et  des  forces 
électrostatiques  auxquelles  ils  se  trouvent  soumis. 

Nous  nous  bornons  à  extraire  de  la  seconde  partie  de  ce  travail 
le  Tableau  suivant,  correspondant  à  des  expériences  de  M.  Nernst 
sur  les   forces   électromotrices  de  contact  de  deux  électroljles 

binaires. 

Force  éleclromotricc 

observée  (Nernslj.  calculée  (Planck). 

HGl  I  KGI -f-0,0285  -i-o,028vî 

HCi  I  NaCl -7-0, o3j  ~o,o33i 

HCi|LiCi +o,o4o  -ho,o358 

KCi  I  NaCI H-o,oo4o  -4-o,oo52 

KCl  I  LiCl -4-0,0069  +0,0077 

NaCl  I  LiCl +0,009.7  +0,0024 

J,  ELSTER  et  H.  GEITEL.  —  Production  d'ozone  par  des  surfaces  de  plalinc 
incandescentes;  conductibilité  électrique  de  Tair  ozonisé  par  le  phosphore, 
t.  XXXLX,  p.  32I-33I. 

Une  surface  de  platine  incandescente  ozonise  Tair  ambiant, 
même  en  l'absence  de  toute  combustion. 


(')   Voir  p.  517  de  ce  volume. 

(>)  Nernst,  Zeitschrift  fur  physik,  Chemie^   t.  II,  p.  6i3,  et  t.  IV,  p.  129; 
1888-89. 

/.  de  Phys,,  a*  série,  t.  X,  (Décembre  1891.)  89 
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L'air  qui  s'ozonise  au  contact  du  phosphore  humide  conduit 
l'électricité  à  la  manière  des  gaz  de  la  flamme. 


F.  IIIMSTEDT.    -  Méthode  pour  mesurer  rintensité  des  courants  très  puissants, 

t.  XLI,  p.  871-875. 

M.  Ilimstedt  introduit  dans  le  circuit  une  boussole  des  tan- 
gentes composée  de  deux  cercles  de  cuivre  assez  grands  et  de 
diamètres  assez  voisins,  que  le  courant  parcourt  en  sens  inverse. 

W.  DONLE.  —  nechercbessur  Tainiantation  transversale  de  lames  mince  d'acier, 

t.  XLI,  p.  288-298. 

Si  Ton  taille  dans  des  ressorts  de  montre  de  petites  plaques 
rectangulaires  et  qu'on  essaye  de  les  aimanter  transversalement, 
d'une  manière  permanente,  par  exemple  entre  les  pôles  d'un  élec- 
tro-aimant de  Faraday,  on  ne  constate,  à  Taidc  de  la  limaille  de 
fer,  que  la  production  d'un  spectre  très  irrégulier,  plutôt  compa- 
rable à  celui  que  donnerait  une  aimantation  longitudinale  suivant 
Tune  des  diagonales  du  rectangle.  Suspendues  librement,  ces 
|)Idqucs  se  dirigent  dans  le  plan  du  méridien  magnétique,  et  non 
transversalement. 

Ce  n'est  qu'à  partir  d'une  épaisseur  de  plusieurs  millimètres 
que  l'on  peut  arriver  à  obtenir  une  aimantation  permanente  vrai- 
ment transversale. 


I*.  PLESSNER.      -   Variation  a  ver  la  température  du   magnétisme  de  quelque> 
sels  métalliques  (groupe  du  fer),  t.  \\\IX,  p.  33()-346. 

Conformément  à  ce  qui  avait  été  annoncé  par  M.  G.  Wiede- 
mann  ('),  le  coefficient  de  température  relatif  à  la  susceptibilité 
magnéti([uc  des  sels  de  fer,  de  nickel  et  de  cobalt  dissous,  a  une 
même  valeur  de  —  o,oo3J554  in  0,0000124. 

Quelques  recherches  ont  été  effectuées  avec  des  sels  solides. 
Elles  ont  fourni  les  valeurs  suivantes  du  coefficient  de  tempéra- 
ture : 


(')  G.  WiEDEMAXN,  Pogç.  An/i.,  t.  CXXVI,  p.  1  ;  i865. 
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Sulfate  de  manganèse  (desséché  à  ^So**) 0,002688 

Sulfate  de  cobalt  (  »  ) 0,002753 

Pour  le  sulfate  de  nickel,  il  faut  employer  une  formule  à  trois 

termes 

K  =  Ko(i-o<-p/«). 

AV.  LOBAGH.  —  Dispersion  rotatoire  anomale  du  fer,  du  nickel  et  du  cobalt, 

t.  XXXIX,  p.  346-360. 

L'épaisseur  des  couches  transparentes  a  été  déterminée  par  une 
méthode  optique  fondée  sur  la  connaissance  du  coefficient  d'ab- 
sorption des  métaux  étudiés.  Ces  coefficients  ont,  d'après  M.  Ra- 
thenau,  les  valeurs  suivantes  : 

Fer 34600 

Cobalt 38ooo 

Nickel loooo 

Voîci  les  résultats  obtenus.  La  rotation  est  exprimée  en  degrés 
et  rapportée  à  une  épaisseur  de  i*^™  : 

Métal.  Li,.  D.  E.  G. 

Fer 223ooo  igjooo  1 45ooo  122000 

Cobalt tSSooo  164000  1 3ooo  j43ooo 

Nickel 95300  75200  64300  57000 

Nickel  (Uster). .. .  536oo  88900  338oo             » 

La  dispersion  est  anomale  et  beaucoup  plus  forte  pour  le  fer 
que  pour  le  cobalt  et  le  nickel. 

Le  Tableau   suivant  fournit  la   comparaison  des  résultats  de 

MM.  Kundt(*)  et  de  M.  Du  Bois  {'^)  avec  ceux  de  M.  Lobach 

pour  le  rouge  mojcn  : 

Fer.  Cobalt.  Nickel. 

Kundt 209000  »  » 

Du  Bois »  198000  89000 

Lobach 216000  180000  90000 


(»)  Kundt,  Wied.  Ann.,  t.  XXVII,  p.  195;  1886. 
(»)  Du  Bois,  Wied,  Ann.,  t.  XXXI,  p.  760;  1887. 
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H.-E.-J.-G.  Du  BOIS.  —  Le  phénomène  roagnéto-opUqae  de  Kerr, 

t.  XVXIX,  p.  25- '|3. 

M.  Du  Bois  emploie  des  ellipsoïdes  de  révolution  allongés  de 
matière  magnétique  qui,  placés  dans  un  champ  magnétique  uni- 
forme, s'ainianlent  uniformément.  La  surface  de  ces  ellipsoïdes 
présente  de  très  petites  parties  planes  et  polies  qui  servent  de 
miroirs.  Il  faut  tenir  compte  de  la  perturbation  apportée  dans  la 
distribution  du  magnétisme  par  ces  miroirs;  M.  Kerr  trouve,  en 
eiïet,  que  la  rotation  croît  quand  le  diamètre  des  petits  miroirs 
diminue  :  une  étude  préalable  est  donc  nécessaire  pour  réduire 
les  résultais  de  Texpérience  à  ce  qu'ils  seraient  si  les  miroirs 
étaient  infiniment  petils. 

De  l'ensemble  de  ses  expériences,  M.  Du  Bois  conclut  que  la 
rotation  doit  élre  considérée  comme  exactement  proportionnello 
à  la  composante  de  Taimantation  normale  au  miroir.  La  rotation, 
considérée  d'après  le  système  anglais  de  la  vis  à  droite,  est  néga- 
tive pour  le  fer,  le  nickel  et  le  cobalt,  positive  pour  la  magné- 
tite  (*).  La  dispersion  des  plans  de  polarisation  est  anomale.  Les 
constantes  de  rotation  pour  les  diverses  radiations  sont  réunies 
dans  le  Tableau  suivant;  elles  expriment  en  minutes  la  rotation 
produite  par  une  aimantation  dont  la  composante  normale  au 
miroir  est  do  une  unité  C.G.S. 


Nickel.  Fer.  Magnésiie. 

— 0,0173  — 0,0154  — 0,009^'» 

— OjOiGo  — o,oi38  — OjOivio 

— o,oi")4  — o,oi3<»  — o,oi3) 

— 0,01 39  — 0,0111  -^0,0077 

— (>.oi63  —0,0101  — o,no.»6 

— 0,0173  — o,oo8t)  » 


lA^uleur. 

Iluie. 

A.  10- cent. 

Cobalt. 

Roujîo  ... 

lia 

67,1 

— 0,0208 

Rouj;f  .... 



6jt 

— o.oic)8 

Jauii;- 

I> 

5S.1) 

-0,0193 

Yen 

h 

51.7 

-0,0179 

Bleu 

F 

48.r> 

— 0,0181 

Violoi 

G 

ii.l 

—0.0182 

La  température  ne  modifie  pas  sensiblement  ces  constantes, 
e'osl-à-diro  que  la  rotation  demeure  proportionnelle  à  Tainianla- 
tion.  Quand  on  chaulVe  le  nickel  jusqu'au  rouge  sombre,  la  rola- 


vM  IMiique  lie  iiuiiuotite  i»l»servce  entre  lc^  |  «Mes  d'un  éleclro-aimaot. 
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tion  disparaît  en  même  temps  que  raimantatlon  et  reparaît  avec 
elle. 

M.  Du  Bois  conclut  de  Tensemble  de  son  travail  qu'il  faut  attri- 
buer exclusivement  le  phénomène  de  Kerr  à  la  pénétration  de  la 
lumière  à  Tintérieur  du  métal,  puisque  Taimantation  a  seule  une 
influence,  et  que  l'intensité  du  champ  n'inlervient  pas  directe- 
ment. Il  suggère  l'idée  que  les  deux  circulaires  inverses  pén(>trent 
peut-être  dans  le  métal  à  des  profondeurs  difl^érentes,  d'où  les 
différences  entre  le  phénomène  de  Kerr  et  la  rotation  par  trans- 
mission à  travers  la  même  substance. 


Pn.  LENARD.  —  Résistance  électrique  du  bismuth  dans  un  champ  magnétique 
pour  des  couraols  constants  et  pour  des  oscillations  électriques,  t.  XWIX, 
p.  6j9-64(). 

Le  fait  capital  qui  semble  se  dégager  de  ce  Mémoire,  c'est  qu'un 
Gl  de  bismuth,  libre  ou  soumis  à  l'action  d'un  champ  magnétique, 
ne  présente  pas  la  même  résistance  pour  un  courant  continu  et 
pour  les  oscillations  électriques  produites  dans  les  bobines  d'in- 
duction (10000  par  seconde?).  Un  pont  de  Wheatstone  conte- 
nant le  (il  est  d'abord  équilibré  pour  le  cas  du  courant  continu; 
si  l'on  vient  alors  à  remplacer  le  galvanomètre  par  un  téléphone, 
et  si  on  lance  dans  le  pont  le  courant  induit  correspondant  à 
une  seule  interruption  du  circuit  qui  agit,  le  pont  cesse  d'être 
équilibré,  le  téléphone  n'est  pas  réduit  au  silence. 

Quand  le  (il  de  bismuth  est  disposé  normalement  aux  lignes  de 
force  d'un  champ  peu  intense,  la  résistance  o  pour  les  oscillations 
est  inférieure  à  la  résistance  c  pour  les  courants  continus;  c'est  le 
contraire  qui  se  produit  dans  les  champs  très  intenses;  on  a  alors 
c>  o.  Quand  le  fil  est  dans  la  direction  des  lignes  de  force,  on  a 
toujours  o  <ic. 

Dans  les  tables  suivantes  on  a  pris  pour  unité  la  résistance  hors 
du  champ  magnétique. 


Sjo 
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Fil  per 

pendici 

claire  aux  lignes 

Fil  parallèle  aux  li^ 

çnes 

de 

force. 

de  force. 

Inteosité 

V 

Intensité 

du  champ. 

c. 

0. 

0. — c. 

duchamp. 

c.             0. 

o.—c. 

o. . 

I 

0,9977 

— 0,0023 

0. . 

I             0,9977 

— 0,0021 

2000  . . 

1,049 

» 

» 

7930.. 

I , 2o3     I , 200 

-  -o,oo3 

4000. . 

1 , l 'lO 

)> 

0 

9880. . 

1,233     1,216 

—0,017 

6000. . 

1,217 

1,217 

— 0,000 

10930. • 

1 ,3o2     1 ,298 

— OjOOi 

8000. . 

i,3i6 

1,324 

4-0, 008 

lOOOO  . . 

1,420 

1,443 

-hO,023 

12000 . . 

1 ,  527 

1 ,565 

-T-o,o38 

14000 . . 

1,634 

1,688 

-t-o,o54 

16000 . . 

1,740 

1 ,810 

-i-0,070 

Des  phénomènes  analogues  ont  été  constatés  avec  rantimoloe 
et  le  tellure. 


W.  IIALLWACHS.  —  Sur  une  cause  d'erreur  dans  les  expériences  sur  Texcita- 

tion  photo-électrique,  t.  XL,  p.  332-337. 

Expérience  de  cours  pour  montrer  l'excitation  photo-électrique, 

t.  XL,  p.  343-341. 

1.  M.  Ilallwachs  montre  que  les  produits  de  la  combustion  des 
lampes  employées  pour  Texcitation  photo-électrique  exercent  une 
influence  propre,  indépendamment  de  toute  action  lumineuse. 
Cette  influence  peut  être  négligée  quand  les  expériences  sont 
exécutées  dans  une  salle  très  vaste,  et  que  la  lampe  excitatrice  brûle 
pendant  peu  de  temps. 

2.  MM.  Bichat  et  Blondlol  (  *  )  ont  prouvé  que  l'excitation  photo- 
électrique est  augmentée  par  l'action  d'un  courant  d'air.  M.  Ilall- 
wachs utilise  cette  propriété  de  la  manière  suivante,  pour  une  expr- 
rience  de  cours. 

On  enlève  les  lentilles  d'une  lampe  électrique,  et  sur  le  trajet 
des  rayons  on  place,  un  peu  de  côté,  de  manière  à  ne  pas  inter- 
cepter complètement  le  faisceau,  une  lame  de  zinc  récemmenl 
nettoyée,  en  communication  avec  la  feuille  d'or  d'un  électromèlre 
dellankel.  Celle-ci  est  vivement  éclairée  à  l'aide  d'une  lentille  qui 


(')  Comptes  rendus,  t.  CVII,  p.  29;  1888. 
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concentre  sur  la  feuille  d'or  le  reste  du  faisceau,  une  deuxième 
lentille  projette  sur  un  écran  Timage  de  la  feuille. 

Cela  posé,  après  avoir  constaté  la  position  d'équilibre  de  la 
feuille  d'or,  on  souffle  vivement  sur  la  lame  de  zinc  avec  un  fort 
soufflet  de  laboratoire,  et  l'on  voit  aussitôt  la  feuille  d'or  dévier 
dans  le  sens  d'une  électrisation  positive. 

J.  ELSTER  et  H.  GEITEL.  —  Effet  de  l'éclaircment  sur  rétincelle  et  sur  Faigrelte 

électrique,  t.  XXXIX,  p.  33a-33.5. 

Les  auteurs  ont  prouvé  antérieurement  (*)  que  les  surfaces  des 
métaux  électropositifs  purs  (zinc  amalgamé  par  exemple),  soumises 
à  l'action  d'ondes  lumineuses  de  courte  période,  sont  particuliè- 
rement propres  à  montrer  le  dégagement  d'électricité  négative 
corrélatif  de  l'éclaircment. 

Dans  le  circuit  d'une  machine  de  Hoitz  munie  de  son  excitateur 
à  boules,  on  place  en  dérivation  un  deuxième  excitateur  formé 
d'une  boule  de  laiton  et  d'un  disque  poli  de  zinc  récemment  amal- 
gamé et  disposé  obliquement.  Si  l'on  écarte  les  boules  de  l'exci- 
tateur jusqu'à  ce  que  les  étincelles  jaillissent  entre  la  boule  et  le 
disque,  et  qu'on  éclaire  ce  dernier  par  la  lumière  du  magnésium, 
les  étincelles  cessent  de  jaillir;  ou,  si  l'on  rapproche  lentement  Içs 
boules  de  l'excitateur,  elles  jaillissent  de  préférence  entre  ces  deux 
boules.  Ces  phénomènes  cessent  avec  l'éclairemcnt;  un  écran  de 
métal,  de  bois  ou  de  verre  placé  entre  la  source  lumineuse  et  le 
disque  les  fait  disparaître;  un  écran  en  mica  ou  en  gypse  les  laisse 
subsister.  On  peut  substituer  au  zinc  le  laiton  amalgamé,  mais  non 
le  cuivre. 


J.  ELSTER  et  II.  GEITEL.  —  Emploi  de  Tamalganic  de  sodfum 
pour  des  recherches  photoélectriques,  t.  XLI,  p.  iGi-iG5. 

Une  surface  fraîche  d'amalgame  de  sodium  jouit  de  propriétés 
photo-électriques  très  intenses.  MM.  Elster  et  Gcitel  ont  d'abord 
constaté  le  fait  sur  une  veine  d'amalgame.  Puis,  mettant  à  profit 


(')  Elster  et  Geitel,  Wied.  Ann.,  t.  XXXVIII,  p.  497;  i8«<). 
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celle  observalion  de  M.  Righi  (*)  que l'exci talion  photo-électrique 
csl  plus  active  dans  Tair  raréfié,  ils  ont  préparé  des  tubes  de  Geissler 
à  amalgame  de  sodium  et  réalisé  Texpérience  suivante  : 

On  fait  communiquer  réicctrode  d^amalgame  de  sodium  avec  un 
élcclroscope  et  avec  le  pôle  négatif  d'une  pile  sèche  de  200  volls 
dont  le  pôle  positif  est  au  sol,  et  l'on  expose  le  tube  de  Geissler  à 
la  lumière  du  jour,  derrière  une  fenêtre  munie  d'un  volet.  Si  le 
V  )let  est  d'abord  fermé,  les  feuilles  de  l'électroscope  divergent  plus 
ou  moins  complètement  dès  qu'on  ouvre  le  volet. 

J.  ELSTER  et  H.  GEITEL.  —  Obstacle  apporté  par  le  magnétisme  à  la  décharge 
photo-électrique  dans  les  gaz  raréfiés,  t.  \LI,  p.  166-176. 

Dans  ce  Mémoire,  MM.  Elster  et  Geilcl  établissent  des  rappro- 
chements intimes  entre  les  phénomènes  photo-électriques  et  ceui 
qui  se  produisent  par  l'emploi  d'une  électrode  incandescente.  La 
décharge  d'une  électrode  incandescente  sur  une  électrode  froide 
par  l'intermédiaire  d'un  gaz  raréfié  est  ralentie  par  l'action  d'un 
champ  magnétique  (^);  il  en  est  de  même  de  la  décharge  d'une  élec- 
trode excitée  photo-élcclriquemenl,  sur  une  électrode  inactive. 

II.  CLASSEN.  —  Production  facile  des  étincelles  efficaces  pour  les  expériences 

de  Hertz,  t.  XXXIX,  p.  6/17-648. 

Une  grande  bobine  de  RuhmkorfT  est  munie  d'un  interrupteur 
rapide  du  système  Desprelz;  les  extrémités  du  circuit  secondaire 
sont  réunies  à  un  excitateur  dont  on  rapproche  les  boules  jus- 
qu'à 1*^".  Les  étincelles  inefficaces  ainsi  obtenues  (lueur  rose  con- 
tinue) deviennent  au  contraire  très  efficaces  quand  on  dirige  sur 
elles  un  courant  d'air  ou  de  vapeur  assez  puissant  pour  en  détacher 
des  flammes  aiguës  de  i*^'"  ou  plus;  le  trait  central  de  rélincelle. 
ainsi  détaché  de  l'auréole,  devient  très  nel  et  très  brillant. 

U.  HITTER.  —  llemarques  sur  les  expériences  de  Hertz,  t.  XL,  p.  53-54. 
Pour  répéter  les  expériences  de  Hertz  devant  un  auditoire  noni- 


(')  Attidel  n.  Istituto  Veueto,  G-  siric,  t.  VII,  p.  5i;  18S9. 
(•)  J.  Elster  et  Gkitel,  U  ied.  Ann.y  t.  XWVlll,  p.  27;   1889. 
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breuT,  on  peut  intercaler  en  dérivation,  sur  le  conducteur  secon- 
daire, une  grenouille  préparée  comme  pour  les  expériences  de  Volta. 
Quand  les  petites  étincelles  se  produisent  dans  le  circuit  secondaire, 
on  en  est  prévenu  par  les  contractions  musculaires  de  la  grenouille. 

L.  BOLTZMANN.  —  Sur  les  expériences  de  Hertz,  t.  XLI,  p.  899-400. 

Si  rélincelle  secondaire  éclate  entre  une  boule  et  une  pointe 
très  rapprochées  (j5Yô  ^^  millimètre),  on  peut  en  manifester  l'exis- 
tence a  un  auditoire  nombreux  en  mettant  la  boule  en  relation 
avec  un  électroscope  très  sensible,  la  pointe  avec  Tun  des  pôles 
d'une  pile  de  200  volts  par  exemple  (on  peut  employer  une  pile 
s.>che),  dont  l'autre  pôle  est  au  sol.  L'électroscope  demeure  au 
repos  aussi  longtemps  qu'il  n'y  a  pas  d'étincelles,  et  dévie  des 
qu'elles  se  produisent. 

E.  W'IECIIERT.  —  Deux  niélhodes  pour  faciliter  l'observation  des  ondes 

élcctrodynainiqueSy  t.  XL,  p.  6^{0-64i. 

La  première  méthode  consiste  à  regarder  les  étincelles  à  l'aide 
d'un  microscope.  La  seconde,  très  analogue  à  celle  que  propose 
M.  Boltzmann  (*  ),  fait  usage  d'une  source  d'électricité  auxiliaire  : 
le  conducteur  secondaire  de  Hertz  est  divisé  en  deux  moitiés,  l'une 
en  communication  directe  avec  le  sol,  l'autre  reliée  par  l'inter- 
médiaire d'un  électroscope  à  une  bouteille  de  Leyde  faiblement 
chargée. 

Quand  le  conducteur  secondaire  est  excité  par  des  ondes  élec- 
trodynamiques, les  oscillations  de  la  feuille  d'or  diminuent  d'am- 
plitude, et  cela  d'autant  plus  que  l'excitation  est  plus  intense. 


II.  HUBENS  et  R.  RITTER.  —  Action  des  réseaux  de  fils  sur  les  oscillations 

électriques,  t.  XL,  p.  54-73. 

Pour  faire  des  déterminations  quantitatives  de  l'intensité  des 


(  '  )  Voir  ci-dessus. 
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oscillations  électriques,  MM.  Rubens  et  Ritter  utilisent  réchauf- 
fement produit  par  ces  oscillations  dans  une  résistance  en  relalion 
avec  le  conducteur  secondaire.  Celte  résistance  forme,  comme  dans 
le  bolomèlre,  la  quatrième  branche  d'un  pont  de  Wheatslone; 
comme  dans  le  bolomètre  aussi,  réchauffement  de  celte  résistance 
déséquilibre  le  pont;  Tamplitude  de  Texcursion  du  galvanomètre 
est  proportionnelle  à  réchauffement,  par  suite  à  Fénergie  des  oscil- 
lations électriques  qui  le  produisent. 

Le  conducteur  secondaire  employé  par  MM.  Rubens  et  Ritter 
est  formé  de  deux  feuilles  d'étain  Pet  Q  de  35*^"* de  long  et  de  lo*^" 
de  large,  placées  sur  le  prolongement  Tune  de  l'autre  et  taillées 
en  pointe  mousse  aux  extrémités  en  regard  qui  servent  de  point 
d'atlache  à  la  résistance  sensible.  Celle-ci  (branche  4  du  ponl) 
comprend  quatre  fils  fixes  égaux,  disposés  en  un  losange  ABCD; 
les  sommets  opposés  A  et  C  sont  respectivement  reliés  à  P  et  à  Q, 
tandis  que  les  sommets  B  et  D  rattachent  la  résistance  sensible 
aux  sommets  voisins  du  pont.  Cette  disposition  a  pour  objet  d'é- 
viter toute  action  directe  des  oscillations  électriques  sur  le  galva- 
nomètre. 

Munis  de  cet  instrument,  les  auteurs  ont  étudié  l'action  exercée 
sur  les  oscillations  électriques  par  un  réseau  de  fils  de  cuivre  paral- 
lèles de  i"""  de  diamètre,  écartés  les  uns  des  autres  de  i*",5.  Ces 
fils  sont  tendus  sur  une  plaque  de  bois  hexagonale  mobile  autour 
d'un  axe  perpendiculaire  à  son  plan. 

L'expérience  étant  disposée  comme  dans  les  recherches  de  Hertz 
sur  les  rayons  de  force  électrique  (*),  le  réseau  est  placé  normale- 
ment sur  le  trajet  des  rayons,  et  Ton  observe  la  déviation  galvano- 
mctriquo  v  du  bolomètre  pour  diverses  inclinaisons  C  des  fils  du 
réseau  par  rapport  à  la  direction  de  vibration  électrique.  Les  expé- 
riences étaient  toujours  répétées  en  augmentant  C  de  i8o",  et 
Ton  prenait  la  movenne  des  valeurs  de  v  ainsi  obtenues.  Voici  les 
résultats  d'une  série  : 


^'>  Vvv^r  JourfUil  </^  /Vm  iiV/m\  ..•  sério.  l.  VIII.  |>.  i  >; 
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/— 
C.  v.  sin'C* 

ç^),o  170  i3,oî 

67.")  i35  i3,6o 

60,0  94  1-2,90 

4'),o  47  13,70 

Moyenne 1 3 ,  3ji 

Le  rapport   .    '    »  qui  est  constant,  a  une  signification  physique 

simple.  11  est  proportionnel  à  la  composante  de  Tamplitude  des 
oscillations  électriques  normale  aux  fils  du  réseau.  Le  réseau  éteint 
donc,  dans  Toscillation  électrique  transmise,  la  composante  paral- 
lèle aux  fils.  L'effet  d\in  deuxième  réseau  placé  derrière  le  premier 
est  nul  si  les  fils  des  deux  réseaux  sont  parallèles. 

Des  expériences  analogues  ont  montré  qu'un  réseau  réfléchit 
presque  complètement  la  composante  de  Tamplitude  des  vibrations 
électriques  qui  est  parallèle  à  ses  fils. 

Une  glace  de  verre  de  o*^'",^  d'épaisseur  est  complètement  inac- 
tive. 

K.  WAITZ.     -  Sur  la  longueur  d*oodc  des  oscillations  électriques, 

t.  XLI,  p.  '|35-'|l7. 

1.  Dans  un  premier  groupe  d'expériences,  M.  Wailz  emploie 
un  excitateur  primaire  vertical  formé  de  deux  tiges  de  cuivre  por- 
tant à  leurs  extrémités  en  regard  des  boules  de  3*'",7  de  diamètre, 
à  leurs  extrémités  opposées  des  plaques  de  zinc  égales.  Le  con- 
ducteur secondaire  est,  comme  de  coutume,  circulaire.  Son  plan 
vertical  est  parallèle  à  celui  de  l'excitateur  primaire.  Mn  long  fil 
de  cuivre,  replié  en  deux  dans  un  plan  perpendiculaire  à  celui  du 
conducteur  secondaire,  s'attache  en  dérivation  à  ses  deux  boules. 
Sur  le  fil  se  déplace  un  pont  conducteur.  En  laissant  immobile 
le  circuit  secondaire  et  faisant  glisser  le  pont,  on  reconnaît  que 
les  étincelles  secondaires  passent  par  une  série  de  maximum  et 
de  minimum.  La  distance  entre  deux  positions  du  pont  corres- 
pondant à  deux  maximum  de  l'étincelle  mesure,  d'après  M.  Waitz, 
la  longueur  d'onde  de  l'oscillation  électrique. 

Un  fait  particulièrement  curieux,  c'est  que,  avec  cette  disposi- 
tion  de  l'expérience,  on  peut  changer  arbitrairement,  dans  des 
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Hmites  1res  larges,  le  diamètre  du  cercle  constituant  le  conduc- 
teur secondaire,  sans  que  les  étincelles  cessent  de  jaillir,  et  que 
la  longueur  d'onde,  mesurée  sur  le  fil,  demeure  toujours  la 
même.  C'est  à  peu  près  la  longueur  d*onde  qui  est  indiquée  par 
le  calcul. 

2.  En  employant,  avec  les  mêmes  excitateurs  primaires,  une 
autre  disposition  indiquée  par  M.  Hertz  dans  son  premier  Mémoire 
pour  la  production  d'ondes  stationnaires  (*),  M.  Wailz  n'a  plus 
retrouvé  les  ondes  primaires  dont  la  longueur  d'onde  avait  été 
mesurée  précédemment,  mais  des  ondes  dont  la  longueur  variable 
dans  un  inienalie  d'au  moins  quatre  octaves  ne  dépendait  plus 
des  dimensions  de  l'excitateur  primaire,  mais  seulement  de  celles 
du  conducteur  secondaire.  M.  Waitz  en  conclut,  avec  MM.  de  la 
Rive  et  Sarrazin  (^),  que  Toscillation  électrique  primaire  est  d'une 
grande  complexité. 

3.  M.  Waitz  essaye  enfin  de  répéter  les  mesures  de  la  première 
série  en  plongeant  le  fil  de  dérivation  dans  un  liquide  isolant.  Les 
expériences  n'ont  donné  aucun  résultat  avec  l'alcool,  sans  doute 
trop  conducteur;  mais  elles  onrt  réussi  sans  trop  de  difficulté  avec 
riiuile  de  ricin  et  surtout  avec  le  pétrole.  La  longueur  d'onde  me- 
surée dans  le  pétrole  s'est  trouvée  inférieure  à  la  longueur  d'onde 
mesurée  dans  l'air  dans  un  rapport  qui  a  varié  de  i,4^  à  i,3,  sui- 
vant la  disposition  employée.  Il  est  à  remarquer  que  Tiodice  du 
pétrole  pour  la  raie  I)  est  égal  à  1,43;.  Toutefois  il  est  difficile, 
M.  Wailz  le  remarque  lui-même,  d'attribuer  à  ces  mesures  et  à 
ce  rapprochemenl  une  signification  physique  parfaitement  déter- 
minée. 


J.  STEF.VN.  —  Sur  les  oscillations  èlccUriques  dans  les  coaductears  rectili«oe«. 

t.   \LI,   p.    J.vv^JO. 

I.   Pour  étudier  la  propagation  des  courants  variables  dans  des 


^'^  n    ;\  K:vE  ot  Sv:;vi:n,  a-:\.    Us  S.'.    ;  \^s.  .t  r,  I^.^•  pcri-J-.  t.  Mil. 
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conducteurs  de  très  faible  résistance,  on  peut  avoir  recours  à  une 
première  approximation  proposée  par  M.  LIppmann  (')  et  con- 
sistant à  négliger  cette  résistance  devant  les  forces  éleclromotrices 
induites.  Ainsi  simplifiées,  les  équations  de  Tinduction  entraînent 
celte  conséquence  remarquable,  que  la  distribution  d\ineintensi;é 
donnée  dans  un  conducteur  doit  à  chaque  instant  être  telle  que 
son  énergie  électrodjnamique  soit  minimum  ;  on  peut  aussi  expri- 
mer ce  résultat  en  disant  que  son  énergie  magnétique  doit  être 
minimum. 

Ce  simple  énoncé  fournit  la  solution  immédiate  de  plusieurs 
problèmes.  Soit  un  conducteur  cylindrique  circulaire  soustrait  à 
toute  action  extérieure  dissymétrique  :  Tintensité  des  courants 
qui  le  parcourent  doit,  par  raison  de  symétrie,  n'être  fonction 
que  de  la  distance  à  Taxe.  Quelle  que  soit  la  distribution  de  ces 
courants,  leur  action  extérieure  au  cylindre  se  confondra  avec 
celle  d'un  courant  axial  de  même  intensité  totale.  Les  conditions 
du  minimun  de  l'énergie  magnétique  totale  et  de  l'énergie  magné- 
tique intérieure  au  cylindre  sont  donc  identiques.  Or  le  minimum 
de  cette  dernière  énergie  est  nul  et  correspond  h  une  distribution 
uniforme  du  courant  dans  une  couche  superficielle  iniiniment 
mince. 

Si  le  conducteur  cylindrique  n'est  pas  circulaire,  il  y  a  toujours 
une  distribution  superficielle  de  courants  qui  satisfait  à  la  condi- 
tion d'une  énergie  magnétique  intérieure  nulle  :  il  suffit  que  les 
densités  de  courant  superficielles  soient  distribuées  comme  le  se- 
raient les  densités  électriques  superficielles  d'une  charge  électro- 
statique en  équilibre  sur  le  cylindre. 

Ainsi  des  oscillations  électriques  suffisamment  rapides  pour 
qu'on  puisse  négliger  la  résistance  du  conducteur  devant  les  forces 
électromotriccs  développées  sont  localisées  dans  la  couche  super- 
ficielle de  ce  conducteur.  Ce  résultat  est  indépendant  des  pro- 
priétés magnétiques  particulières  du  conducteur;  la  durée  des 
oscillations  sera  donc  la  même  dans  un  conducteur  de  fer  que 
dans  un  conducteur  de  cuivre,  ce  qui  a,  en  cfict,  été  observé  par 
M.  Hertz. 


(•)  LippMANN,  Comptes  rendus,  t.  CIX,  p.  a5i  ;  1889. 
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Si  un  courant  électrique  rapidement  variable  est  produit  dans 
un  fil  cylindrique  entouré  par  un  tube  métallique  concentrique, 
on  trouvera,  par  Tapplicalion  des  mêmes  principes,  que  le  cou- 
rant dans  le  fil  est  superficiel,  et  le  courant  dans  le  tube  superC- 
riel  aussi  et  limité  à  la  surface  intérieure.  La  distribution  de  ces 
courants  aura  la  même  densité  superficielle  qui  convient  à  la  dis- 
Iribulion  d'électricité  en  équilibre  sur  ce  système,  si  le  fil  et  son 
enveloppe  forment  les  deux  armatures  d'un  condensateur  (rarma- 
ture  extérieure  étant  en  communication  avec  le  sol).  L'action 
électromagnétique  du  système  donné  ne  s'exerce  que  dans  l'inter- 
valle compris  entre  le  fil  et  le  cylindre,  et,  par  suite,  le  cylindre 
constitue  pour  le  fil  un  écran  électromagnétique  parfait. 

2.  Tous  ces  résultats  sont  contenus  explicitement  ou  implicite- 
ment dans  le  Mémoire  de  M.  Lippmann. 

L*ol)jet  propre  du  Mémoire  de  Stefan  est  de  calculer  dans 
quelles  limites  ils  sont  applicables  aux  oscillations  électriques 
réelles,  et  d'apporter  à  ces  calculs  des  vérifications  expérimen- 
tales. 

M.  Stefan  prouve  que,  quand  un  élément  galvanique  est  subite- 
ment fermé  sur  un  conducteur  cylindrique  circulaire,  la  distribu- 
tion des  densités  de  courant  à  l'intérieur  du  cylindre  est  identique 
à  la  distribution  des  températures  dans  un  cylindre  conducteur 
de  même  forme  et  de  même  dimension  qui  serait  subitement 
transporté  d'un  endroit  froid  dans  un  endroit  chaud  (*).  Le  cou- 
rant commence  à  la  surface  du  conducteur  et  il  v  atteint  d'abord 
sa  densité  définitive,  qui  n'est  atteinte  que  de  plus  en  plus  tard 
dans  des  régions  de  plus  en  plus  voisines  de  l'axe.  L'équilibre  de 
distribution  du  courant  est  d'autant  plus  rapidement  réalisé  que 
la  résistance  spociliquedu  conducteur  est  plus  grande  et  son  coef- 
ficient d'induction  magnéli(|ue  plus  faible.  Si,  par  exemple,  on 
priMul  un  fil  do  fer  do  i™  de  long  et  de  i*^"  de  diamètre,  au  boni 
de  o\oi  la  densité  superficielle  du  courant  diftore  de  3  pour  loo, 
la  donsilé  sur  l'axe  do  v')o  pour  loo  do  la  densité  finale. 


V'^  l-c  cas  limile  c  uisidoro  par  >l.  Lippmann  correspondrait,  pour  celte  ana- 
loiiic.  au  cas  limiio  ii'unc  cc»nJuclibi!ilc  caloriiîiue  infinie. 
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Si  un  cylindre  est  placé  dans  un  espace  dont  la  tenipcralure 
varie  périodiquement,  il  s'établit  un  régime  tel  que  les  oscillations 
de  température  des  diverses  couches  sont  en  rapport  avec  les  os- 
cillations de  la  température  extérieure  ,  mais  que  les  amplitudes 
de  ces  oscillations  décroissent  et  que  leur  retard  de  phase  s'accroît 
de  la  surface  à  Taxe.  Il  en  est  de  môme  pour  la  distribution  des 
courants  dans  un  cvlindre  sur  lequel  agit  une  force  électromotrîce 
périodique.  Pour  un  fil  de  fer  de  4""  de  diamètre  et  25o  oscilla- 
tions par  seconde,  Tamplitude  des  oscillations  est  2,5:^  fois  plus 
grande  à  la  surface  que  suivant  l'axe,  et  ce  rapport  s'élève  à  5,86 
pour5oo  oscillations,  à  20,59  P^^^i*  1000;  les  différences  de  phases 
correspondantes  dans  ces  trois  cas  sont  1  iG"" 2',  i^4**5o'  et  'ii5°38'. 
Les  mêmes  rapports  subsistent  pour  un  fil  de  cuivre  de  diamètre 
quintuple,  ou,  avec  un  fil  de  cuivre  de  môme  diamètre,  pour  des 
oscillations  25  fois  plus  rapides. 

3.  Il  résulte  d'une  telle  distribution  du  courant  qu'un  fil  métal- 
lique présente  pour  les  oscillations  électriques  une  résistance  et 
un  coefficient  de  self-induction  caractéristiques  de  leur  période 
et  différents  de  ceux  qui  se  rapportent  aux  courants  continus. 
Quand  le  nombre  n  d'oscillations  par  seconde  est  assez  considé- 
rable, la  densité  u  du  courant  à  la  profondeur  z  est  donnée  avec 
une  approximation  suffisante  par  la  formule 

dans  laquelle  il  faut  faire 
avec 


te 


i  h        ÎTruY 


a  j 


a  représente  le  rayon  du  fil,  /  sa  longueur,  a  et  |x  sa  résistance  et 
son  magnétisme  spécifiques.  Cela  posé,  si  la  force  électromotrice 
extérieure  p  conserve  une  valeur  constante  dans  toute  l'étendue 
de  la  section  du  fil,  et  si  Ton  désigne  par  J  Yintensiié  totale  du 
courant,  on  a 
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(Jette  formule  est  analogue  à  la  formule  ordinaire  d'un  couranl 
variable  (mais  considéré  comme  de  densité  uniforme  à  l'intérieur 

du  fil),  et  les  coefficients  de  J  et  de  -^  sont  les  analogues  de  la 

résistance  et  du  coefficient  de  self-induction. 

Pour  un  nombre  de  vibrations  /i  =  5o.  lo®  et  «  =  o, 2  la  résis- 
tance ainsi  calculée  pour  un  fil  de  cuivre  est  égale  à  109  fois  la 

résistance  ordinaire.  Quant  au  coefficient  de  -.-9  il  diffère  toujours 

assez  peu  du  coefficient  de  self-induction  proprement  dit. 

i.  Si,  au  lieu  de  conducteurs  métalliques,  on  considère  des 
conducteurs  électrolytiques,  il  résulte  de  la  grande  valeur  de  la 
résistance  spécifique  que  les  conditions  des  oscillations  électriques 
sont  bien  moins  différentes  de  celles  des  courants  permanents. 
Ainsi,"  pour  un  cylindre  de  i*^™  de  diamètre  constitué  par  de 
Tacide  sulfurique  de  densité  1,22  (conductibilité  maximum)  el 
pour /i  =  5o.  10®,  on  trouve  que  la  densité  superficielle  du  cou- 
rant ne  l'emporte  que  de  0,8  pour  100  sur  la  densité  du  courant 
suivant  Taxe,  tandis  que  dans  un  fil  de  cuivre  de  même  diamètre 
la  densité  du  courant  à  o'^™,oo3  eto*^'",©.^  de  profondeur  serait 
respectivement  vingt  et  cent  fois  plus  faible  qu'à  la  surface. 

5.  M.  Stefan  a  institué  des  expériences  pour  contrôler,  dans 
la  mesure  du  possible,  ces  résultats  du  calcul.  II  a  répété  les 
expériences  de  Hertz  en  prenant  un  conducteur  primaire  et  un 
conducteur  secondaire  de  même  forme  et  de  même  longueur.  Le 
conducteur  primaire  est  formé  de  deux  tubes  placés  sur  le  pro- 
longement l'un  de  l'autre,  ouverts  à  leurs  extrémités  opposées, 
fermés  par  des  calottes  arrondies  à  leurs  extrémités  en  regard;  \c 
conducteur  secondaire,  disposé  parallèlement,  n'en  diffère  que 
par  un  moindre  diamètre  et  un  rapprochement  plus  grand  des 
extrémités  entre  lesquelles  jaillit  l'étincelle  secondaire. 

Si  l'on  entoure  le  conducteur  secondaire  d'un  manclion  en  toile 
métallique,  concentrique  et  de  même  longueur,  l'étincelle  secon- 
daire cesse  de  jaillir;  ce  manchon  constitue  donc  un  écran  élec- 
trique efficace.  Si  l'on  remplace  le  manchon  unique  par  deux 
manchons  qu'on  écarte  l'un  de  l'autre  à  volonté,  de  manière  à 
mettre  à  découvert  le  milieu  du  conducteur  secondaire,  les  étin- 
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celles  secondaires  sontaflaiblics,  mais  persislenl  tant  (|ue  les  deux 
manchons  ne  sont  pas  amenés  à  une  distance  assez  faible  pour 
cju'une  étincelle  secondaire  éclate  entre  eux;  alors  rétincellc  du 
conducteur  axial  disparaît. 

On  peut  aussi  constituer  le  conducteur  secondaire  par  deux 
tubes  de  verre  contenant  de  Tacide  sulfurique  étendu.  Ces  tubes 
sont  recourbés  vers  le  haut  à  leurs  extrémités  opposées  qui  sont 
ouvertes  :  les  étincelles  éclatent  entre  deux  fils  de  platine  soudrs 
aux  extrémités  fermées  en  regard;  on  peut  aussi  disposer  Fexpé- 
rience  de  manière  que  les  étincelles  secondaires  éclatent  directe- 
ment entre  des  ménisques  liquides.  Mais  des  écrans  constitués  par 
des  électroljtes  se  sont  montrés  très  imparfaits,  comme  la  théorie 
le  faisait  prévoir.  Un  écran  d'eau  ordinaire  est  sans  effet  sur 
rétincelle  secondaire;  si  Ton  ajoute  peu  à  peu  à  cette  eau  de 
Tacide  sulfurique,  on  commence  à  constater  une  diminution  no- 
table de  Tétincelle  quand  la  densité  de  la  dissolution  est  i,oii; 
quand  elle  est  de  1,026,  Tétincelle  disparaît  pour  reparaître  quand 
on  emploie  comme  écran  de  l'acide  sulfurique  concentré. 

• 

J.  STEFAN.  —  Sur  la  théorie  de  la  décharge  oscillante,  l.  \LI,  p.  .\2i\Z,\, 

Dans  ce  Mémoire,  M.  Slefan  étudie  la  décharge  de  la  bouteille 
de  Lejde  dans  un  conducteur  de  faible  résistance,  en  tenant 
compte  de  l'effet  de  la  self-induction  sur  la  distribution  du  cou- 
rant dans  la  section  du  conducteur.  On  sait  (|ue,  pour  une  rapi- 
dité suffisante  des  oscillations,  cette  distribution  est  presque 
exclusivement  superficielle,  tandis  que,  dans  la  théorie  élémen- 
taire, on  la  suppose  uniforme. 

M.  Stefan  prouve  que  l'intensité  du  courant  est  la  somme  de 
deux  termes  dont  l'un  tend  très  rapidement  vers  zéro,  tandis  que 
le  second  a  le  caractère  pendulaire  attribué  par  la  théorie  élémen- 
taire à  rintensité  totah*. 

O.-E.  MEYER.  —  Magiiélomètrc  de  montagne,  t.  \L,  p.  'j8<)-5oj. 

Pour  découvrir  les  variations  locales  du  magnétisme  dues  à  des 
amas  de  roches  magnétiques,  on  emploie  habituellement  le  vario- 
mètre  de  M.  F.  Kohirausch.  Cet  instrument  est  une  boussole  de 
/.  de  Phys.,  2*  série,  t.  X.  (Décembre  1891.)  ^o 
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déclinaison,  dont  le  support  porte  un  barreau  aimante  mobile 
sur  un  cercle  horizontal.  Si  le  barreau  est  placé  dans  le  plan  du 
méridien  magnétique,  Faiguille  delà  boussole  se  trouve  aussi  dans 
ce  plan,  mais  avec  ses  pôles  renversés.  Si  Ton  vient  maintenant  à 
tourner  le  barreau  d\in  certain  angle  connu,  Taiguille  dé\ie  d'un 
angle  que  Ton  mesure  et  d'où  Ton  déduit  la  valeur  de  la  compo- 
sante horizontale  du  magnétisme  terrestre  au  lieu  où  se  trou\c 
placé  rinstrument. 

M.  Mever  remplace  la  boussole  de  déclinaison  par  une  bous- 
sole d'inclinaison  disposée  suivant  les  mêmes  principes.  Aprè> 
que  l'angle  d'inclinaison  a  été  mesuré  à  la  manière  ordinaire,  on 
dispose,  sur  un  second  cercle  vertical  de  l'instrument,  parallèle  au 
cercle  d'inclinaison,  un  barreau  parallèle  à  raiguilled^inclinaison  et 
qui  renverse  Taiguille.  On  fait  ensuite  tourner  le  barreau  à  droitt-. 
puis  à  gauche  d'un  angle  connu,  et  Ton  observe  les  déviations  cor> 
respondantes  de  Taiguille.  On  eu  conclut  la  valeur  de  Tiotensitr 
totale  du  magnétisme  terrestre.  Ses  variations  sont  en  généra, 
d'après  M.  Mever,  beaucoup  plus  notables  que  celles  île  la  com- 
posante horizontale. 

K.  WIKDE.N^ANN.  —  llisloîre  dos  miroirs  ardents,  l.  WXIX,  \*.  ii.-i  ^ 

Ihn  al  lluilam.  mort  en  io38,  a  publié  deux  Traités,  l'un  >ur 
les  miroirs  sphc-riques,  l'autre  sur  les  miroirs  paraboliques.  }u. 
constituent  lo  document  le  plus  complet  que  le  mo>en  àje  r."j- 
ait  tourni  sur  ces  matières.  Ibn  al  Haitam  paraît  avoir  pertVcli  .rr.- 
par  lui-même  la  doctrine  dont  il  avait  puisé  les  principes  i^r.r 
les  écrits  des  Cirecs.  Les  savants  de  TOccident,  \  ilello.  IVcLi:::. 
UoiTor  Uacv>n,  Cardan.  Porta,  ne  semblent,  au  contraire,  av.  ir  r  ■  ?. 
ajoute  de  [personnel  sur  ce  sujet  à  ce  qu'ils  avaient  appr:-  "-> 
.Vrabc<. 

F.  Win^lMVW.     -    ll:>:o.rxr  Je   li  s. .?  n- c  d     î-  %:si   n.  l.   \\\l\.  :      .-  -.-. 

l^oux  Oi»iuioîi<  sur  h  nature  de  U  \ision  avaient   e.c  titi-s-?  ;  j- 
lespinlosophc<  ^rtcs  :  àiprt  s  Piaton.  Ks  ra\ons  lumineux  vi-f: 
i>>a<  vie  1  ail:  vt  aprx>  Ar.>toto.  ils  X'juaitnl  des  obiels  iu:::  :.    .:\ 
i.elto  dvTuièrx^  o;^;::io:).   alaudoii:!  c    |  ar    Hî:cliJe  cl    P..    -..::- 
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semble  avoir  été  remise  en  honneur,  pour  la  première  fois,  par 
Al  Fârâbî  (870-950),  el  a  élé  généralement  adoptée  par  les  méde- 
cins et  les  philosophes  arabes. 

E.  WIEDEMANN.  —   Vision  à  travers  une  sph/re,  d'après  les  Arabes, 

t.  XXXIX,  p.  565-57(). 

A  propos  d'un  article  de  M.  Schcllbach  (•),  Sur  une  pro- 
priété inconnue  des  lentiHes  convexes  y  M.  E.  Wiedemann  ré- 
sume un  Traité  arabe  ayant  pour  titre  :  Introduction  à  V étude  des 
signes  célestes  (arc-en-cicl,  halo,  etc.),  du  à  un  commentateur 
dUbn  al  Hailam,  probablement  Kamâl  ed  Din,  qui  se  proclame 
élève  de  Kobt  ed  Din  al  Tana  (i236-i3ii).  Dans  ce  Traité,  la 
réfraction  par  une  sphère  transparente  est  étudiée  de  très  près  : 
rexpérience  de  M.  Schellbach  s'y  trouve  déjà. 

L'arc-en-ciel  y  est  attribué  aux  rayons  rcQéchis  une  ou  deux  fois 
à  l'intérieur  des  gouttes  d'eau.  E.  Bouty. 


IL  HUOYO  GIMEHTO. 
3*  série,  l.  XXV,  XXVI,  XXVII  el  XXVIII;  18S9  el  i8(>o. 

R.-F.  PITONE.  —  Sur  les  lignes  de  niveau  dans  k*  disque  lournanl  d'Arago. 

t.  X\V,  p.  3o. 

C'est  une  continuation  des  expériences  précédentes. 

G.-P.  GRIMALDI.  —  Influence  de  la  trempe  sur  les  propriclés  Iherino-cleclriques 

du  bismulli,  l.  XXV,  p.  t\o. 

D'après  de  nombreuses  recherches  sur  les  propriétés  thermo- 
électriques  du  bismuth  pur  ou  contenant  de  l'étain,  recuit  ou 
trempé,  je  suis  parvenu  aux  conclusions  qui  suivent  : 

Le  pouvoir  thermo-électrique  du  bismuth  exempt  d'étain,  rap- 
porté au  cuivre,  est  peu  altéré  par  la  trempe.  Mais,  si  le  bismuth 
contient  de  Télain,  même  en  petite  quantité,  la  trempe  fait  chan- 
ger notablement  la  valeur   du    pouvoir   thermo- électrique    du 

(  ')  K.  SciiELLDACii,  Zeitschrift  fur phys.  undchem.  Cnlerricht,  î,  p.  391;  1889. 
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couple.  C^elle  variation,  qui  est  petite  lorsque  la  quantité  d'élain 
contenue  dans  le  bismuth  est  peu  considérable,  croît  avec  cetlo 
quantité  jusqu'à  une  certaine  limite,  au  delà  de  laquelle  elle  dimi- 
nue. Avec  un  couple  contenant  i  pour  loo  d'étain,  le  pouvoir 
thermo-électrique  a  diminué  de  4;  pour  loo;  cette  variation 
diminue  si  le  métal  trempé  est  échauffé  même  à  une  température 
de  beaucoup  inférieure  à  celle  de  la  trempe.  Avec  des  réchauflV- 
ments  successifs,  le  pouvoir  thermo-électrique  va  en  augmentant 
jus({u'ù  atteindre  la  valeur  qu'il  avait  avant  la  trempe.  Ces  expt*'- 
rieuces  confirment  Tanalogie  entre  l'acier  et  le  bismuth  conte- 
nant de  Tétain. 

("i.  (iUVI.        Le  microsrope  composé  inventé  par  Galilée,  t.  \\V,  p.  1O2. 

Le  microscope  composé,  d'après  un  document  très  peu  connu, 
imprimé  en  1610,  aurait  été  inventé  par  Galilée. 

(•.  (îOVI.  -  Mouvelie  mclliode  pour  construire  el  calculer  Ki  place,  la  situutiua 
ri  la  grandeur  des  images  données  par  les  lentilles  ou  les  systèmes  opiiqui» 
complexes,  t.  \\V,  p.  iG'i. 

C'est  la  traduction  d'une  analyse  lue  par  iJ.  le  Secrétaire  per- 
pétuel de  l'Académie  de  Sciences  lorsqu'il  présenta  le  Mémoire 
de  M.  Govi  dans  la  séance  du  8  octobre  1888. 

(i.-l*.  (.IRIM.VLDI.     -  Sur  un  courant  galvanique  obtenu  avec  le  bismuiii 
dans  un  ciiamp  magnétique,  t.  \.\V,  p.  i()i. 

Si  l'on  réunit  avec  un  galvanomètre  deux  électrodes  de  bismulli 
plongées  dans  une  solution  de  chlorure  de  bismuth  ou  diacide 
chlorhydri(|ue,  et  si  l'on  place  une  de  ces  électrodes  entre  les  pôlts 
d'un  électro-aimant,  lorsqu'on  produit  le  champ  magnétique,  on 
observe  un  courant  ([ui  est  dirigé,  dans  le  liquide,  du  bismuth 
magnéti(|ue  à  l'autre. 

Ce  courant  a  toujours  la  même  direction  :  la  force  électro- 
motrice  (|ui  le  produit  varie  cependant  avec  les  électrodes  elles 
solutions;  dans  certains  cas,  elle  peut  atteindre  la  valeur  de 
o,o(>'>.3o  daniell  pour  un  champ  égal  à  8i5ooII  (H  composante 
horizontale  du  magnétisme  terrestre). 

Ce  courant  est  dû  en  partie  au  mouvement  du  liquide  diama 
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gnélique  produit  par  le  niagnélisme;  il  semble  dépendre  en  partie 
d'une  action  particulière  que  le  magnc'îtismc  produit  dans  le  bis- 
muth et  qui  en  fait  varier  le  potentiel  de  contact. 

M.  BELLATI  et  S.  LUSSANA.  -  -  Sur  rocclusion  de  l'hydrogène  dans  le  nickel, 

l.   XXV,  p.   '.1-22. 

Les  auteurs  ont  étudié  les  phénomènes  que  présente  le  nickel 
lorsqu'il  occlut  de  l'hjdrogène.  Ils  ont  expérimenté  avec  des  fils 
de  ce  métal,  de  densité  8,88  à  25",  qui  étaient  employés  comme 
électrode  négative  d'un  voltamètre.  Après  200  heures  de  charge, 
un  tel  fil  absorbait  environ  100  volumes  d'hydrogène.  L'hydro- 
gène occlus  ne  se  dégageait  pas  spontanément;  au  contraire,  le  fil 
s'oxydait  en  absorbant  de  l'oxygène  de  l'air.  PcndanI  l'occlusion, 
le  fil  s'allongeait;  en  onze  jours,  il  a  augmenté  de  o,oooo36  de  sa 
longueur,  valeur  un  peu  incertaine,  à  cause  des  phénomènes  d'é- 
lasticité subséquente.  La  résistance  électrique  du  nickel  augmente 
un  peu  avec  l'occlusion  de  l'hydrogène,  son  coefficient  de  tem- 
pérature semble  diminuer. 

A.  HIGHI.     -  Sur  les  couples  à  sclcniuni,  l.  XXV,  p.  .îaG. 

Dans  un  Mémoire  précédent  (*),  M.  Ilighi  a  démontré  qu'un 
couple  formé  avec  deux  métaux  et  du  sélénium  interposé  produit 
un  courant,  même  dans  l'obscurité.  M.  Kalischer  a  objecté  que  ce 
phénomène  pourrait  être  du  à  des  effets  subséquents  de  l'illumi- 
nation que  le  couple  subit  lorsqu'on  le  prépare.  Quoiqu'il  y 
ait  des  objections  à  faire  à  cette  explication  des  phénomènes, 
M.  Righi  a  tranché  la  question  en  construisant  et  essayant  le 
couple  dans  une  obscurité  complète.  Les  premiers  résultats  se 
trouvèrent  entièrement  confirmés. 

C.  CHISTONI.  -  Sur  le  calcul  du  coefficient  iiiagncloinélri(juc  pour  les  magné- 
tomètres  construits  selon  la  méthode  de  Gauss,  modifiée  par  Lamont,  t.  XXV, 
p.  Q28. 

Dans  cette  Note,  M,  Chistoni  détermine  la  limite  d'approxima- 
lion  que  l'on  peut  atteindre  en  employant  certaines  formules 
approchées  dans  les  mesures  magnétiques. 


(•)  JourruU  de  Physique,  t.  VIII,  p.  611  ;  1889. 
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K.  VILLARL  -  Sur  la  diiïércnce  de  r<5sislance  opposée  par  certains  circuits 
mctalliques  à  la  décharge  des  condensateurs  et  au  courant  galvanique,  t.  XXV. 
p.  3G1;  t.  \XVI,  p.  90,  i'i9. 

Dans  celle  élude,  à  la  suile  de  nombreuses  expériences  sur  les 
décharges  des  condensateurs,  Tauleur  parvienl  aux  conclusions 
qui  suivent  : 

L'auleur  appelle  rrsisiance  leydique  la  résislance  opposée 
par  un  conducteur  à  la  décharge  électrostatique;  elle  est  mesurée 
par  la  chaleur  produite  par  la  décharge  dans  un  thermomètre  de 
Riess.  Un  circuit  de  cuivre,  composé  de  plusieurs  fils  de  diamètres 
différents  de  même  résistance  vol  laïque  qu'un  circuit  homogène, 
présente  une  résistance  leydique  plus  grande  que  ce  dernier.  Ce 
phénomène,  et  d'autres  analogues,  sont  dus  à  des  extracourants 
inverses. 

La  résislance  leydique  du  cuivre  semble  supérieure  à  celle  du 
fer  et  du  zinc.  Vu  contraire,  lorsque  le  diamètre  est  grand,  la 
résistance  du  fer  est  supérieure. 

La  résistance  leydique  d'un  fil  augmente  s'il  est  enroulé  en  spi- 
rale; raugmenlalion  est  cependant  plus  petite  si  l'on  approche  de 
la  spirale  une  capacité  ou  une  self-induction.  Un  faisceau  de  fils  de 
fer  introduit  dans  la  spirale  fait  croître  la  variation  de  résistance 
leydi(|uo.  L'action  du  faisceau  va  en  diminuant  dans  les  décharges 
successives;  elle  augmente  si  le  faisceau  est  enveloppé  de  deux 
demi-feuilles  d'étiin. 

S.  PV(.iLI\NI.    -  Sur  quelques  propriétés  physiciues  des  sels  hydratés 

et  sur  leur  constitution,  t.  \XVI,  p.  5. 

Dans  le  but  d'éclaircir  le  phénomène  de  l'hydratation  des  sels, 
l'auteur  établit  des  comparaisons  entre  les  volumes  et  les  chaleurs 
moléculaires  des  sels  anhydres  et  des  sels  hydratés  correspon- 
dants. Dans  le  même  but,  il  a  exécuté  des  expériences  sur  le 
changement  de  volume  des  sels  par  la  fusion  et  sur  l'influence  de 
la  pression  sur  la  tempc^'Tature  de  fusion.  De  ces  études  on  déduit 
que  le  volume  moléculaire  moyen  de  l'eau  de  cristallisation,  égal 
pour  tous  les  sels,  est  plus  grand  que  le  volume  moléculaire  de 
Peau  solide  calculé  d'après  la  densité  de  la  glace 5  on  déduit  de 
même  que  la  chaleur  moléculaire  moyenne  de  l'eau  de  cristallisa- 
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lion  est  sensiblement  égale  pour  les  divers  sels,  et  égale  à  la  cha- 
leur moléculaire  de  Peau  solide. 

C.  CATTANEO.         Sur   la   rlialcui*   spôcifiqne  des  sululions  d'acide  sulfurique, 

L  WVI,  |>.  .>o. 

L*auteur  a  délcrniiné  avec  le  calorimètre  de  Bunsen  la  chaleur 
spécifique  de  diverses  solutions  d*acide  sulfurique  dans  Teau, 
faites  dans  des  rapports  proportionnels  aux  poids  moléculaires  de 
Pacide  et  du  dissolvant. 

A.  STOLETOW.  -  Lettre  à  la  Direction  du  .\uovo  Cimento,  t.  WVI,  p.  38. 
A.  RIGIIL        Observations  à  la  Lettre  prért^entr,  t.  XWI,  p.  59. 

C'est  une  réclamation  de  M.  Slolelow  à  laquelle  M.  Righi  ré- 
pond d'une  manière  convaincante. 

A.  STEFANLNL        <iaIvanomctrc  des  sinus  à  cadre  fixe,  t.  XWI,  p.  tj-. 

L'auteur  décrit  des  galvanomètres  dont  le  cadre  est  un  solé- 
noïde  fermé,  enroulé  sur  un  lore  de  révolution  à  axe  vertical,  et 
Faimant  est  enfermé  dans  le  solénoïde  et  mobile  autour  de  l'axe 
du  tore.  L'auteur  démontre  que,  dans  cet  appareil,  le  principe 
des  sinus  est  applicable;  il  donne  la  théorie  de  Tinstrument,  dé- 
crit les  expériences  qu'il  a  faites  et  les  diverses  formes  qu'on  lui 
peut  donner. 

A.  RIGHI.     -  Sur  les  [Jiénoinc^ncs  cleclriqucs  produits  par  les  radiations, 
3*  M«imoiic,  l.  WVI,  p.  i33,  ^17;  t.  XXVH,  p.  33. 

Dans  ce  Mémoire,  Tauleur  donne  la  description  d'expériences  à 
l'appui  de  la  loi  qu'il  avait  précédemment  trouvée  (*).  Cette  loi,  qui 
régit  la  conveclion  photo-électrique,  peut  s'exprimer  de  la  manière 
suivante  :  u  Dans  le  cas  de  convection  photo-électrique,  la  charge 
qu'un  conducteur  prend  sous  Tinduence  des  radiations  ultra- 
violettes atteint  sa  valeur  limite  lorsque  la  densité  électrique  0  du 
conducteur  prend  une  certaine  valeur  déterminée  qui  dépend  de 
sa  nature. 


(•)  Journal  de  l*hysîquc,  t.  VII F,  p.  6i3;  1889. 
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»  Les  valeurs  de  o  pour  les  diflerenls  corps,  exprimées  en 
unilés  électrostaliques,  sont  : 

Charbon  de  cornin* o.ciooiiG  Plomb 0,000192 

Ter I  >9  Laiton i9<) 

Nickel 1O9  Étain I9<) 

BisniuLli 175  Zinc •X2\) 

Cuivre ijcj  Aluminiinii '^i 

Parkfong  (maillecliorl).  i83 

»  Ces  valeurs  varient  avec  la  température.  Par  exemple,  la  \aleur 
de  0  pour  le  cuivre  est  0,0001 25  à  ilV*  et  0,000271  à  80".  Pour  !•• 
zinc,  on  a  o,  oooi/ji  à  i(i"  et  0,000.519  à  8^" 

»  L'auteur  a  fait  des  expériences  qui  prouvent  que  les  gaz  adhé- 
rents aux  métaux  n^ont  pas  une  part  directe  dans  la  convection 
plioto-éleclrique  :  il  a,  de  même,  étudié  ces  phénomènes  dans  Faii 
raréfié  (voir  Journal  de  J^/tysir/i/e,  t.  X,  p.  49 î  i8yi). 

A.  STEFAMM.        Sur  la  loi  d'oscillation  des  diapasons  et  la  mesun^ 
de  rintensitc  du  son,  t.  WVI,  p.  157,  193;  l.  WVII,  p.  5,  «17. 

C'est  une  continuation  des  recherches  précédentes  de  rautctir 
{\o\v  Journal  de  Physique ,  t.  VII,  p.  5 89;  1888). 

IC.  VILLVKI.  -  Sur  la  résistance  de  l'hydrogéue  et  des  autres  gaz  aux  couriints 
et  aux  décharges  électriques,  et  sur  la  chaleur  développée  dans  ces  gaz  par 
los  étincelles  t.  WVII,  p.  5». 

I^ar  des  expériences  Irùs  nettes  et  concluantes,  fauteur  démontre 
(|ii('  Tare  voltaïque  a,  dans  riiydrog^ène,  une  grandeur  minimum 
qui  croît  un  peu  pour  le  gaz  d'éclairage,  et  devient  de  quatre  à 
cin(|  fois  plus  grande  pour  l'azote,  et  Tanhydride  carbonique. 

L'auteur  a  fait  passer  des  étincelles  électriques  dans  des  l)alIon> 
dont  les  électrodes  étaieni  formées  par  des  couples  thermo-élet- 
tri(jues.  Il  a  constaté  que  le  réchauflement  de  l'éleclrode  positive 
est  beaucoup  plus  petit  que  celui  de  Télectrode  négative,  el  que, 
dans  riivdrogène  (toutes  autres  choses  égales),  il  est  plus  petit  que 
dans  l'azote. 

Dans  les  gaz  raréfiés,  le  réchauirement  est  supérieur  à  celui  que 
l'on  observe  dans  les  gaz  à  la  pression  ordinaire. 

Des  expériences  calorimétriques  ont  démontré  que,. pour  ce  qui 
concerne  les  gaz,  Thydrogéne  .s'échauffe  plus  que  l'azote. 


IL  NUOVO  CIMENTO.  '•)89 

L.  PALMTERI.  —  Observations  simuilanées  d'élcclricité  almospliériquc 
faites  en  dedans  cl  en  dehors  des  nuages,  t.  WVU,  p.  i'<7. 

L'auteur  décrit  des  observations  d'électricité  atmosphérique 
faites,  en  même  temps,  à  Tobservatoire  du  ^  ésuve  el  à  l'obser- 
vatoire de  Naples. 

G.  VICENTINl.  -  -  Sur  la  résistance  rlectriquo  de  quelques  métaux 
facilement  fusibles^   t.  \XVII.  p.  r>.o\. 

Les  auteurs  ont  déterminé  les  résistances  de  plusieurs  métaux 
à  des  températures  supérieures  ù  leur  points  de  fusion.  Ils  ont  ob- 
tenu les  valeurs  suivantes  : 

T.  ,0.  A. 

Su 226 ,  •*)  o  I  io  î  o ,  000  >() 

Bi 27*  î"  I  ,f>^"^-  i* 

Te 294  î  0  <>  ï  58  »  ^  '* 

Gd 3i8,<>  o,256  ri 

Ph 325,  o  0,720")  12 

T  indique  la  température  de  fusion,  p  la  résistance  du  métal  li- 
quide rapportée  au  mercure  à  cette  température,  el  A'  le  coeflicient 
moyen  de  variation  de  la  résistance  électrique  avec  la  température, 
entre  T  et  35o". 

S.  PAGLIANI.         Sur  la  compressibilité  de  Peau  et  des  mélanges  alcooliques, 

t.  XXVII,    p.   2o(). 

Dans  un  travail  précédent,  fauteur  avait  mesuré  le  coeflicienl 
de  compressibilité  de  l'eau  à  diverses  températures,  en  prenant 
pour  point  de  départ  la  valeur  donnée  par  Grassi  à  o'\  Par  di- 
verses considérations,  Tauteur  s'est  persuadé  qu'il  est  préférable 
de  référer  ses  mesures  à  la  valeur  donnée  par  Grassi  à  i",.*)  el  il 
corrige  les  nombres  précédemment  donnés. 

A.  BARTOLI.    -Sur  la  conductibilité  électrique  de  plusieurs  mélanges  naturels 

de  composés  organiques,  t.  XXVIII,  p.  25. 

LWteur  continue  ses  études  de  longue  haleine  sur  la  conduc- 
tibilité électrique  des  substances  organiques.  Dans  ce  travail  il  a 
mesuré  la  conductibilité  électrique  à  dilTérentes  températures  d'un 
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grand  nombre  d'huiles,  graisses,  cires,  essences,  baumes,  résines, 
qui  présentent  des  particularités  intéressantes. 

A.  BAUTOU  et  E.  STRACCIATI.        Sur  les  formules  exprimant  la  tension  de> 
vapeurs  saturées  en  fonction  de  la  température,  I.  WVIII,  p.  f^o. 

A  la  suite  d'une  étude  détaillée  sur  les  di\crses  formules  qui  re- 
présentent les  tensions  des  vapeurs  saturées  en  fonction  de  la 
température,  les  auteurs  s'en   tiennent  à  la  formule  de  Kegnautl 

Les  auteurs  ont  trouvé  <jue  cette  formule  représente  bien  le^ 
expériences  en  donnant  à  a  la  valeur  0,9932,  constante  pour  tous 
les  liquides.  Leurs  calculs  portent  sur  cent  cinquante-six  sub- 
stances. 

V.  CAMPETTI.       Sur  les  courants  de  déformations,  t.  XXVIII,  p.  5|. 

L'auteur  a  étudié  les  courants  découverts  par  M.  Braun,  quo 
l'on  observe  lorsque  l'on  déforme  une  spirale  en  nickel  et  qu'il  a 
appelé  courants  de  déformation.  L'auteur  a  trouvé  que  la  force 
électromolrice  de  ces  courants  décroît  lorsque  la  température 
augmente.  Il  a  expérimenté  entre  20"  et  200®,  et  il  se  propose  de 
continuer  ses  mesures  jusqu'à  la  température  où  le  nickel  perd  >es 
propriétés  magnétiques. 

W.  MALLWACIIS.        Ohservalions  relatives  à  une  aflirniation  de  priorité 
(le  M.  le  professeur  A.  Highi,  t.  X\\  III,  p.  .19. 

A.   RIGIII.         lléponsc  aux  observations  de  M.  Ilaliwachs,  t.  XWIII,  p.  Ga  bh. 

Ce  sont  des  observations  sur  la  priorité  de  l'étude  de  certaines  par- 
ticularités des  phénomènes  photo-électriques,  auxquelles  M.  Flighi 
répond  tout  de  suite  et  victorieusement. 

A.  STKIWMiM.   -   ÉIcctroscopc  à  feuille  d  or,  t.  XXVIII,  p.  63. 

Pour  avoir  un  bon  isolement  dans  les  électroscopes,  Tauteur 
adapte  des  isolateurs  de  M.  Mascart  à  la  tige  de  verre  qui  supporte 
les  feuilles  d'or. 
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A.  MARIANINI.  —  Sur  quelques  circonstances  *qui  influent  sur  Taimantalion 
obtenue  par  les  décharges  électriques,  t.  WYIII,  p.  i56. 

Ce  sont  des  expériences  sur  Taîmantation  du  fer  par  les  dé- 
charges électriques. 

G.  PISATI.  —  Recherches  expérimentales  sur  la  propagation  du  flux  magnétique, 

t.  XWIII,  p.  2.39. 

En  continuant  ses  éludes  {Journal  de  Physique,  t.  IX,  p.  34"; 

i8go)  sur  cet  argument,  le  savant  physicien,  dont  nous  regrettons 

vivement  la  mort  prématurée,  publie  un  grand  nombre  de  données 

expérimentales  sur  la  manière  dont  le  flux  magnétique  varie  avec 

Tintensité  du  courant  excitateur. 

G. -P.  Grimaldi. 
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Tome  X\n,  n"  6,  7,  8  et  9;  année  1890. 

J.  BORGMAN.  —  Sur  les  actions  mécaniques  des  courants  alternatifs, 

p.  :i23-229. 

En  collaboration  avec  M.  Gerchoun,  étudiant  de  l'Université, 
l'auteur  a  continué  ses  recherches  sur  les  répulsions  d'un  disque 
métallique  et  d'une  bobine  traversée  par  un  courant  alternatif 
d'intensité  moyenne.  Le  courant  a  été  fourni  par  des  accumula- 
teurs de  la  fabrique  JablochkoflT,  type  Q,  au  nombre  de  trois  à 
huit,  et  rendu  alternatif  par  un  commutateur  rotatif,  mis  en  mou- 
vement par  un  petit  moteur  Bréguet.  Un  léger  compteur  de 
Combes  mesurait  le  nombre  de  tours  par  minute  du  commuta- 
teur, que  l'on  pouvait  modifier  à  l'aide  d'un  frein  en  ficelle.  La 
bobine  était  formée  d'un  fil  de  cuivre  isolé  de  2"*™, 5  et  avait  \i^^ 
de  hauteur,  12*""  et4*^'"î3  de  diamètre  extérieur  et  intérieur.  Le 
disque  était  suspendu  horizontalement  à  la  place  d'un  plateau 
d'une  balance,  pour  mesurer  et  modifier  sans  secousse  la  force 
nécessaire  à  son  équilibre  sous  l'action  des  courants;  un  fin  res- 
sort à  boudin  était  réuni  à  l'autre  plateau  et  pouvait  être  tendu  à 
Paide  d'un  fil  de  soie  et  d'un  treuil  à  circonférence  divisée.  A  dé- 
fauld'uD  appareil  pour  mesurer  directement  le  courant  alternatif 
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assez  iiUcnse,  un  électroilvnamomètre  sensible  de  Siemens  don- 
nait  la  mesure  d'un  faible  courant  induit  par  celui-ci  dans  une 
bobine  d'induction  sans  novau  en  fer. 

Voici  les  principaux  résultats  : 

i"  Pour  tous  les  disques  employés,  les  répulsions  ont  clé  pro- 
portionnelles aux  indications  de  rélectrodynamomctre,  c'esl-à-dirp 
n/J'^dt,  le  nombre  des  interruptions  par  minute  restant  con- 
stant; 

'a"  Toutes  les  autres  conditions  de  rexpérience  restant  Ic^ 
mêmes,  la  répulsion  est  moindre  pour  les  métaux  dont  la  résiv 
lance  est  plus  grande,  mais  diminue  moins  vite  que  cette  résis- 
tance  n'augmente  ; 

3"  La  répulsion  varie  dans  le  même  sens  que  le  diamètre  eï 
l'épaisseur  des  disques,  et  décroît  à  peu  près  comme  la  racine  car- 
rée des  dislances  du  disque  à  la  bobine; 

4"  La  répulsion  augmente  avec  le  nombre  d*alternations  par 
minute  entre  25oo  et  i3ooo; 

5"  Un  noyau  en  fer,  introduit  dans  la  bobine,  auginenle  la  répul- 
sion du  disque; 

()'•  Un  disque  en  fer  est  attiré  par  la  bobine  traversée  par  un 
courant  alternatif. 

J.-K.  OUSSAGUINE.        PcrfcoUonncmenl  de  la   pompe  à   mercure  de  Sprenjio!. 

p.  2if)-2."^a. 

Pour  augmenter  le  rapport  de  la  pompe  de  Sprengel,  Tauteur 
fait  couder  le  lube  d'écoulement  (de  2""",  5  de  diamètre  intérieur- 
en  zigzag,  sur  une  liauteur  de  70'"',  et  laisse  le  reste  de  ce  tubr. 
sur  une  liauleur  de  ^S'''",  droit  et  de  la  forme  usuelle.  Le  coni- 
mencement  du  premier  coude  est  soudé  de  coté,  un  peu  au-des- 
sus (lu  bout  inférieur  fermé  d'un  tube  plus  large,  vertical.  Le 
mercure  arrive  dans  la  direction  de  Taxe  de  ce  tube,  s'accumulr 
en  forme  d'une  grande  goutte  sur  son  fond,  et  se  déverse  à  la  foi^ 
dans  le  tube  coudé  quand  son  volume  a  déj>assé  une  certaine 
limite. 

\.  IIESEIIUS.         Sur  lu  réfraction  du  son  et  sa  vitesse  dans  les  corps  poreux. 

perméables  pour  le  son,  p.  233-338. 

L'auteur  donne  le  nom  de  corps  perméables  pour  le  son  au\ 


SOCIÉTÉ  PHYSICO-CHIMIQUE  RUSSE.  5iyi 

corps  poreux  :  Touale,  rédrcdon,  Ti'poiijço,  des  copeaux,  olc, 
réputés  mauvais  conducteurs  du  son,  qu'ils  laissent  seulement 
passer  plus  ou  moins  librement  par  leurs  pores  remplis  d'air.  Les 
expériences  sur  la  propagation  du  son  dans  cette  classe  de  corps 
présentent  un  p^rand  intérêt  à  cause  de  Tanalogie  avec  la  projKi- 
gation  de  la  lumière  dans  les  milieux  transparents  et  des  vibra- 
lions  électriques  dans  les  diélectriques. 

La  vitesse  de  la  propagation  du  son  dans  les  interstices  d'un 
corps  poreux  étant  moindre  que  dans  Tair,  on  doit  s'attendre  à 
pouvoir  réaliser,  à  l'aide  de  ces  corps,  la  réfraction  du  son.  En 
efTet,  une  demi-sphére  de  a.)*^"  de  diamètre,  en  tissu  métallique, 
remplie  de  copeaux  d'ébonile  et  fermée  par  une  pièce  plane  du 
même  tissu,  s'est  comportée  comme  une  lentille  plan -convexe 
envers  les  sons  d'un  sifflet  de  Galton.  L'expérience  peut  mèuKî 
être  démontrée  dans  un  cours,  à  condition  d'employer  une  flamme 
sensible  de  Govi  pour  constater  le  renforcement  et  l'aflaiblisse- 
ment  du  son.  La  formule  connue  des  lentilles  permet  de  calculer 
l'indice  de  réfraction,  et,  par  conséquent,  la  vitesse  du  son,  dans 
la  matière  de  la  lentille  en  fonction  de  sa  distance  focale  principale 
et  de  son  rayon  de  courbure.  La  vitesse,  ainsi  déterminée,  décroit 
(|uand  on  fait  croître  la  densité  de  la  matières  de  la  lentille  en  fai- 
sant entrer  plus  de  copeaux  dans  la  même  enveloppe.  La  vitesse  v 
peut  être  calculée  par  la  formule  empirique  suivante 

r-  343(1  — o)0.î"'5-  '  ■, 

dans  laquelle  343  (mètres)  est  la  vitesse  du  son  dans  l'air  à  18"  C, 
0  le  quotient  de  la  masse  des  copeaux  d'ébonite  remplissant  la 
lentille,  par  la  masse  d'une  lentille  de  même  dimension  en  ébonite 
compacte,  de  sorte  que  i  —  0  exprime  le  quotient  du  volume  d'air 
contenu  dans  les  pores  par  le  volume  de  la  lentille.  La  valeur  de  la 
longueur  d'onde  du  son  employé.  A,  variait  dans  les  expériences 
de  l'auteur  entre  24"*"  et  60"*"",  et  celle  de  0  entre  o,o3ad  et 
Oy  i44i)  les  vitesses  calculées  par  la  formule  des  lentilles,  d'après 
les  données  des  expériences,  étaient  comprises  entre  t^ôi™  et 
146*". 

riuxcK  B.  GOLITZIMî.  —  Sur  la  tempéralure  critique,  p.  265-268. 

Pendant  les  expériences  dans  un  tube  scellé,   le  ménisque  à  la 
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liiuilc  du  liquide  et  de  sa  vapeur  disparaît,  quand  la  température 
critique  est  atteinte,  dans  diverses  positions  par  rapport  au  tube, 
selon  la  quantité  du  liquide  introduit.  L'auteur  voit,  dans  cet(e 
circonstance,  une  preuve  de  l'exactitude  de  la  supposition  de 
M.  Cailletet  que  la  disparition  du  ménisque  n'est  pas  un  indici' 
de  Fégalité  des  densités  du  liquide  et  de  sa  vapeur. 

N.    KHAMANTOFF.  —  Etude   de  la  coostilulion  d'une  veine  fornice  par  un  li- 
quide ou  un  corps  pulvérulent,  à  TMidc  de  la  Photographie,  p.  28i-j8|. 

L'auteur  a  simplifié  la  méthode  qu'il  a  employée  déjà  pour  le 
même  but  (*).  L'ombre  de  la  veine,  éclairée  momentanément  par 
la  lumière  d'une  étincelle  de  la  machine  électrique,  est  projetrt 
sur  une  feuille  de  papier  sensible  au  bromure  d'argent,  placée  ver- 
ticalement à  une  petite  distance.  L'image,  ainsi  obtenue,  est  suf- 
fisamment nette  et  intense  pour  donner,  après  développemenl, 
une  reproduction  exacte  de  la  forme  de  la  veine  observée.  La 
poudre  de  lycopode,  l'émeri  et  le  sable  fin  forment  des  gouttes 
tout  à  fait  semblables  à  celles  des  liquides,  seulement  moins  régu- 
lières. Dans  l'air  raréfié,  la  forme  de  la  veine  d'écoulement  des 
corps  pulvérulents  est  conservée  et  paraît  même  devenir  plus  ré- 
gulière. 


P.  SOMOFF.  —  A  propos  du  Livre  de  M.  Hochmann  :  Cinématique  des  machines. 

p.  jîSj. 

iM.  Somoff  réclame  son  droit  de  priorité  sur  une  formule  expri- 
mant le  degré  de  liberté  de  mouvement  d'une  chaîne  cinématique 
<jue  M.  Hochmann  a  introduite  dans  son  exposé  (*^). 


('  )  Voir  Journal  de  la  Société  physiochimifjue  russe,  t.  X\IÏ,  p.  84-^^3. 
(")  Journal  de  Physique,  i*  série,  t.  VII,  p.  'uj'. 

W.  Lermantoff. 
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IX,  i35.  —  Electromètrc capillaire,  \, 
221.  —  Accélération  de  la  pesanteur, 

X,  272. 

Bergmann  (J.).  —  Balance  d'induction. 
IX,  63;  X,  285. 

Berliner  (A.).  —  Action  calalytiquo. 
VIII,  334.  —  Métaux  incande>ccDb. 
VllI,  W- 

Berson.  —  Température  et  aimantation, 
V,  ^'6-].  —  Influence  du  choc  sur  l'ai- 
mantation,  Vlll,  38). 

Berthelot.  —  Limites  de  Iclectrolysc. 
ï,  5.  —  Absorption  des  gaz  par  !»' 
platine,  I,  3ji.  —  Électrolyse  de Tcau 
oxygénée.  II,  429.  —  Travail  maxi- 
mum, IV,  333.  —  Teoipérature  de 
combustion,  V,  182.  —  Échelles  de> 
températures,  V,  i83.  —  Mesures  ga- 
zomélriques,  VIII,  383.  —  Cbalcor 
animale,  X,  484- 

Berthelot  et  E.nqel.  —  Recherche> 
thermiques  sur  Parsenic,  X,  488. 

Bertuelot  et  Oqier.  —  Chaleur  spéci- 
fique du  gaz  hypo-azotique,  III,  520. 

—  De  l'acide  acétique  gazeux,  111,52?. 

—  De  la  vapeur  de  brome,  III,  524- 
Berthelot   et   Petit.   —    Chaleur  de 
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combustion  du  carbone,  IX,  3(>4>  - 
Recherches  ihenniques  sur  les  cam  - 
phres,  X,  479.  —  Chaleur  animale,  X, 
4^1.  —  Carbones   graphiles,  X,  ^S7, 

Berthklot  et  Hkcouua.  —  Chaleurs  de 
combustion.  VIII,  877. 

Berthelot  et  Vieille.  —  L'onde  explo- 
sive, III,  3(Î7.  —  Mélanges  f;azeux 
détonants,  V,  i83.  —  Chaleurs  de 
combustion,  VII,  38-2. 

Bkrtiielot  (D.).  —  Neutralisation  des 
acides,  X,  \ôH. 

Bertin.  —  Franf;es  de  lames  cristal- 
lines, II,  ^|00.  —  Photographies  des 
franges,  IV,  333. 

Bertrand  (  J.).  —  Pendule  de  Foucault, 
II,  3i. 

Bertrand  (Em.).  —  Réfractométres,  In- 
dices, V,  --133. 

Bezold  (  \V.  VON  ;.  -  Diélectriques,  IV, 
560.  —  Lignes  de  forces,  IV,  567.  — 
Triangle    des    couleurs,    V,    5ia. 
Couleurs  cumplémenlaires,  VII,  496. 

—  Liquides  tournants,  VII,  497" 
BiCHAT  (E.).  —  Tourniquet  électrique, 

VII,  385.  —  Phénomènes  actino-élec- 
triques,  VIII,  245. 

BicuAT  (E.)  et  Blondlot  (R.).  --  Dé- 
charge oscillante,  I,  365.  —  Pression 
et  dilTérence  électrique,  II,  5o3.  - 
Différence  électrique  entre  les  li- 
quides, II,  333;  III,  52.  —  Élcctro- 
métre  absolu,  V,  335,  4^7* 

BiciiAT  (E.)  et  GuNTZ  (A.).  —  Ozone, 
X,  472. 

Ridwell  (S.)  —  Résistance,  II,  289.  - 
Contact  de  charbon,  II,  474*  —  R'^- 
sistance    du    sélénium,    III,    i5i.   -- 
Phénomène  du  Hall,  III,  363:  IV,  49. 

—  Elfet  Thomson,  IV,  279.  --  Sensi- 
bilité du  sélénium,  V,  337.  —  Piles 
à  soufre,  V,  339.  —  Pile  voltaïquc, 
VI,  49*  —  Changements  magnétiques. 
X,  248.  —  Expérience  de  cours,  X, 
289. 

BiGBLEW  (F.-H.).  —  Couronne  solaire, 
X,  195. 

Blaiklet  (J.).  —  Vitesse  du  son,  IV, 
284. 

Blake  (L.-J.).  —  Électricité  par  évapo- 
ration,  II,  47^- 

Blakbsley.  —  Baromètre,  VIII.    19. 
Mesures,  VIII,  616. 

Blasius  (E.).  —  Évapora tion,  X,   52 u. 

Blasius  (E.)  et  Kundt  (A.).  -  Pyro- 
électricité,  VI,  46. 

Blavier.    —   Courants  telluriques,  III, 


157.  —  Lignes  sontr^rraincs,  IV,  553. 

Bleekrode  (M.-L.).  -  Expériences  de 
projection,  II,  277.  —  Réfraction  des 
gaz  liquéfiés,  IV,  109. 

Blondlot  (  H.  ).  —  Surface  liquide  élec- 
triséc,  III,  41^-  -  Propriétés  d'une 
surface  liquide,  V,  |5^J.  —  Pression 
de  la  vapeur  saturée,  V,  477.  —  Trans- 
mission de  leleclricité  par  Tair 
chaud,  VI,  109.  —  Action  mécanique 
entre  deux  corps  élcctrisés,  VI,  507. 

—  Double  réfraction  électrique,  VII, 
91.  -  Induction  électromagnétique, 
IX,  177.  —  Constante  diélectrique  du 
verre,  X,  197,  5i2.  —  Vitesse  de  pro- 
pagation des  ondes  électromagné- 
tiques, X,  j\\).  --  V.  BiCHAT. 

Blondlot  (R.)  et  Curie  (P.).  ~  Élec- 
tromètre asiatique,  VIII,  80. 

Blumcke  (A.).  —  Poids  spécifiques,  IV, 
5ii.  —  Calorimètre,  V,  49I.  —  Acide 
carbonique,  VII,  568,  569.  —  Iso- 
thermes d'un  mélange,  VIII,  4^0. 

BoBiLEFP.  ~~  Pression  d'un  liquide,  I, 
573. 

Bock  (O.).  —  Conductibilité  électrique. 
VII,  83. 

Bockmann  (O.).  -  Microphone,  IV, 
578. 

Bouoio-Lera.  —  Comprcssibilitc  cu- 
bique, X,  45. 

BoHH.  —  Loi  de  Mariotte,  VI,  .V'9.  — 
.\ttraction   moléculaire,    IX,   662. 

BoiTEL.   —  Arc-en-ciel,  VIII,  276. 

BoLTZMANN  (  L.).  —  Photographie  des  vi- 
brations sonores,  II,  19J.  —  Travail 
dans  les  Combinaisons  chimiques,  III, 
■2"]].  —  Thermodynamique,  IV,  523, 
5a3,  526.  —  Théorie  cinétique  des  gaz, 
j(ï\,  —  Phénomène  de  Hall,  VI,  290. 

—  Décharges  électriques  dans  les  gaz, 
VI,  291.  —  Expériences  de  Hertz,  X, 
573. 

Bordet  et  Cailletet.  —  Hydrates,  I, 
456. 

BoRQMAN  (J.).  —  Chaleur  par  l'aiman- 
tation, II,  571.  -  Batterie  photo-élec- 
trique, II,  58o.  —  Théorie  électroma- 
{;nétique  de  la  lumière,  II,  585.  — 
Dimensions  des  unités,  II,  55i.  —  In- 
duction, IV,  593.  —  Propagation  du 
courant  électrique,  VII,  22'»,  277,  592. 

—  ÉchaufTenicnt  du  verre  d'un  con- 
densateur, VII,  217.  —  Théorème  de 
Kirchhoif,  VU,  218.  —  Phénomènes 
actino-éleclriqucs,  IX,  61.  —  Cou- 
rants alternatifs,  X,  4^7»  X,  591. 
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BosANQUKT.  —  Machine  de  Gramme,  II, 
|83.  —  Composante  horizontale  à 
Oxford,  IV,  2^2.  —  Électro-aimants, 

IV,  a.'|4.  ■—  Perméabilité  magnétique, 

V,  137.  —    Répulsions  magnétiques, 
V,  126.  —  Fil  dn  soie  v,  VI,  489. 

B08TWICK  (A.-E.).  —  Résistance  élec- 
trique, IV,  96.  —  Spectre  d'absorp- 
tion, I\,  5a4. 

BîiTTcnKR  (A.)  et  VVichk  (H.-F.).  — 
Comparaison  du  thermomètre  à  air, 
X,  3^43. 

BoTTOMLEY  (J.-T.)-  —  Dimcnsions  des 
corps,   IV,   373.   —   Fils  tendus,   IX, 

341. 

BoTTOMLEY  (J.-T.)  et  Tanakadatk  (A.). 
—  Thermo-électricité,  IX,  342. 

BouASSE.  —  Polarisation  elliptique,  X, 
61. 

BouDRÉAUX.  —  Appareils  d'électricité 
statique,  X,  466* 

Bouquet  de  la  Gryk.  —  Chloruration 
de  l'eau  de  mer.  II,  241. 

Bourbouze.  —  Hygromètres,   IV,   ^iS. 

B0USSINESQ  (  J.).  —  Extension  des  ondes 
aériennes,  X,  3oi. 

BouTET.  -—  Tuyaux  sonores,  VI,  253. 

BouTY  (E.).  —  Analogie  thermodyna- 
mique, I,  267.  —  Polarisation  et  con- 
ductibilittS  I,  346.  —  Conductibilité 
des  dissolutions  étendues,  III,  325.  — 
(îhaleurs  de  vaporisation,  IV,  26.  — 
Chaleurs  spccifi(|ues  des  vapeurs  sa- 
turées, IV,  28.  —  Conductibilité  des 
sels  dissous,  Vï,  G.  —  Conductibilité 
des  sels,  VII,  3o6.  —  Conductibilité  des 
mélan^'cs,  VII,  317.  —  Equilibres  chi- 
miques, Vil,  370.  —  Condaclibilité 
de  l'acide  azotique,  VII,  5^(3.  —  Tra- 
vail interne,  VIII,  20.  —  Condensa- 
teurs en  mica,  IX,  288. 

BouTY  et  Cailletet.  —  Conductibilité 
électrique  des  métaux,  IV,  2()7. 

BouTY  et  FoussEREAu.  —  Méthode  des 
courants  alternatifs,  IV,  88. 

BouTY  et  PoiNCARK.  —  Conductibilité 
des  sels  fondus,  VIII,  368. 

BoYS  (C.-V.).  —  Machine  à  intégrer,  I, 
38i.  —  Phénomène  magnéto-élec- 
trique, IV,  SS.  —  Fils  fins,  VII,  S\. 
—  Chaleur  de  la  Lune  et  des  étoiles, 

\,  2',8. 

IJoYs  (C.-V.),  BmscoE  (A.-K.)  et  Wat- 
soN  (  W.).  —  Radiation  électromagné- 
tique, X,  'jKo- 

Brackett  (C.-F.).  —  Mesure  du  travail, 
IV,  9-). 


Branly  (E.).  —  Dosage  de  l'hémoglo- 
bine, II,  43o.  —  Réseaux,  V,  73.  — 
Expérience  des  deux  miroirs,  VII,  69. 

Braun  (F.).  —  Solubilité,  VII,  575.  - 
Corps  incandescents,  VIII,  44'*-  — 
Mélange  des  gaz,  IX,  107.  —  Cou- 
rants par  les  déformations,  IX,  49^- 

Brillouin  (M.).  —  Courants  entretenus 
par  le  travail,  I,  28.  —  Détermination 
de  l'ohm,  II,  1^9.  —  Durée  d'oscilla- 
tion d'un  système  magnétique,  lU. 
167.  —  Tuyaux  sonores,  VI,  aoS.  — 
Résonateurs,  VI,  222.  —  Chaleur 
spécifique,  VII,  14s.  —  Note,  Vil, 
3i5.  —  Déformations  permanentes 
et  Thermodynamique,  VII,  327,  VIII. 
169. 

Briscok  (A.  E.),  Boys  (C.-V.)  et  Wat- 
SON  (W.).  —  Radiation  électroma- 
gnétique, X,  4B9. 

Broch  (O.),  H.  Sainte-Clairk  Drville 
et  Sta8.  —  Règle  en  forme  d'X,  I, 
469. 

Brochmann  (.M.).  -—  Tuyaux  d'orgue, 
VII,  85. 

Brodhun.  —  Leucoscope,  VIII,  488. 

Brooqer  (W.-C.)  et  Flinck  (G.).  - 
Cristaux  du  glucinium  et  du  vana- 
dium, IV,  235. 

Brumies  (B.).  —  Spectres  cannelés,  X, 
5o8. 

BucKiNQ  (H.).  —  Pression  sur  les  mi- 
néraux, III,  106. 

Buchanan  (J.).  —  Carbone  et  série 
thermo-électrique,  VI,  232.  —  Vitesse 
molécuhiire,  VII,  21 1. 

BuDDE  (E.).  —  Forces  électromotriccs. 
IV,  571.  —  Quantité  des  particules 
électri(|ues,  V,  523. 

BuouET  (A.).  —  Expérience  d'électro- 
dynamique,  II,  46j.  —  Action  de 
deux  portions  d'un  courant,  III,  175. 

Bunsen  (R.-W.).  —  Condensation  de 
l'acide  carbonique,  III,  262.  —  Ab- 
sorption capillaire,  V,  83,  —  Décom- 
position du  verre,  V,  253.  —  Calori- 
mètre à  vapeur,  VII,  579. 

BuRSii  (G.).  —  Éleclromètre  capillaire. 


X,  29'». 
BURTON  (Ch.) 

IX,  340. 

Cailletet.  — 
gaz,   1, 


—  Principe  de  Carnot, 


«9- 


Pompe  à   comprimer  les 
—  Hydrates,  I,  456. 
Acide  carbonique  solide,  IV%   122.  -- 
Liquéfaction    de    l'oxygène,    IV,    293. 
Manomètre  à  air  libre,  X,  268. 
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Caillbtkt  et  Bouty.  -  Conductibilité 
électrique  des  métaux,  IV,  297. 

Caillbtet  (L.)  et  Colarukau  (E.).  —  j 
Mesure  des  basses  températures,  VU, 
a86.    —    Mélanges  réfrigérants,   VII, 
43o.  —  Point  critique,  VIII,  389.  — 
Point  critique  de  Teau,  X,  i33. 

Caillhtet  cl  Matiiia».  —  Densités  des 
gaz  liquélics  et  de  leurs  vapeurs  sa- 
turées, V,   549.    —   Acide   sulfureux, 

VI,  414. 

<^. vLKKR  (E.-J.-P.  VAN).  —  Appareil  de 
projection,  VII,  a65. 

r.ALLENDAit  (A.-L.).  —  Thermomètres, 
\,  ^»i3. 

Oalzecchi-Onksti  (T.).  -  Transmis- 
sion des  sons,  I,  561.  —  Conductibi- 
lité des  limailles,  V,  't'j'.y.  --  Avertis- 
seur séismique.  VI,  689. 

(Iampetti  (A.).  —  Courants  de  déforma- 
tion, X,  590. 

Canestiielli    (J.).  Graduation   des 

galvanomètres,  III,  149- 

Canto.ne  (M.).  —  Franges  d'interfé- 
rence, VIII,  (iio. 

Cantoni  (C.)  et  Geuola  (G.).  —  Valeur 
dynamique  de  la  calorie,  II,  563. 

Cardani  (  P.).  Figures  par  électro- 
lysc,  II,  fiSo.  —  Décharges  ralenties, 
V,  574.  —  Section  et  durée  des  étin- 
celles, VI,  589.  —  Conductibilité  du 
verre,  VI,  092. 

Cardani  (P.)  et  Tomasini  {}.).  —  Eau 
surfondue,  VII,  .S87. 

Carey  Lea.  —  rhotosels  d'argent.  VII, 

r.ARHAUT  (II.-S.).  ~  Forrc  électromo- 
trice, IV,  98.  DiTharges  élec- 
triques, Vï,  'l'jo-  -  Étal*>n  Clark,  I\, 
53i. 

Carimey.  —  Biindcs  de  Taibot,  VII, 
60. 

Carnelley    (Th.).  Symétrie    chi- 

mique, II,  .187. 

Carpenter  (\V.  Lant)  et  Balkouh- 
Stewaht.  -    Tarhes  salaires,  III,  4i'>- 

Carvallo  (E.).  —  Formule  de  Hiol, 
VIII,  179.  —  Position  «le  la  vibration 
lumineuse,  IX,  a')7,  X,  5.'{. 

Cattaneo    (C).  Force   élertromo 

trice,  IV,  365.-  Dilatation  des  amal- 
games, IX,  519.  —  Dilatation  du  bis- 
muth, X,  284.  —  Clialeur  spécifique 
des  solutions  d'acide  sulfuri({ue,  \, 
587. 

Cazes  (L)'  -  Kprcuves  stéréosco- 
piques.  IV,  '6i\. 


Cellkrier  (G).  -  Réfraction  comé- 
taire,  II,  3S7;  III,  3ii. 

CiiAURY  (L.).  —  DidusioD  des  acides, 
VII,  11',. 

Cu.VNEY  (J.).  -  Poids  d'uD  pouce  cu- 
bique d'eau,  X,  38f. 

Chaperon  (G.).  --  Polarisation,  III, 
373.  —  Rési>tances  polarisables,  IX, 
48i.  —  Bobines  à  fil  double,  IX,  484. 

—  Self-induction  et  capacités,  IX, 
485. 

Chaperon  (G.)  et  Gouy.  —  Équilibre 
osmotique,  VII,  3a i,  VIII,  44- 

CiiAPPUis(P.).  —  Spectres  d'absorption 
de  l'ozone  et  de  l'aride  pernitrique, 
I,  4o1'  —  Chaleurs  latentes  de  va- 
porisation, VIII,  386. 

Chappuis  (P.)   et    IIautefruille   (J.). 

—  Li<]uéraction  de  l'ozone,  I,  493. 
Chappuis  et  Rivière.  —  Réfraction  des 

gaz,  VIIÏ,  077.  -  -  Tension  de  vapeur 
du  cyanogène,  VIII,  383. 

Chappuis  (J.)  et  Vincent  (C).  —  Tem- 
pératures et  pressions  criti({ues,  \ , 
58. 

Chardonnet  (de).  -  Transparence  ac- 
tini({ue,  I,  3u5.  —  Réflexion,  I,  549- 
-  Radiation  actinique,  II,  219. 

Chabsy  (A.).  —  Transport  électrique 
des  sels,  IX,  3o5. 

Chattook  (!*.)•  —  Constante  d'un  élec- 
trodynamomètre, IV,  239. 

Chauvin.  —  Polarisation  rotatoire  du 
quartz,  IX,  5. 

CiiAVANON  (A.)  et  RiaoLLOT.  -  Projec- 
tion des  phénomènes  acoustiques,  I, 


Chervet  (A.)  --  Éleclromèlre  capil- 
laire, lll,  258.  -  Distribution  du  po- 
tentiel, III,  292.  Tension  superfi- 
cielle, VII,  4H5. 

Chidlowbki  (F.).  -  Méthode  pour  dé- 
terminer l'humidité  de  l'air,  VII,  223. 

CiiiMKoPK  (A.).  -  Kntrctien  des  cou- 
rants électriques,  X,  ]i\. 

Chistoni  (C).  -  Rosée,  I,  566.  -  Élé- 
ments Miagnétiques  à  Rome,  V,  576. 
-  Coeftieient  magnéto-magnétique, 
\,  585. 

Chree  (C).        Aimantation  du  cobalt, 

X,  234. 

Chrihtiansen  (C).  Conductibilité ca- 
loriliiiue,  I,  255.  —  Émission  do  la 
chaleur,  IV,  528.  -  ■^*  opti- 

ques des  corps  d  '  î  ^  * 

510.  •     Écoulera  i,  X, 

5i8. 
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Chwolson  (O.).  —  Pression  et  résis- 
tance galvanique,  I,  673.  —  Tension 
et  résistance  galvanique,  II,  679.  — 
Photométrie,  VII,  229.  —  Conducti- 
bilité thermique,  X,  ^2g.  —  Distri- 
bution de  la  chaleur,  X,  439. 

Clark  (W.).  —  Pression  sur  un  élcc- 
trolyte,  V,  474. 

Clark  (J.-W.)«  —  Energie  radiante, 
VI,  5o. 

Clark  (W.)  et  Lodge  (O.-J.).  —  Corps 
vivement  éclairés,  W,  240. 

Classen  (H.).  —  Expérience  de  Hertz, 
X,  572. 

Clausius  (R.)'  —  Unités  absolues,  ï, 
273.  —  Volume  de  la  vapeur,  I,  278. 
—  Théories  des  machines  dynamo- 
électriques, III,  3i3. 

Clavkrie  (Ch.).  —  Électromètre  capil- 
laire, II,  240. 

Claydrn.  —  Thermomètre,  V,  .\6g. 

Clodiq  (G.)'  —  Usage  du  thermomètre 
comme  manomètre,  III,  222. 

Cohen  (R.)*  —  Eau  surchauflfée,  IX, 
23o. 

CoHN  (E.).  —  Cellules  électrolyliqucs, 
II,  i85. 

CoHN  (L.).  —  Loi  d'Ohm,  IV,  675. 

CoHN  (P.)-  —  Résistance  électrique  des 
(ils  non  recuits,  X,  544* 

CoHN  (L.)  et  Akons  (L.).  —  Conducti- 
bilité et  constantes  diélectriques,  VI, 
546  ;  VIII,  379. 

Colahdeau  (E.).  —  Induction,  V,  218. 
Spectres  magnétiques,  VI,  83.  —  Ma- 
gnétisme et  réactions  chimiques,  VI, 
129. 

Colardeau  (E.)  et  Cailletet  (L.).  — 
Mesure  des  basses  températures,  VII, 
286.    —    Mélanges  réfrigérants,    VII, 
43o.  —  Point  critique,  VIII,  389. 
Point  critique  de  l'eau,  X,  333. 

CoLEMANN  (J.-J.).  —  Diffusion  des  li- 
quides, VI,  488. 

CoLLADON  (D.).  —  Bruit  des  téléphones 
pendant  les  orages,  I,  243.  —  Foudre, 
1,  243.  —  Chute  de  grêle,  III,  3i3. 

Colley  (R.)-  —  Existence  de  la  force 
électromolrice  Y„^,  II,  182.  —  Oscil- 
lations électriques,  V,  536  ;^VI,  58o; 
X,  4^3-  ~  Loi  du  travail  maximum, 
IX,  63.  —  Théorie  de  la  bobine  de 
Ruhmkorff,  X,  433. 
CoMPTON    (A.-G.).   —    Inscription    des 

vibrations,  IV,  93. 
Comstock  (G**  C.-B.).  —  Dilatation  du 
zinci  I,  i5i.  I 


Connel  (Mac).  —  Cristal  de  glace,  X, 

385. 
CoNROY  (J.).  —  Photomètre,  IIÏ,  226. 

—  Radiation  de  la  flamme  du  gaz, 
X,  235. 

Conférence  internationale  pour  la  dé- 
termination des  unités  électriques 
(Résolutions  de  la),  III,  229. 

CooK  (C.-S.).  —  Spectre  de  la  vapeur 
d'eau,  X,  93. 

C00KE  (J.-A.). —  Correction  de  la  pous- 
sée de  l'air,  III,  184. 

Copeland  (R.).  —  Expériences  astro- 
nomiques, III,  4i7- 

Coppet  (de).  —  Solubilité  des  chlo- 
rures, III,  524. 

Cornu  (A.).  —  Double  réfraction  cir- 
culaire, I,  157.  —  Achromatisme  dans 
les  phénomènes  d'interférence,  I,  293. 

—  Spectroscope  à  grande  dispersion, 
II,  53.  —  Raies  telluriques  et  métal- 
liques, II,  58.  —  Raies  telluriques  a. 
IIÏ,  109.  —  Rapport  sur  les  expé- 
riences de  M.  Marcel  Deprez,  III,  5ii. 

—  Couronne  solaire,  IV,  53.  —  Sur- 
face de  l'onde,  IV,  247.  —  Raies  spon- 
tanément renversables,V,  93.  —  Tubes 
à  hydrogène,  V,  100.  —  Spectre  de 
l'hydrogène,  V,  34i.  —  Stabilité  d'un 
système  oscillant,  VI,  41^-  -  Syn- 
chronisation d'une  oscillation,  VI, 
452.  —  Distribution  de  l'heure,  VU, 
23i.  --  Horloges  de  précision,  VIII. 
101.  —  Halo  des  lames  épaisses,  l\, 
270. 

CoHNU  et  Potier.  —  Vérification  de  la 

loi  de  Vcrdet,  V,  197. 
Couette.   —    Mouvement   des    fluides, 

IX,  f\if\.  —    Méthode    de    Poiseuille, 

IX,  56o. 
CowLES  (E.-II.)  et  (A.-H.)  et  Mabery 

(C.-F.).   —     Creuset    électrique,    V, 

i38. 
Crafts  (J.-M.).  —  Ébullition    et   ten- 
sion de  vapeur, III,  435. 
Crew  (R.).     -   Rotation  du  Soleil,  I\, 

529. 
Crool  (J.).  -  -  Climats,  IV,  238. 
CaooKEs   (VV.).  —    Conductibilité   des 

gaz,  I,  53.  —  Viscosité  des  gaz,  \j5\, 

—  Phosphorescence  dans  le  vide,  I, 
57.  —  Matière  radiante,  IV,  333. 

Crompton  (H.).  -  Théorie  de  Mendc- 
leef,  VII,  127. 

Cros  (Cu.)  et  Verqeraud  (A.).  -  Pa- 
pier positif  direct,  II,  i23. 

Crova  (A.).  —  Vernis  à  écrire  sur  le 
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verre,  I,  43'  —  Foyer  du  prisme,  I, 
H^.  -  Gyroscope  magnétique,  I,  271. 
—  Hygromètre  à  condensatioo,  II, 
166.  —  Hygrométrie,  II,  437.  —  Hy- 
gromètre à  absorption,  III,  390.  - 
Photométrie,  V,  193.  ---  Radiation 
•molaire,  VIII,  379,  385.  —  Sur  les  ob- 
servations de  M.  Savelief,  IV,  396.  — 
Congrès  des  mécaniciens  allemands, 
IX,  117.  —  Lumière  diffusée  par  le 
Ciel,  X,  48(i. 

(îuovA  et  Garde.  —  Ktalon  électrosta- 
tique de  potentiel,  III,  7X)C). 

Crova  (A.)  et  lloL'UAiLLE.  -  Radiation 
solaire,  X,  /j87. 

Crova  (A.)  et  Laoarde.  —  Pouvoir 
éclairant  des  radiations  simples,  I, 
1G2. 

Curie  (J.)  --  Pouvoir  inducteur  et 
conductibilité,  I\,  391. 

Curie  (  P.).  —  Balance  apériodique,  IX. 
i38. 

Curie  (J.  et  P.).  —  Phénomènes  élec- 
triques dans  les  cristaux  liémièdres, 
I,  'i'|5.  —  Dilatation  électrique  du 
quartz,  VIII,  i49- 

Curie  (P.)  et  Blondlot  (R.).  —  Klec- 
tromètre  astatique,  VIII,  80. 

CzAPSKi  (S.;.  —  Force  électromotrice, 
IV,  578. 

CzERMAK  et  ExNER  (F.).  —  Inductiou 
unipolaire,  VI,  2y/|. 

DvGUENET  (C).  —  Expérience  des  ex- 
tra-courants, VIII,  280. 

Dahlander  (G.-R.).  —  Refroidissement, 
I,  435.  —  Thermodynamique,  VIII, 
323. 

Damien  (  B  -C).  -  Force  éleclroino- 
trice,  V,  i9'.î. 

Damien  et  Terui;em.  —  Décharges  dis- 
ru  ptives,  IV,  4>7' 

D'Arcy  (R.-F.).  —  Viscosité  de  disso- 
lution, IX,  389. 

Darwin  (G.).  —  Variations  de  la  verti- 
cale. Il,  48i.  • 

D'Auria.  —  Ellipticité  planétaire,  VI, 

474- 

Debrun  (E.).  —  Relais  électrocapil- 
laires, II,  169. 

Decharme  (C).  —  Imitation  des  phé- 
nomènes d'électricité  et  de  magné- 
tisme, III,  !iSi, 

Deftorges  (Cil.).  —  Intensité  de  la 
pesanteur,  VII,  239,  3/17,  45'). 

Dblsaux  (G.).  —  Arc-cn-ciel,  II,  95.  — 
Diffraction,  II,  170. 

Dkmeny  (G.).  —  Application  de  la  pho- 


tographie à  l'étude  de  la  locomotion, 

I,  5o 

Deprez  (M.).  —  Compteurs  d'électri- 
cité, I,  38i.  -  Transport  et  distribu- 
lion  de  l'électricité,  II,  a35. 

Des  Coudres  (Th.).  —  Mouvement  de 
la  Terre,  IX,  25i. 

Deslandres.  —  Bandes  ultra-violettes, 
VIII,  38G.  —  Spectre  de  carbone,  X,  276. 

Dessau.     -   Dépôts  métalliques,  VI,  48o. 

Dewar.  -  Liquéfaction  de  l'oxygène, 
IV,  331. 

Dewah  et  LiVKiNo.  ~  Raies  spectrales, 

II,  232.  —  Renversement  et  raies  des 
métaux,  II,  4«^4'  —  Rayons  ultra-vio- 
lets, III,  21S.  —  Taches  solaires,  III, 
4 18.  —  Etudes  spectrosropiqucs  des 
explosions  ^'azeuses,  IV,  5i.  --  Ren- 
versement des  raies  de   l'hydrogène, 

IV,  5i.  —  Propriétés  speclroscopiques 
de  la  poussière,  X,  420. 

D1AK0N0FF  (D.).  -  Baromètre  à  si- 
phon, 111,  •.Î7.  —  Micromètre  oculaire, 
VII,  2  jo. 

DiETEUici  (C).        Résidus  électriques, 

V,  i3o.  -  Equivalent  mécanique  de 
la  chdieur,  VIII,  4^7'  —  Calorimé- 
trie,  IX,  246. 

DiETERici  (C.)  et  KoNiG  (A.).  -  Sensi- 
bilité do  l'œil,  IV,  829. 

DiXEs.  —  Pression  du  vent,  X,  385 

DiTsciiEiNER  (  L.).  —  Anneaux  de  Gué- 
bhard,  II,  87. 

Dixon  (H.-B.).  —  Vitesse  des  explo- 
sions, IV,  47-'» 

Dodbie  cl  HuTCHESON.  --  Poids  spéci- 
fiques, IV,  2f\2. 

DoBRonorF-MAiKOFF  (A.).  —  Lampe 
électriiiue,  II,  574. 

D'OcAGNE.  —  Formule  des  lentilles,  IV, 
554. 

Do.NATi  (  E.).  —  Nouveau  modèle  d*é- 
lectromètre,  VIII,  298. 

DoxATi  (  L.).  —  Pile  à  immersion,  VIII, 

Do.NLE  (W.).  —  Thermo-électricité  des 
liquides,  VI,  5ji.  ~  Constantes  dié- 
lectriques, IX,  5i5.  —  Aimantation 
transversale,  X,  566. 

Donnelly  (J.-F.).  --  Spectroscope  mé- 
téorologique, m,  /\5. 

DoRN.  —  Mouvement  d'un  aimant,  VIII, 
604.  —  Magnétisme  induit,  VIII,  6o'|, 
—  Action  de  petites  forces  magnéti- 
santes. Vin,  6o|.  —  Détermination 
de  l'ohm,  IX,  2^3. 

DouMER  (  E.).   —  Identimètre,  IX,  191. 
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DoTBN  (B.).  —  Surface  de  l'onde,  II,  i5. 

D&AFEit  (H.).  —  PhoLoprapliie  du  spec- 
tre de  la  nébuleuse  d'Orion,  II,  49.  - 
—  Prisme  en  sulfure  de  carbone,  V, 
i3i. 

Draper  (J.-W.)-  —  Phosphorographies, 
I,  io5.  —  ComéLefi,  I,  iS3. 

DnicKER  (J,).  —  Dilalatiua,  compres- 
sibilité,  VIII,  4^7' 

DrDDB    (P.),      -    Absorptit 


s  les  c 


;,  VU, 


Verre  d'antîmoioc,  Vlll,  487. 

«Unies  optiques  des  métaui,  X,  S37. 

Dnoop  (B.)- Vision  des  couleurs,  III. 

Du  Bois  (II.-E.-J.-G.j.  —  Cunsdinte  de 
Verdel,  VIII,  606.  -  Pbénoniéae  de 
Kcrr,  X,  568. 

Du  Bois  (H.-E.'J.-G.)  et  Rubens  (N.). 
—  Réfraction  cl  dispersion,  X,  534- 

Dupois  (E.).  —  Machine  de  Holti,  III, 

Dubois  {R.)  et  Leboy.  —  OpUialmo- 

mètrc,  VII,  S64. 
nuB0SCQ(Tb.  et  A.)-  —  Saccharimèlre, 

II,  =74- 
RpBoscQ  (J.)   et   Pahinaud.  —   Inten- 


sités II 


1,  IV, 


171. 


DucBETET  (E.).  —  Galvanomètre  II,  556. 

-  DUFET  (  H.).  —  Saccba  ri  métré  Laurent, 

I,  bbi.  —  Indices  du  quarlE,  III,  oii. 

—  Indices  de  réfraction,  IV,  389.  - 
Loi  de  Gladstone,  IV,  477.  —  Micro- 
scope polarisant,  V,  564.  —  Volumes 
moléculaires  et    énergie    réfractiïe, 

VI,  îoi.  -  Consianies  du  gypse,  VII, 
aga.  —Orientation   optique,  X,  171. 

IJuroDii   (IL).  —  Pliolopliune,   I,   igft. 

—  Thcimomélrc  diOérentiel,  II,  3ai. 

—  Grélc,    II,    3a6.   —    Hygromètre, 

Vin.  73. 

IIUFOUII  (H,)  et  AaSTElx  (H.).  ~  Ba- 
romètre enregistreur.  II,  375. 

HUHKM  (P.).  —  Henïcrsemenl  des 
raies,  IV,  lat.  -  Lui  d'Ampère,  V, 
q6.  —  Corps  hygrométriques,  V,  io3. 

—  Capacité  calorifique,  V,  Soi.  — 
Hauteur  osmîquc,  VI,  i3i  —  Phéno- 
mènes pyro-électriques.  VI,  3ti6.  - 
Pression  osmiquc,  VI.  .197.  —  Pro- 
priétés des  dissolutions,  VU,  i.  - 
Point  de  congélation,  VU,  laa.  — 
Accroissement  de  l'entropie.  VII,  it). 

—  Liquéfaction  de  l'ecide  carbonique, 

VII,  i58.   -  VAXel  Peliier,   VU,  387. 

—  Pesanteur    et    dissolution,     HI, 


Dumas,  Aubin,  MitiiTz  et  Reuet.  ■ 
Acide  carbonique  dam  l'air,  II,  ^t'^. 

DuscAN  (D.-L.),  WiLXEs(G.)  etHnr- 
CHINS0N  (C.-T.).  -  Unité  de  lA»*,- 
dation  Britannique,  IX,  S3o. 

DuTER.  —  Ëlectrolyse  des  solutions  al- 
calines, VI,  137. 

DvoitAE  {V.).  —  Intensité  des  Tibr4- 
tions,  II,  465. 

Ebeliuu  (A.).  —  Tbcrmo-électricitr. 
VU,  583, 

Ebeiit  (  H.  ).  -  Longueur  d'onde  et  in- 
tensité, Vil,  i33.  -~  Principe  de 
Doppler,  IX,  57I.  —  Spectrograpbe-, 
IX,  58o.  —  Spectre  de  la  lumière  k- 
diacale.  X,  S3i. 

Ebert  (H.)  et  W[edeman:<  (E.).  - 
Décharges  électriques,  VIII,  599,  R. 
SSa. 


48. 

Eper  (J.-.M.).  -  Sensibilité  de<  sel- 
d'argent,  IV,  iK3.  —  Mesure  pholo- 
cbimique,  V,  î4'- 

Edler  (J.).  —  Rayonocmcnt  delà  cha- 
leur, X,  5î4. 

Edlunu  (E.).  -—  Résistance  du  tide,  I. 
134.  —  Électricité  daos  les  gai  raré- 
fiés, III,  149.  —  Induction  unipolaîK. 

IV,  343.  —  Electricité  dans  les  pt 
raréfiés,  IV,  173.  Passage  de  \'i 
lectricité  dans  l'air  rarélié,  V,  i3o.  - 
Arc  électrique,  V,  54^.  —  Force  élti 
ironotriee  de  rétineelte,  VI,  S79.  ■ 
■adulation  unipolaire,  VU,  38.>^  - 
Electricité  atmosphérique.  VUI.  »-. 

Edwards  (5.)  cl  An^tv  (W.).  -  Sel' 

haloldcs  d'argent,  X,  i44. 
Efisidff  (A.).  —  Magnétisme  des  pi. 

VU,  4(i4. 

EaoBuFF.    —    Minimum    de    déiialioR 

des  réseaui,  II,  58a. 
EHnHARDT(  O.  ).  —  Chaleurs  sptciGqaef. 

V,  4o5- 

EicHiioBN  (W.).  -  CondvcUbiliU  les 
gai,   X,   5s4-    —    Sirène  T<ic«lei  X. 


KsiiOLH  {».).  -Chaleu 

porisatiun,  X,  i43. 
ÉuK  (  B.l.  —  liuitalidii  des  tan:it  djnl   ' 


■M,a.r,.      l 

Ut  UUbu  ih  **•  j 

, I  des  ror'c4S  djnl   ' 

UD  diélectrique,  I,  71,  -  Co«(Aci(til  i 
de  viscoiilé,  1,  m4.  ^  KxfiliHatMJ 
Hall,    I._  »fi„^^,^|gj|||g^| 
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ÉlallicitÉ  [lins   les  cristaux,  V,  loj. 
-  CoerCeient  rotatoire,  VI,  430- 
Elbab  (A.)-   Vibration   forcée  des  pla- 
ques, m,  33.  —  Anneaux  de  Nobilî, 

VI,  346.  -  Monocorde,  V,  383.  -  Me- 
sure» de  résiatauce,  VIII,  3:14.  — 
Coupe-ci reuit,  IX,  35o. 

Elsieh  (1.)  et  Geitïl  (H.).  -  Ëlasli- 
cil«  de  la  flamme,  II,  4».  Couples 
secondaires,  III,  4''  —  Multiplica- 
teur, V,  Sij.  -  Éleclriciti  atmosphé- 
■  rique,  V,  n4-  —  Klecltisation  des 
gouUelelles  liquides,  VIT,  ^5u.  — 
Oione,  X,  Sfti.  —  Étincelle,  X,  571. 
—  Photo-électricité,  X,  573. 

Emden   {R.1.   —   Tensions  de   vapeur, 

VII,  574.  -  Émission  lumineuse,  IX, 

Ekqel  cl  BEnTiiCLOT.  —  Hecherches 
thermiques  sur  l'arsenic,  \,  i/iH. 

EÎJtvôb.  — Volume  moléculaire,  VI,  5ii. 

Eruaiid  (Th.).  -  Propriétés  de  l'iri- 
dium, 1,433. 

EnicsSDN  (  I. }.  -  Moteur  solaire  et 
teoipéralure  du  soleil,  IV,  49. 

EBTiKKïiii.  —  Siistéme  télégraphique, 
IV,  fi5. 

ETTiNaHAUSKN  (A.  VON}.  ~  CoelTicient 
diamagnétique  du  bismuth,  II,  19]. 
~  Phénomène  de  Hall,  VI,  193. 

Ettinohausbn  (A.  von)  et  Nehnht. 
Pliéooméne  de  Hait,  VI,  393.  —  Force 
él CCI To motrice  produite  par  un  cou- 
rant thermique  placé  dans  un  champ 
magattique,  VI,  191. 

EWLSQ  (A.).    -  Courant  hélicoïdal,  II, 
Magnétisme   induit,  X,  386, 
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Favé  (L.).    -  Marégraphe  plongeur.  X, 


d'Ampér 


,    II, 


FERKCuttiE  et  KoBTUNE  (N.)-  —  Pro- 
priétés magnétiques  (les  poudres  de 
fer  et  de  carbone.  VII,  119. 

Ferkaius  (G.).  —  Générateur  Gaulard 
et  (jibbs,  V,  S^g.  —  Dotations  élec- 
trodynamiques, VIII,  60S. 

FïnREL  (W.).  -  Itayonncment  de  la 
chaleur,  I\,  5'!.7.  —  Lui  du  rerroidïs- 
semcfil  de  Weber.  X,  ga. 

Fbhhini  (  H.).  —  Appareils  de  Crookes, 


38G. 


EWIN 


C). 
33». 


(J.-A.)  et  Kli 


KJN{H.- 


ExNEH  (F.).  -  Électricité  atmosphé- 
rique, VI,  189.  —  Photomélrie  du 
Soleil,  VI,  194.  -  Théorie  du  con- 
UCt,  VII,  44g. 

BuiiR  (K.).  —  Scintillatian,  I,  373.  — 
ViiMte  de  la  lumière,  IV,  468,  V,  33'j. 
—  Grandeur  des  molécules,  V,  ajc- 
-  LenUlle*.  VI.  3«t. 


i:\ 


i,iUf. 


I,  âîr. 

Fkiiy  et  Baillk.  -  Pile  étalon,  IX. 
334. 

Fkstino  et  Abneï.  —  Spectre  d'absorp- 
tion de  l'iode,  III,  t4â.  —  Absorption 
atmosphérique  de  la  partie  infra- 
rouge du  spectre,  III,  319. 

Fiii;nsN£ii  (K.),  -  Éliilon»  de  rési- 
stance. X,  3.'|1. 

FrUSSNER    (K.)    et     LiNDECK    (St.). 

Alliages  pour  résistances.  X,  ï4i. 

PEUBaNER  (W.).  —  Anneaux  de  New- 
ton, 1,  186. 

FjNk.   —    ConduclibililB    des    électro- 

Fiscueh(W.).  -  Tension  de  la  vapeur 

saturée,  VI,  S3i. 
Fleeuino  (J.).  —  Élcclrodcs   à   dilTé- 

renies  tempciaiurcs.  X,  i36. 
FlEF)I[NU     JtNKIN     (H.-C.)    et     EWINU 
(J.-D.).  —  Aimantation   et   torsion, 
I.  333. 
Fleibciil   (K.).   ~   Surface   de   l'onde 
lumineuse  dans  un    champ    uiagoé- 
[       tique,  IV,  183,—  Kéfraclion  dans  les 

liquides,  V.  ^b. 
■   Pleischl  (  ë.  )  et  VON  Mahkow.  -     Lu- 
mière m'mochromatiquc,  I\,  3^3. 
,    Plihinu   (U.-C).  —  Lampe    i   incan- 
:       descence,  V.  80,  38i.  —  Pile  Daniel, 
I        V,  3Si).  —   Distribution  des  courants 
;       dans  un  réseau,  V,  47". 
Flehino(J,-E.<.  .-  Étalon  derésisuiice, 

VIII,  617. 
Fletcuer  (L.).    -   Dilatation  des  crit- 
taui,  136.         Unité    britannique.  V, 
.Î4. 
^lihb   (G.)   et   llHOdOEn  (W.-C.j.    .- 
CrîiUnx  du  glucinium  cl  du  vana- 
nn,  IV,  a35. 

-  (A.-il.),   WoowD*iii>   (H. -S,), 
-■IBii  (E.-S.}  et  VoiOT  (\V.).  ■- 
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Variations  de  longueurs  de  certaines 
règles,  III,  i83. 

Fœppl  (A.).  —  Distribution  de  l'élec- 
tricité, VI,  541.  —  Vitesse  du  cou- 
rant électrique,  VI,  55o.  -  Maximum 
de  polarisation  galvanique,  VI,  674. 
Conductibilité  du  vide,  VIII, 
495. 

K0EK8TER  (A.)  et  Mylins  (F. j.  -  So- 
lubilité du  verre,  IX,  117. 

I-OL  (H.)  et  Sarasin  (K.).  —  Pénétra- 
tion de  la  lumière  dans  les  eaux, 
VIII,  689. 

FoLGHERAiTER  (G.).  -  Dilatation  des 
acides  salicylique,  etc.,  I,  5i6. 

FoRBEs  et  YouNO.  -  Vitesse  de  la  lu- 
mière, II,  96. 

FoREL  (F.-A.)-  —  Glaciers,  I,  a/p,  II, 
377. 

FossATi  (E.)-  -  Galvanomètre,  I,  670. 
-  Expérience,  III,  554.  —  Aimants 
permanents,  IV,  565.  —  Expérience 
d'acoustique,  V,  569.  -  Thermoma- 
gnétisme, VIII,  (ho. 

FoSSATI     (E.)    et    SOMIGLIANA    (C).     — 

Pendule,  VI,  585. 

F'osTKR  (G.-C.  ).  —  Coeffîcient  d'induc- 
tion, VI,  fii)\. 

F0US8EREAU    (G.).  Éclairage  élec- 

trique, I,  72,  125.  -  Résistance  du 
verre,  II,  254-  —  Résistance  élec- 
trique, IV,  189.  -  Résistance  de  l'al- 
cool, IV,  45o.  Décomposition  des 
chlorures,  VI,  349.  —  Altération  des 
chlorures,  VII,  21.  -  Décomposition 
réversible,  VII,  3o.  —  Hyposulfites, 
VII,  5  H. 

FOUSSEIIEAU     (G.)     Cl    BOUTY     (E.). 

Mélhode  des  courants  alternatifs,  IV, 

I'hanklaxd.  -  Radiation  solaire,  II,  93. 
Accumulateurs,  III,  181. 

Franklin  (W.-S.)  et  Niciioi.s  ^  K.-L.). 

Passivili'  du  fer,  VII.  5\S.  --  Force 

clcctromolrice    d'aiinanlalion,    VIII, 

i44- —  Vitesse  du  courant  électrique, 

I\,  44 <•  ~~  rhotomctrie,  IX,  526. 

I'rkeman  (S. -11.).  -  Électricité  par 
évaporation,  II,  5o,  291. 

Fhi.y  (von)  et  VON  Kuies.  Mélange 
des  couleurs,  I,  5i3. 

Freybkrc  (G.).  —  Diiïérence  de  po- 
tentiel et  étincelle,  IX.  3i3. 

Fhiedel    (C.).    —    Poids    moléculaire, 

X,  475. 

FniKDUiciis    (F.).  Pile    élcclrique, 

MI,  'iî)X. 


Friedrichs  et  Grei.ner.  -  Pompe  à 
mercure,  Vï,  5io. 

Fritts  (C.-E.).  —  Élément  au  sélé- 
nium, III,  186. 

Frohlich  (G.).  -  Chaleur  solaire,  IV. 
336. 

Frohlich  (I.).  -  Réseaux,  I,  5o. - 
Diffraction,  I,  559.  -  -  DétcrminalîoD 
de  l'ohm,  II,  325. 

Fromme.  -  -  Recuit  et  trempe,  IV,  3S3. 

Frowein  (P.-C.-F.  ).  -  Dissociation 
des  sels  hydratés,  VII,  3 16. 

FucHS.  —  Expériences  d'acoustique, 
III,  548. 

FusscHE  (H.).  -  Thermomètres  co 
verres  différents,  X,  344- 

Galitzine  (B.).  —  Capillarité  et  vapo- 
risation, Vlll,  592.  —  Loi  de  Dalton. 
X,  519. 

Galtow  (F.).  Instrument  pour  l'ob- 
servation   des    mouvements   rapides, 

III,  43. 

Garbe.  —  Spectroscope  à  fente  incli- 
née, II,  3i8.  -  Loi  de  Joule,  III.  ig^). 
—  Rayonnement,  V,  245.  --  Électro- 
magnétisme,  VI,  4^6.  —  Réseaux  pa- 
rallèles, IX,  47* 

Garbe  et  Chova.  —  Étalon  électrosta- 
tique de  potentiel,  III,  299. 

Geitel  (H)  et  Elster  (I).  —  Élasti- 
cité de  la  flamme,  II,  40*  —  Couples 
secondaires,  III,  4(*--  Multiplicateur, 
V,  524.  ~  Électricité  atmosphérique, 
V,  i2'|.  —  Élcclrisation  des  goutte- 
lettes liquides,  VIII,  4  >'^-  —  Elerlri- 
salion  des  gouttelettes  liquidt^s,  VII, 
45().  —  Ozone,  X,  56*).  —  Étincelle, 
X,  571.  —    Photo-elcctricitô,  X,  b~2. 

Genocchi  (G.).  —  Pendule,  IV.  i47- 

Gérard-Ansdell.  —  Point  critique,  II, 
45. 

Gehuardt  (R.  ).  Jeu  de  flûtes,  VI. 
i5i. 

Gernez  (D.).  -  I>uréc  de  ta  solidifi- 
cation, II,  i5|)  -  -  Solidiliralion  du 
soufre  fondu,  III,  oS.  -  Surchauffe 
cristalline  du  soufjc,  III,  jS6.  -  Sur- 
fusion du  soufre,  IV,  '^19.  -  Pouvoir 
rotatoire,   VI,  383,  Pouvoir  rota- 

toire  des  molvbdales.  VIII,  5-j  cl 
078;  VII,  110.-  Des  tunfjstates,  \  II. 
365. 

Gerosa(G.).        Résistani:c  Oicctriqiie, 

IV,  564. 

Gkiiosa  (G.)  et   Cantoni  (G.;.     -   Va- 
leur dyiiiimiquo  de  la  calorie.  Il,  Vi-. 
GiDBs    (  \\  .-J.  j.  Théories    classique 
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et    électrique    de  la    lumière,   VIII, 

«47- 
<;iBB8   et   WiLLARD   (G.)-     -    Théorie 
électromagnétique  de  la  lumière,  IX, 

446. 

r.iBsoN   (E.)   et  Grégory  (R.-A.). — 

Ténacité  du  verre  filé,  Vil,  85. 
<;iLBERT  (Ch.).  —  Rotation  de  la  Terre, 

II,    lOI. 

(iiLL  (G.).  —  Courant  à  la  surface  d'un 
métal  et  d*un  liquide,  \,  546. 

«iiLTAY  (I.-W.).  -  Polarisation  des 
récepteurs,  IV,  369. 

^•lULiANi.  —  Induction  magnétique,  II, 

52^- 
<iLADSTONE  (I.-H.)ct  GlaDSTONE  (G.)- 

—  Réfraction  et  dispersion  de  la  ben- 
zine, X,  287. 

Glazebrook  (R.-T.  ).  —  Tourbillons 
moléculaires,  I,  5io.  —  Réseaux 
courbes,  III,  i5a.  —  Prisme  polari- 
satcur,  III,  22a.  —  Capacité  des  con- 
densateurs, IV,  137. 

GocKEL  (A.).  -  Effet  Peltier,  V,  «29,— 
Force  élcctromotricc,  X,  547. 

(ioDARi)  (L.).  —  Lunette  photométri- 
que, V,  173.  —  Diffusion  de  la  cha- 
leur, VI,  157.  —  Surface  de  diffusion, 

VII,  435. 

GoLDiiAMMEii  (W.).  —  Décharges  dans 
les  gaz,  IV,  596.  —  Propagation  et 
dispersion,  VII,  226.  —  Influence  de 
Taimantation  sur  la  conductibilité, 
VII,  276  ;  IX,  i65.  —  Théorie  de  la 
lumière,  X,  ^2(). 

GoLDSTEiN  (E.).  —  Décharges  dans  les 
gaz  raréfiés,  II,  176.  —  Tubes  de 
Geissier,  II,  178.  —  Réflexion  des 
rayons  électriques,  II,  179. 

GoLiTZiNE  (B.).  —  Température  cri- 
tique, X,  593. 

GoKE  (G.).  —  Diffusion  électrostatique, 

I,  43i.  —  Rotations  électromagnéti- 
ques, I,  432.  —  Electrolyse  du  sul- 
fate de  cuivre,  II,  99.  —  Corrosion 
des  cathodes,  III,  5o.  —  Balance  élec- 
trolytique,  III,  5o.  —  Pile  thermo- 
électrique, IV,  48. 

GossART  (E.).  —  Liquides  en  caléfac- 
tion,  IX,  209. 

GOUnË     DE      ViLLEMONTÉE.     —     CoUtaCt 

métal  liquide,  IX,  6).  —  Différence 
de   potentiel  au  contact,  IX,  326.  — 

—  Elément  Daniell,  IX,  333.  —  Kga- 
liseur  de  potentiel,  X,  76. 

GouY.  —  Double  réfraction  circulaire, 

II,  365.  —  Pouvoir  rotatoire  et  dou- 
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ble  réfraction,  IV,  149.  —  Mouvement 
lumineux,  V,  354.  —  Diffraction,  VI, 
32.—  Électromctre  à  quadrants,  VII, 
97.  —  Potentiel  au  contact,  VII,  2o5. 

—  Régulateur  de  courants,  VII,  479^ 

—  Pile   étalon,  VII,   53a.  —  Mouve- 
ment brownien,  VII,  56i.  —  Conser- 
vation de    rélectricité.  VïII,  227.  - 
Vitesse  de  la  lumière,  IX,  390. 

GouY  et  Chaperon  (G.).  —  Équilibre 
osmotique,  VII,  32i,  VIII,  44* 

Govi  (G.).  —  Polarisation  rotatoire,  I, 
372.  —  Couleurs  invisibles,  VIII, 
6i3.  —  Microscope  composé,  X,  584. 

—  Grandeur  des  images  donnée  par 
les  lentilles,  X,  584. 

Graetz  (L.).  -  Conductibilité  calori- 
fique, V,  5(>6.  -  Tourbillons  de  Max- 
well, V,  547.  -  Conductibilité  des 
sels  solides,  VI,  3|6.  —  Klasticité  du 
caoutchouc,  VI,  017.  -  Frottement 
des  liquides,  VIII,  f\^Z.  --  Résistance 
électrique  des  seU  fondus,  IV,  397. 

Gray  (A.).  —  Graduation  des  galva- 
nomètres, III,  45.  —  Galvanomètres 
gradués  de  Sir  W.  Thomson,  III,  45. 

—  Dimensions  des  métaux  dans  l'ai- 
mantation, III,  4:-  -  Intensité  d'un 
champ  maguéticiue,  III,  220. 

Gray  (Th.).  -  Conductibilité  électri- 
que du  verre,  II,  9').  —  Boussole  des 
sinus,  VI,  247.  —  Fil  de  soie  i',  VI, 
489.  —  Application  de  l'électrolyse  à 
la  mesure  d'un  courant,  VII,  209. 

Gray  (Th.  et  A.).  —  Galvanomètre  à 
réflexion,  IV,  4^-  —  Galvanomètre 
astatique,  IV,  48. 

Greenhill  (A.-G.).  —  Stabilité  d'une 
tige,  I,  337. 

Gregory  (R.-A.)  et  Gibson  (E.).  — 
Ténacité  du  verre  pilé,  VII,  85. 

Grei.ner  et  Friedhichs.  —  Pompe  à 
mercure,  VI,  5io. 

Grikfiths.  —  Thermomètre  de  platine, 
X,  383. 

Grimaldi  (G. -P.).  —  Dilatation  des 
liquides,  V,  29.  —  Thermo-électricité 
du  bismuth,  VI,  569;  X,  583.  —  Dila- 
tation des  liquides,  VII,  72.  -  Actions 
thermomagnétiques,  VII,  588.  —  Bis- 
muth dans  un  champ  magnétique,  X, 
584. 

Grimsehl  (E.).  —  Intensité  d'un  son, 
VIII,  427. 

Grinwis  (C).  —  Choc  des  corps,  I, 
58.  -  Distribution  centrobarytiqiie 
de  masse,  I,  59. 
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Griveaux  (F.).    -  Vitesse  du  son,  II,  228. 

Grunmaoh  (L.).—  Mesures  barométri- 
ques, III,  364.  —  Conductibilité  élec- 
trique, VIII,  336. 

Groshans  (J.-A.)*  —  Poids  spécifique, 
IV,  285.  —  Loi  analogue  à  celle 
d'Avogrado,  V,  470. 

Grossk  (A.).  —  Rhéostat,  VI,  545. 

GuBKiN  (J.).  —  Électrolyse,  VII,   ^5i. 

GuKBHARD  (A.).  —  Lignes  équipoten- 
tiellcs,  I,  3o5,  4^3.  —  Appareils  diop- 
triques,  II,  2G6. 

GuQLiELMO  (G.).  —  Diffusion  de  la  va- 
peur d'eau,  III,  555.  —  Baromètre, 
X,  281. 

GuGLiELMO  et  Naccari.  —  Forces  élec- 
motriccs,  I,  52i.  —  Échauffement des 
électrodes,  IV,  56i;  V,  574. 

GuQLiELMO  (Q.).  —  Résistance  de  l'é- 
tincelle, IV, 226. 

Guillaume  (C.-E.).  —  Condensateurs 
électrolytiques,  III,  3o8.  -—  Thermo- 
mètre à  mercure,  VI,  228  ;  VII,  4i9- 
—  Busses  températures,  VIII,  591.  — 
Dissolutions,  IX,  92.  —  Résistance 
du  verre,  X,  Sg. 

GUTHUIE  (  F.).  —  L'entéxie,  IV,  243. 

GuYAUD  (A.).  -  lodure  d'argent,  IV, 
33o. 

GuYE  (Ph.-A.).  —  Coefficient  critique, 
IX,  3i2. 

GUYOT  (A.).  —  Zone  de  sécheresse,  III, 
i85. 

Haqa  (H.).     -  Equivalent  mécanique, 

I,  4^5.  —  Courants  d'amalgamation, 

II,  232.  —  Transport  électrique  de  la 
chaleur,  VI,  106. 

Haoexuaoh  biaciiOFF  (Ed.).  -Glacier, 
II,  S77.  —  Propagation  de  l'électri- 
cilc,  VI,  4^'^- 

Haldank  Gee  (  W.)  et  Holden  (II.).  - 
Électrolyse,  VII,  263. 

Hall  (K.-II.).  Coefficient  de  rota- 
tion, II,  309.  -  Lignes  équtpoten- 
tielles,  V,  i23.  Phénomène  de  Hall, 
VIII,  207. 

Hallock  (VV.).  -  Actions  chimiques 
entre  corps  solides,  IX,  5a3. 

Hallvvacus  (W.).  —  Ucproducteur  de 
potentiel,  VI,  3'|5.  —  Recherches  élec- 
tromclriqucs,  VI,  54 1.  —  Théorie  du 
contact,  VII,  449- —  Kxcitalion  photo- 
électrique, X,  670.  —  Affirmation  de 
priorilii,  \,  ojjo. 

Hamaxtoff  (V.j.  —  Pliolographie  du 
sptrclrc,  I,  577.  Comptes  molécu- 
laires, II,  5Si. 


Hammerl.  —  Voltamètre,  III,  178. 
Handl  (A.).   —   Hydrodeosimètre,  V, 

24>* 

Handl  et   Pribram.   —    Viscosité,  II, 

i4i* 

Hankel  (W.-G.).  --  Propriétés  da 
quartz,  II,  89.  —  Développement 
d'électricité,  IV,  i4o.  —  Électrisatioa 
du  quartz,  VII,  ^5o. 

Hannay  (J.-R.).  —  Limite  de  Tétat  li- 
quide, I,  378.  —  Expérience  sur  le 
vide.  II,  288. 

Hansemann  (G.).  —  Diffusion  des  gaz, 
IV,  5 18.  —   Durée  d'oscillation.  VI, 

i49- 
Hansemann  (G.)  et  Kirchhofp  (G.).  — 

Conductibilité   thermique  et  électri- 
que, I,  89. 
Harkness  (W.).  —  Comète  6,  1,  i53. 

—  Parallaxe  du  Soleil,  II,  339. 
Harlow  Warren  Eaton.  —  Aimanta- 
tion des  corps  diamagnétiques,  I,  333. 

Hasselbero  (R.).  —  Second  spectre  de 
l'hydrogène,  IV,  241. 

Hastinis  (C.-S.).  —  Achromatisme  des 
objectifs.  H,  47*  —  Double  réfractioD 
VIII,  143.  —  Aberration  chromatique, 
IV,  398. 

Haughton  (S.)'  —  Évolution  du  sys- 
tème 1  uni-terrestre,  III,  180. 

Hautrfeuille  (P.)  et  Chappuis  (J.)  — 
Liquéfaction  de  l'ozone,  I,  49^- 

Hautefeuillk  (P.)  et  Margottet  (J-)- 

—  Décomposition  de  la  vapeur  d'eau, 
X,  486. 

Hayes  (H.-V.)  et  Trowbuidge.  —  Me- 
sures électriques,  V,  134.  —  Piles,  \. 
i35. 

IIazen.  —  Crépuscules  colorés,  IV.  9^. 

Heaviside  (O.).  —  Surface  d'onde  élec- 
tromagnétique, V,  385. 

Hecut  (B.).  —  Double  réfraction  ellip- 
tique du  quartz,  III,  iSo. 

Hren  (Ph.  de).  —  Loi  générale  de  lu 
dilatation,  III,  549.  —  Dilatabilité 
des  liquides,  VII,  i55. 

IIeim  (C.)-  —  Dissolutions  sursaturées. 
VI,  553. 

Heine  (H.).  —  Absorption  de  la  cha- 
leur rayonnante  par  les  gaz,  I,  38o. 

Helmuoltz  (von).  —  Balance  éleciro- 
dynamtque,  I,  02.  —  Polarisation 
galvanique  du  mercure,  I,  328. 
Thermodynamique  des  plu''nomène> 
chiini(]ucs,  III,  .'kjG.  —  Moniciits  ma- 
gnéli(jiics,  IV,  238.  —  Vapeurs  el 
brouillards,  VI,  102.  —  ElLHtrolv^e  d»* 
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l'eau,  VIII,  493.  —  Thermodynamique 
chimique,  IX,  100. 

Helmholtz  (R.).  —  Point  de  congéla- 
tion, VII,  47-  —  Jet  de  vapeur,  VII, 
446. 

Hbknkbrro  (H.).  —  Conductibilité  ca- 
lorifique des  mélanges  d'alcool,  IX, 
5G4. 

HENNia8(R.).  -  Homogénéité  du  lai- 
Ion,  VI,  517. 

Hennigs  et  Tœi'Ler.  Propriétés  ma- 
gnétiques des  gaz,  VIII,  294- 

IIenuichskn  (S.).  Magnétisme  des 
composés  organiques,  VIII,  5oo. 

Hknrighsen  et  VVlkuoel.  —  Magné- 
tisme des  substances  organiques,  IV, 
586. 

HKi'PERaER  (  J.-V.).  —  Courbure  et  dis- 
persion d'un  prisme,  V,  237. 

HEniTscii  (A.).  —  Radiophonie,  VI,  536. 

-  Dissolution  des  sels,  VIII.  98. 
Herbchel  (A.iS.).  —  Pile  secondaire, 

II,  98. 
Hertz  (H.).  —  Ëvaporatiun  des  liquides, 

I,  5i2.  —  Tension  de  vapeur  du  mer- 
cure, I,  5i2.  —  Pouvoir  isolant  de  la 
benzine,  III,  i4i.  —  Dimensions  d'un 
pôle,  IV,  325.  —  Equations  de  Max- 
well, IV,  582.  -  Rayons  de  force  élec- 
triqucf,  VIII,  127. 

IIesehub  (N.).  —  Élasticité  résiduelle, 

II,  58 1.  —  Calorimètre  à  air,  III,  454. 

-  Propriétés  du  caoutchouc,  III,  459. 

—  Résistance  du  sélénium,  III,  461, 
VI,  199.  —  Ampèremètre,  IV,  599.  — 
Dynamomètre,  conductibilité  sonore, 
VI,  200.  —  Inlensité  du  .son,  VII,  227. 

-  Méthode  des  mélanges,  VII,  489.  — 
Réfraction  du  son,  \,  592. 

Hess  (W.).  —  Minimum  de  déviation, 

VIII,  339. 

Heydweiller  (A.).  —  Électricité  à  tra- 
vers les  gaz,  IX,  588,  X,  542. 

HiLL.—  Absorption  de  la  chaleur  rayon- 
nante, I,  290. 

HiLLAiRET.  —  Machine  VVimshurt,  V, 
208. 

HiMSTEDT  (F.).  —  Amortissement  des 
oscillations  des  aimants  par  le  fer,  II, 
i35.  —  Évaluation  de  l'ohm,  V,  è^o. 

—  Mesure  de  v,  VII,  90,  VIII,  494*  ~ 
Capacité  d'un  condensateur,  VIII,  59S. 

—  Formule  de  Kirclihoff,  IX,  164.  - 
Action  éleclromagnéliquc,  IX,  204.  — 
Mesure    de   riiilensité    des    courants 
puissants,  X,  56(). 

lIiRN  (G. -A.).  --  Vitesse  des  gaz,  VI,  25i. 


Hjlet8TR(>m  (S. -A.).  —  Conductibililé 
de  la  neige,  X,  ifyi. 

Hjortdahl  (T.).  —  Picrates  de  manga- 
nèse de  fer,  III,  lo^ 

lIoFE  (G.  von).  —  Fonction  magnéti- 
sante, IX,  590. 

Hoffmann  (P.).  —  Écoulement  de  l'air, 
IV,  5i2. 

HoLDEN  (E.-S.).  —  Éclairement  dans 
les  lunettes,  I,  i53.  —  Comète  by  I, 
i53. 

HoLDEN  (H.)  et  Haldane  Gee  (W.).  — 
Électrolyse,  VII,  2G3. 

HoLMANN  (S.-\V.).  —  Calibrage  des  ther- 
momètres, II,  48. 

Homen  (Tu.).  —  Résistance  de  l'air  ra- 
réfié, V,  543.  —  Résistance  électrique 
des  gaz,  IX,  ^i']. 

IIooD  (J.).  —  Absorption  et  interdiffu- 
sion des  gaz,  IV,  7.f{i.  —  Réactions 
chimiques,  V,  474' 

H0PKIN8ON.  —  Indice  de  réfraction  et 
pouvoir  diélectrique,  II,  288.  -  Dis- 
tribution d'électricité,  V,  34o.  —  Pro- 
priétés magnétiques  des  alliages  de 
nickel  et  de  fer,  X,  2^2,  290.  —  Acier 
au  nickel,  X,  241.  —  Magnétisme  et 
récalescence,  X,  f\2i. 

HoppE  (Ë.).  Induction  magnéto-élec- 
trique, VII,  5oi. 

Hopps  (J.).  —  Résistance  et  enroule- 
ment, V,  f\\. 

HouLLEviuuE  (L.).  —  Solubilité  des  gaz, 
VII,  254.  —  Ethérification,  Vil,  54i. 
—  Photomètre,  X,  126. 

HuFNER  (G.).   —   Absorption  des   gaz, 

VIII.  435. 

HuFNER  (G.)  et  Albrecht.  —  Tempéra- 
ture de  l'eau,  X,  227. 

HuaaiNS  (W.).  —  Spectre  photogra- 
phique d'Orion,  II,  98.  —  Photogra- 
phie de  la  couronne  solaire,  II,  178: 
III,  io3.  —  Comètes,  II,  478. 

HuaoïNS  (M.  et  M"*  H.).  —  Spectre  de 
la  nébuleuse  d'Orion, X,38i.  — Spectre 
de  Sirius,  X,  082. 

HuoHER.  —  Balance  magnétique,  IV,  47- 

HuaoNioT.  —  Écoulement  des  gaz,  VI, 

79- 
HuLiN  (  L.).  —   Galvanomètre,  IX,  5io. 

HuNuERFORD  (E.).  —  Ncigc  et  glace  sous 

pression,  II,  5o. 

HUNTINGTON     (A.-W.)     et     SiEMENB. 

Fourneau  électrique,  II,  12J. 
HuRiox  (A.).  —Tuyaux  sonores,  I,  i36. 
Achromatisme  dans  les  phénomènes 
d'interférence,   I.   3o3.   —  Propriétés 
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du  bismuth,  III,  36o,  IV,  171.  —  Effet 
thermique  des  élin«'elles,  IV,  167.  — 
Écran  circulaire,  IX,  55. 

Ilt'TCiiESON  et  DoDBiE.  —  Poîds  spéci- 
fique, IV,  1^2. 

HuTCiiiNS  (C -C).  —  Spectres  métal- 
liques, IX, 525. 

IIuTciiiNS  (G.).  —  Instrument  pour  la 
chaleur  rayonnante,  VII,  5'|8. 

HUTCHINS    (C.)    et    TUONVBRIDOE    (J.).   — 

Oxygène  et  carbone  dans   le  Soleil, 

VII,  547. 

lIuTciiiNsoN  (C.-C.)-  --  Masse  des  mé- 
téores, X,  97. 

HUTCIIINSOX     (C.-T.),    DUNCAN    (L.)    et 

WiLKEs  (G  ).  —  Unité  de  l'Association 
Britannique,  I\,  53(). 

liiRAiLEAN.  —  Aimantation,  IV,  186. 

Imgiiexktzky  (G.)-  —  Kléments  galva- 
niques. X,  /|32. 

Imhoui  (T.).  --  Absorption  de  la  vapeur 
de  mercure  par  la  mousse  de  platine, 
VI,  5a3. 

Imiioiu  (T.)  et  Warbuho  (E.).  -  -  Poids 
de  la  couche  d'eau  déposée  sur  le 
verre,  VI,  5a  i. 

IsRAiLEKFF.  --  Nombre  de  vibrations, 
IV,  588. 

Izarn.  —  P3xpériences  électrodynami- 
ques, III,  171. 

Jaé  (G.).  -  -  Antimoine  et  cobalt  dans 
le  champ  magnétique,  VII,  586. 

Jabqer  (W.).  -  Vitesse  du  son,  IX, 
565. 

Jaiin  (II.).  —  ICluilos  éloclrolyiiquos.  III, 
317^.  -  Loi  de  Joule,  V,  i->().  —  Tra- 
vail produit  par  i<*  courant,  V,  5^6, 
VI,  57').  —  rolarisalion  galvanique, 
VI,  576.    -     l-:nel  Pcllicr,  VIII.  c/i. 

Jahx  (11.)  et  ThRAF.  (L.).  —  ciialeur 
spcciiique  de  l'anliinoine,  VI,  53o. 

Jamin  (J.).     -  Pressions  barométriques, 
II,  1117.   —   Point  critique.  H,  38f).  - 
Compressibililé   des    gaz,   II,  3<)3.  — 
Hygrométrie,  III,    /|<ù).   —  Hayonne- 
menl  nocturne,  IV,  :>V'). 

Jamin  (J.)  et  MANhivnii.»  (G.).  —  Arc 
électrique,  1,  4  »7- 

Janet  (1*.).  —  Formule  de  van  der 
Waals,  V,  3:»S.  —  .Magnt'tisme  et  ac- 
tions chimiques,  VI,  jS«).  Phéno- 
mènes liiermomagnciiques.  Mil,  3»_>. 
■  ■  Aiiuanlalion  transversale..  I\,  4^*7, 
X,  ao. 

Jannktaz(K.)  et  P11.1.EUU  (L.).  -  Ther- 

moélcrlri»  Ile,  V,  \-.\. 
Janssk.n  .  j  k        O>iiioie  b  iSSi.  I,  \\x. 


Jauman.  —  Réfraction  des  liquides,  V, 

243. 
JoANNis  (A.).  —  Machine  pneumatique 

à  mercure,  VII,  384- 
JOLLY  (Ph.  VON).  —  Gravitation,  I,23i. 
JoLY  (J.).  —  Baromètre  élastique,  II, 

99.  —  Balance  hydrostatique,  VIII,  5o. 

—  Calorimètre  à  vapeur,  X,  243-  — 
Chaleurs  spécifiques  des  gaz,  X,  4^1  • 

Jones  (J.-V.).  —  Résistance  du  mer- 
cure, X,  419- 

Jordan  (W).  —  Comparaison  de  deux 
thermomètres  hypsométriques,  X, 
346. 

JouBERT  (J.).  —  Machines  électroma- 
gnétiques, II,  293.  —  Expérience  de 
Hertz  sur  les  ondulations  électriques, 
VIII,  116. 

JouBiN  (P.).  —  Lames  épaisses,  V,  16. 

—  Dispersion  rotatoirc  magnétique, 

VIII,  53.  —   Franges  de  deux  trous, 

IX,  i85.  —  Dilatation  e^  échauffement, 

IX,  554. 

Joue  (C).  —  Diéthylamine,  IV,  btfi.  — 
Dilatation  des  liquides,  V,  89. 

Joue  (K.).  —  Volume  d'un  liquide.  I, 
575. 

J0UKOW8KY  (N.).  —  Mouvement  d'un 
corps  solide,  VI,  196.  —  Théorie  hy- 
drodynamique du  frottement,  VII,  224* 

—  Mouvement  des  eaux,  IX,  6i>.  -- 
Théorie  du  vol,  X,  43o. 

JouLiN  (L.).  —  Diffusion,  I,  47'^- 
JuHLiN  (J.).  —  Température   de   Tair, 

X,  187. 

Kaempfer  (D.).  —  Tourniquet  élec- 
trique, III,  265. 

Kai.isciier  (S.).  —  Photophone,  I,  197. 
Électricité  par  évaporalion,  III,  219. 

—  Critique  des  expériences  de  Pal- 
mieri,  VI,  483.  —  Conductibilité  du 
sélénium,  VII,  45». 

Kalkowsky  (K.).  —  Kéfraction  conique, 
IV,  •>37. 

Kamexsky  (C).  -  Conductibilité  élec- 
trique, IV,  240. 

Kammkumanx.  —  Thermomètre-fronde, 
VIII,  589. 

Kapoustine  (F.). —  Dilatation,  11,576. 

Karavodixe  (V.).  —  Pompe  de  Tapler, 
II,  558. 

Kaysf.h  (II.)'  ~   Platine  incandescent, 

VIII,  434. 

Kayser  (H.)  et  KuNGE  (C).  -  Bandts 
du  charbon,  1\,  58o.  —  Spot  1res  de> 
alrali-*,  X,  53o. 

Kkklkii    I  J.-F.).    —    Absorption    de    la 
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chaleur  par  racidc  carbonique,  IV,  97. 

Kempp  (P.)  et  MuLLER  (G.).  —  Lon- 
gueurs d'ondes  des  raies,  VI,  387. 

Kerr  (J.).  —  Electro-optique,  I,  283. 
—  Structure  moléculaire,  II,  285.  — 
Verre  comprimé,  VIII,  86. 

Ketteler  (E.).  —  Fixateur  pour  spec- 
troscope,  I,  198.  —  Formules  de  dis- 
persion, VII,  i3o.  —  Dispersion  du 
sel  gemme,  VII,  i3i.  —  Pouvoir  ré- 
fringent, VIII,  335,  336. 

Khamantopf  (E.).  —  Spectres  magné- 
tiques, IX,  538.  —  Photographie  d'une 
▼einc  liquide,  X,  434»  594. 

KiEWiET  (J.).  —  Élasticité  de  flexion, 
VI,  5 16. 

Kircrhoff.  —  Diffusion  des  gaz,  IV. 
5 18.  —  Polarisation  diélectrique,  V. 
175,  179. 

KiRCHiiOFP  (G.)  et  Hansemann  (G.).  - 
Conductibilité  thermique  et  électrique. 
I,  89. 

KiTTLER  (E.).  —  Différences  de  poten- 
tiels, I,  383.  —  Intensité  des  courants, 

V,  532. 

Klatt  (V.)  et  Lenard  (Pu.).  —  Phos- 
phorescence (lu  cuivre,  etc.,  IX,  578. 
Kleiber  (J.).  —  Formules  empiriques, 

X,  433. 

Klein  (E.).  —  Conductibilité  des  sels 
doubles,  VI,  554. 

Klein  (  W.).  —  Changements  optiques 
dans  les  cristaux,  IV,  235. 

Klemexcic  (I.).  —  Mesures  électrosta- 
tiques et  électromagnétiques,  IV,  i83. 

—  Propriétés  diélectriques  du  mica. 

X,  346. 

Klobukow  (N.  von).  —  Densité  de  va- 
peur, IV,  177,  179. 

Klossowsky  (A.).  —  Orages,  X,  433. 

Knodlaucii  (IL).  —  Angle  de  polarisa- 
lion  des  métaux,  V,  522. 

KoDB  (G.\  —  Spectre  du  germanium, 

VI,  536. 

KoBYLiNE  (N.)  et  FÉREcniNE.  —  Pro- 
priétés magnétiques  des  mélanges  de 
poudre  de  fer  et  de  carbone,  VII,  219. 

KocH  (  A.).  —  Oscillations  tortionnelles, 
XI,  161. 

Kocn  (  K.-H.).  —  Élasticité  de  la  glace, 
V,  '184.  —  Écoulement  de  l'électricité, 
VIII,  497.  —  Spectre  des  gaz,  IX,  2\g. 

—  Polarisation  et  occlusion  des  gaz, 
X,  228. 

KocH  (Syn.).  —  Frottement  intérieur. 
I,  186.  —  Rotations  électromagné- 
tiques, II,  5i5. 


KocK  (E.).  —  Spectre  d'absorption,  VII, 

497- 
Kœnio  (A.).  —  Leucoscope,  II,  281.  -- 

Systèmes  dichromatiques,  IV,  322.    - 

Module  d'élasticité  Vl,  5i6. 
Kœnio  (  W.).  —  Polarisation  elliptique, 

II,  282.  —  Coefficient  de  frottement, 

V,  f\^(\  —    Frottement  des  liquides, 

Vil,  498.  —  Influence  du  magnétisme 

sur  le  spath,  VII,  499- 
Kœniq  (R.).  —  Différence  de  phase  des 

sons,  I,  525.  —  Battements,  X,  527. 

—  Timbres,  X,  5-.>8. 

Kœnig  (A.)  et  DiETERici.  —  Sensibilité 
de  l'œil,  IV,  323. 

Kœnios  et  RicuARZ.  —  Densité  de  la 
Terre,  V,  46. 

KouLRAUScn  (  F.).  —  Instruments  pour 
la  mesure  des  radiations  de  l'inten- 
sité du  magnétisme  terrestre,  I,  465. 

—  Boussole  des  tangentes,  I,  467.  - 
Conductibilité  électrique  de  l'acide 
sulfurique,  II,  43.  —  Conductibilité 
électrique  des  chlorures  a,  etc.,  II, 
i86.  —  Mesure  de  résistances,  II L 
268.  —  Distance  polaire,  IV,  58}.  — 
Conductibilité  des  éleclrolytes,  V,  427. 

—  Intensité  de  faibles  courants,  VI, 
546.  —  Résistance  du  mercure,  VIII, 
239.  —  Conductibilité  calorifique  de 
l'acier,  VIII,  439. 

KoHLRAUSCH  (W.).  —  Accumulatcurs, 
VIII,  '17.  —  Influence  de  la  tempéra- 
ture sur  la  conductibilité  électrique, 

VIII,  495. 

KoHLHAUscii  (F.  et  w.).  —  Équivalent 
électrochimique  de   l'argent,  V,  334» 

KoLACEK  (F.).  —  Résonance,  I,  58.  — 
Solutions  salines,  I,  336.  —  Tensions 
de  vapeur,  V,  3'j7. 

KoLENKo  (  B.  VON).  —  Pyro-électricité 
du  quartz,  IV,  232. 

Kollert  (J.).  —  Propriétés  électriques 
des  flammes,  IV,  569. 

Konowalow  (D.).  —  Tension  de  vapeur 
des  mélanges  liquides,  I,  188. 

KoosEN  (J.-H.).  —  Action  dépolari- 
sante, II,  373. 

KoRDA  (D.).  —  Action  de  la  lumière  sur 
le  sélénium,  VIII,  23o. 

KôTsciiAU  (G.).  —  Mouvement  des 
fluides,  V,  479. 

KousMixsEï  et  Mendeleeff.  —  Frotte- 
ment de  l'eau,  II,  578. 

K0WAL8K1  (J.  VON).  —  Solidité  du  verre, 
(X,  160.  —  Élasticité  du  verre,  IX, 
494. 
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KhWoitfffiOff   ( i.}.     -  Volume  da   for- 

Kf;.ifK\viT<i/.ff  T.;.  -  Élasticité  des 
g.#z,  f,  57>i.  -■  Pompes  i  mercore,  I, 
'^77.  Vapeurs  saturées,  II,  .V76. 
f>»nrliirtibililé  du  %ide,  II,  'S77. 
li<irorfi«Uros;r^phe,  II,  't^^i.  —  Élasti- 
<:it>  d';s  gar.  II.  .>;8.  -  Minimum  de 
déviation,  IV,  '»8'|.  ■  Vitesse  du  son, 
Vf,   'fin.  l'orosit/t    des   tubes   en 

veiT*',  VII,  ir7'|.  •  Chaleur  d  ebulli- 
tion,  IX,  :}'Vf.  liarométre  normal, 
X,  vi',. 

KfUMKii  (V.).  Dcseartes  et  la  réfrac- 
lion,  IV,  i^('(. 

Kiiai;tnk  (II.;.  -  Condensation  de  l'a- 
ride  (:iiriH)ni(|uc,  i\,  200. 

KiUKM  (von;  et  KiiKY  (voN).  -  Mé- 
lunK<"«  des  couleurs,  I,  5i3. 

Kaoï.'ciiKoM..  -  Courants  d'immersion, 
etc.,  Il,  fio.').  -  Aniaigamalion  des 
nirliiiik,  III,  i.'it).  Variations  de 
ronsliiiilrs  cupillaircH,  III,  3o3.  — 
PhrnoinriiOH  rlectiotrapillaires,  VIII, 
'17 i.  iNiliirisation  par  immersion, 
Vlll,  .'m().         l'rottcmcnt  du  platine, 

KiiuoKK.  Machine  à    inlluence,  IV, 

KiiitTM  (II-)'  -  Photomètre  de  Bunsen, 
1,   101. 

KiiNi>T  (A.)*  Hclution  clcctromagné- 
li(|n('  (lu  pian  de  polarisation,  III, 
^i)«».  r\ro  oi  pit'/.o-iHcclricité  d'un 
rn>l.il,  IN,  »!«>•  l>ou!)le  réfrarlion, 
\,  ;().  Iloi.ilioii  du  plan  do  polari- 
'»iilion.  V,  7S.  liuiirc^i  des  niotaux, 
Ml.    l.Hi. 

Ki'M»r    V  ^-^  <'ï  Hi.vsiiis  {,E.).        P\ro- 

olrrnioilo.  \  l,    |(i. 
KrinuMM.  Uaici    ilo     l'raunhofor. 

Mil.   ,S». 
Kl  sMiV'M  1.;  innMiowsKi.      -    Indui  lion 

iiUKn«Mu|Ui\  \  111,  .M(). 
I.vuvium:  vil  ^>  i^Muiuotilulito  thcr- 

iin«|no     do>     ori'-l.iux.     II.      i»-. 

>po*lio  do  n»\dMS''«ï»*«  ^«  i*^''- 
l.vovr.p'     vil  ^    ol    r.un  V.  Pouvoir 

oolairant  \l*'>  ravlM(i<M)>  suiiplos.  l.  im  î. 
I  V\)uv\..ï     yV    -.  Murvv  soulorraino 

do  Pu\.   M,    "tx 
\.u\\\  lh..»viO  «Ion.  \x*\ol!^s  de  i>j<ii- 

man.  \  L    »  v^ 


tîques,  V,  53i.  Décharç-;  dao>  le» 
gaz,  VII,  89. 

Laxe  (A.-C).  —  Angle  des  éxa  op- 
tiques, X,  ç^. 

Lano  (V.  TON).  -  -  Dispersioo  de  l'ara- 
gonite,  I,  1^3.  —  Arc  TolUique.  V. 
339,  543.  —  Hauteur  du  sod,  V,  340. 

Laholet  (S.-P.).  —  Balaoce  actioiqo'' 

I,  i48.  -  Energie  dans  le  spectre,  II, 
233.     ~  Énergie  solaire,    II,   371.  - 

.  Longueurs  d'onde,  III,  21  \.  —  Ab- 
sorption atmosphérique,  IV,  93.  - 
Transmission  de  la  lumière,  V,  137. 
—  .Sel  gemme,  V,  i  i8.  —  Spectre* 
calorifiques,  V,  377.  —  Spectres  in- 
visibles, VI,  205.  —  Énergie  et  visioQ. 
VIII,  190.  —  Spectre  invisible  du  So- 
leil et  de  la  Lune,  VIII,  193.  —  Phé- 
nomènes soudains,  IX,  5i6.  —  Tem- 
pérature de  la  Lune,  I\,  53^. 

Lanoley  (S.-P.)  et  Abnky  (W.).  - 
Lumière  du  Soleil  et  des  nuages  a 
une  grande  altitude,  III,  i\-j. 

Lanoley  (S.-P.)  et  Vehy  (K.-W.). - 
Lumière  économique,  X,  85. 

Larmor  (J.).  —  Induction,  IV,  •.»3;.  - 
Polarisation  galvanique,  V,  472. 

Laska  (W.).  —  Densité  de  la  Terre,  IX, 
119. 

Larpeyrbs  (H.).  —  Uecherches  «lau- 
roscopiques,  IV,  23o. 

Latschinoff  (D.).  —  Dilatation  du  mer 
cure  dans  l'ébonile,  II,  678.  —  Cali- 
brage  d'un    galvanomètre,    VII,  5g? 

Laurent  (L.)-  —  Appareil  de  polarisa 
lion,    I,    î-U).  —  Appareils  d*t>ptiqiit\ 

II,  4ï't  --  appareils  pour  Conlrùler 
les  surfaces  courbes,  IV.  3ôi.  —  E\f'- 
cution  dos  objerlifs,  V.  'GS.  -  Prisair' 
de  Nirtïol,  \  I.  .iS. 

Laval  v  K.^.  -     Lois  de   halton.  1.  *»'■•. 
LKnKPi.KK  i,  J.K  —  Dilatation  du  ca'.»u:- 

chouc,  1,  575. 
Le    Cn.vrELiKK    iILs   —   Température 

oIo\oos.   \  I.    JK   —    Transforuiativa* 

m\>lcvuldires,  \.  ^î'v). 
Le  CiivrLi  u:u    (H-*    ^i     Mallird. 

Comt>usiii»a   des  méian^e<  eipi'^*.:>. 

I,  .'»7  î  :  IV.  S).  —  l'ini'-.rphisine  a^ 
fiodure  d'arsoiil.  IV.  So'^. 

Lkoufr  ..  K.  '.    -  Kniiss;>.Mi  el  *bs^rî  :.   - . 

II.  !«;)>. 

LirovTi  .  J.  .   -  «hubres  >on>r-:-. 

,:.   -  Xloi:*t^:nonî5  -i:»  r-':.t.s  -.:;?■ 

ilo::jnîs.  IV.  y-. 
Lï  ,^n::  >rb\  \s  ,\\.  .  —  Kl*  v.  .  f- 

N  ;:^.>  !:<.  1\.  '■':  j 
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Lbobboer  (Ph.).  —  Coefficient  de  self- 
induction,  VI,  53,  320.  —  Tempéra- 
ture et  aimantation,  VII,  igg. 

Leduc  (A.).  —  Phénomène  de  Hall, 
III,  i33,  36a.  —  Bismuth  dans  un 
champ  magnétique,  V,  116.  —  Mesure 
du  champ  magnétique,  VI,  184.  — 
Electro-aimant  de  Faraday,  VI,  a38. 

—  Conductibilité  calorifique  du  bis- 
muth, VI,  378.  •—  Période  variable, 

VII,  38.  —  Conductibilité  calorifique 
du  bismuth,  VII,  Sig.  —  Densité  de 
Tazote  et  de  l'oxygène,  X,  36.  —  Ré- 
sistance du  bismuth,  X,  iia.  Dilata- 
tion du  mercure,  X,  5o3. 

Lehmann  (von  O.).  —  Corps  solides 
cristallisés,  V,  479*  —  Point  de  fu- 
sion, V,  480.  —  Décharges  dans  les 
gaz,  IV,  670.  —  Transport  des  ions, 

IX,  57. 

Lemoine  (J.).  —  Accroissement  de  l'é- 
nergie, IX,  93. 

Lemstrom  (S.).  —  Aurore  boréale,  II, 
3i5. 

Lenard  (PIi.).  —  Résistance  électrique, 

X,  569. 

Lenard  (Pii.)  et  Klatt  (V.).  —  Phos- 
phorescence du  cuivre,  etc.,  IX,  678. 

Lenard  et  Wolp.  —  Luminescence,  VIII, 
484.  —  Pulvérisation  par  la  lumière, 
IX,a/|5. 

Leod  (H.-M.).  —  Action  de  la  lumière 
sur  le  caoutchouc,  III,  5i. 

Léon   (G.).    —    Courants   et    feuillets, 

VIII,  184. 

Lermantopf  (W.).   —   Miroirs,  II,  583. 

—  Le  Schichmeister  Poisunow,  IV, 
59^.  —  Calculs  de  la  densité,  V,  91. 

—  Mesures  des  angles,  X,  35. 
Leroy  et   Duoois.  —  Ophtalmomètre, 

VU,  554. 

Lesgœur  (H.)'  ~  Dissociation,  IX,  391; 

X,  47»>  47S»  489- 

Les»  (Gii.-H.).  —  Loi  du  refroidisse- 
ment, IX,  444- 

Lewis*  B08.  —  Comète  6,  I,  i53. 

LiAPOUNOFP.  —  Équilibre  d'un  corps 
pesant,  I,  076. 

LiEBiG  (G. -A.)-  --  Chaleur  spécifique, 
III,  184. 

LiEBiscii  (T.).  —  Indices  principaux 
des  cristaux,  III,  106. 

Lindeck  (S.).  —  Force  électromotrice 
des  amalgames,  VIII,  599. 

Lindeck  (S.)  et  Feussner  (K.).  — 
Alliages  pour  résistances,  X,  34i. 

LiNNEMANN.  —  Austrium,  VI,  agS. 


Lipphann  (G.).  —  Détermination  de 
rOhm,  I,  3i3.  —  Couches  doubles,  II, 
ii3.  —  Températures  absolues,  III, 
53,  277.  —  Galvanomètre  et  électro- 
dynamomètre, III,  384.  —  Force  élec- 
tromotrice, III,  388.  —  Potentiel  d'un 
système  de  bobines,  IV,  448.  —  Élec- 
tromètre absolu,  V,  3a3.  —  Unité  de 
temps  absolue,  VI,  261.  —  Méthode 
stroboscopique,  VI,  267. 

LiVEiNO    (G.-D.)    et    Dkwar   (J.).    - 
Raies  spectrales,  II,  232.  —  Renver- 
sement et  raies  des  métaux,  II,  43^|. 

—  Hayons  ultra- violets,  III,  218.  - 
Taches  solaires,  III,  4i8.  —  Etude 
spectroscopique  des  explosions  ga- 
zeuses, IV,  5i.  —  Renversement  des 
raies  de  l'hydrogène,  IV,  5i.  —  Pro- 
priétés spectroscopiqucs  de  la  pous- 
sière, X,  4^0. 

Liznar  (G.).  —  Déclinaison  magnétique 
à  Vienne,  V,  338.  —  Magnétisme  ter- 
restre, VI,  29/1. 

Lloyd  Morgan  (C.  ).  —  Viscosité  de  la 
glace,  VI,  49. 

LoBAGii  (W.). —  Dispersion  rotative  du 
fer,  X,  567. 

LocKYER  (N.).  —  Spectres  des  nébu- 
leuses, X,  233,  298.  —  Spectres  des 
corps  célestes,  X,  28^. 

Lodqe  (  0.).  —  Lois  des  courants  ther- 
mo-électriques, V,  384.  —  Force  élec- 
tromotrice,  V,  38^.  —  Polarité  per- 
manente, VI,  5u. 

LoDOE  (O.-J.)  et  W.  Clark.  —  Corps 
vivement  éclairés,  IV,  240. 

Lœvy  (M).  —  Equatorial  coudé,  II,  349. 

Lommel(E.).  —  Loi  de  la  dispersion, 
I,  5i.  —  Appareil  de  polarisation,  I, 
200.  —  Dispersion  rotatoire,  III,  180. 

—  Fluorescence  du  spath,  261.  — 
Fluorescence  du  spath,  IV,  535.  — 
Théorie    de  la   fluorescence,  V,  5i6. 

—  Balance  aérostatique,  VI,  5ii.  - 
Interférences  des  rayons  circulaires, 
VIII,  287.  —  Rotation  des  raies,  VIII, 
288.  —  Bandes  d'interférences  dans 
un  prisme,  VIII,  289.  —  Ombre  d'une 
flamme,  X,  529.  —  Spectre  ultra- 
rouge, X,  533. 

Long  (J.-H.).  —  Polarisation  rotatoire 
des  tartrates,  VIII,  189;  IX,  53o;  X,  194. 

LooMis  (E.).  —  Réduction  du  baro- 
mètre, IV,  9'|. 

LoRBERG  (H.)-  —  Conductibilité  calo 
rifique,  I,  237.  —  Electrostriction,  IV, 
569. 
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LoRENZ  (L).  '  Conductibilité  ther- 
mique et  électrique,  I,  98.  -  Déter- 
mination de  l'ohm,  I,  477'  —  Résis- 
tance (le  colonnes  de  mercure,  V,  SSg. 

LoUDoN.  —  Réfraction  à  travers  les  sur- 
faces sphériques,  IV,  ^-jb, 
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fiques, II,  4^^- 

Luccui  (G.  DE).  —  Chaleur  spécifique 
du  phosphore,  II,  5i8.  —  Aimanta- 
tion et  conductibilité,  III,  i48. 

LuDECKiNO  (Ch.).  —Chaleur  spécifique 
des  acides  gras,  VI,  53 1.  -  Densité 
du  bismuth,  VIII,  4^^-  ~  Conducti- 
bilité de  dissolutions,  I\,  34I. 
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CowLES  (A. -A.;.  -  Creuset  électri- 
que, V,  i38. 

Mage  de  Lepinay  (J.).  -  Diffraction 
avant  l'écran,  I,  368.  —  Théorie  des 
courbes  incolores,  II,  i6a.  —  Diffrac- 
tion, III,  II.  —  Diamètre  d'un  tube, 
IV,  35.—  Double  réfraction  du  quartz, 

IV,  159.  --  Spectres  cannelés,  IV, 
a6i.  —  Mesure  des  petites  épaisseurs, 

V,  4^^-^-  -  -  Longueur  d'onde  de  la 
raie  I>..  V,  in.  —  Tesées  hydrostati- 
ques. V.    4»'^-  —    Indice*  du   quartz, 

VI,  i^^>.  —  Mc:4ures  au  spheromèlre, 
VIL  'vî.  -  Polariseurs  acoustiques, 
VIL  'i^^.  —  Localisation  des  franges. 
IX.   iJi.  iSo;  X.  7o\. 

Mace  bE  Leimnay  \,J.)  et  Fabry  \C.\ 
—  Visibilité  des  Transes,  \,  5. 

Maok  I'K  Lkhisay  ei  PtKOT  (A  ).  — 
Demi  Icnlillos,  IX.  .^7^^. 

Macf  pk  l.yriNAY  ,J.^  et  Nuati  vNV". 
-  Phcnv^mène  de  Purkinje,  L  Sq. 
rhenomène  d'optique.  L  x^.  -     Pho 
lometne  dos  soun*es  dMcrsement  co- 
loTxvs,  IL  t^i-  --  Thoone  des  couches 
incolores.  II.  if'i. 

\lvoïvM\M-,  ho.-harjce   disruptive, 

L  «,». 

M  V»»  vîu  ^nïOk  ^^.  Chaleur    speoi 

lique.  IL    'Vj. 

M  v« '.i  yF'  travail  ^fans  le<  mach:- 


I       nés  d'influence,  III,  273.  —  Photugr.:- 
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I       nique  des  explosions,  V,  477- 
I   Mack   (K.).   —   Pyro-électricité  de  la 
boracite,  IV,  33 1. 
Madan.  —  Isolation  des  rayons  bleas, 

V,  49-  —  Prismes  de  Foucault  et 
d'Ahren,  V,  49* 

Maoie  (W.-F.).  —  Constantes  capil- 
laires, V,  483. 

Magrini  (J.).  —  Induction,  VII,  5S9. 

Mallard  (E.).  —  Boracite  et  sulfate 
de  potasse,  H,  ^oi.  —  Réflexion  cris- 
talline, V,  389. 

Mallard  (  E.)  et  Lk  Cratelier  (  H.). 

—  Combustion  des  mélanges  explo- 
sifs, I,  173.  —  Mélanges  gazeux  ex- 
plosifs, IV,  59.  —  Dimorphisme  de 
i'iodure  d'argent,  IV.  3o5. 

Maneuvrier  et  Jamin.  —  Arc  vollaïque, 

I,  437. 
Maraxgom  (C).  —  Volamètre  double, 

VI,  585. 
Marcui  (L.  DB).  —Traction  et  conduc- 
tibilité électrique,  T,  517. 

Marck  (\V.).  —  Relations  entre  divers 

thermomètres,  X,  345. 
Mari.k    (  \V.).     -    Parasccousses   pour 

balances,  IX,  119. 
Mare  Y.    —   Analyse   des    mouvements, 

m.  i«i9. 
Maroottet  (J.)  et  Hactefeuille  (P.). 

—  L»écomposition  de  la  vapeur  d'eau. 
X,  \>6. 

Makiam  (A.>.  —  Aimantation  par  les 
décharges  électriques.  X,  591. 

Martini  (T.).  —  Sons  par  récoulement 
des  liquides.  L  5i4  ;  IIL  oiS.  —  Fi- 
fiure>  de  diffusion,  L  Sio,  IV,  339.  — 
Diffusion.  IX.  3<S. 

Maso  ART  (E.  .  -  Equivalent  clectn.>- 
chimique  de  Teau.  I.  loq.  —  Bou>- 
sole  des  tangentes.  I,  233.  ---  Héseaux 
métalliques.  11.  5.  —  Baromètre  à  gra- 
vite. IL  341.  —  Sphcres  électrisoes. 
IIL  i65.  Equivalent  olectrochimique 
de  Tarçent.  IIL  ?S3.  -  Deierminû- 
tun  <>ie  la  valeur  de  Tohm.  IV,  101.- 
Macl  iae  de  Gramme,  IV,  34*.  -Aiman 
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tation,  V,  agS.  — -  Miroirs  de  Fresnel, 
VII, i83.  —  Achromatisme  des  interfé- 
rences, VIII,  445.  —  Expériences  de 
Weyher,  VIII,  557.  —  Champ  magné- 
tique terrestre,  X,  47^* 

Masgart  de   Nerville  et   Benoit.  - 
Détermination  de  Tohni,  III,  'j'So. 

Matiier.  —  Galvanomètre,  V,  38i. 

Mathias  (E.).  —  Chaleurs  spécifiques 
des  dissolutions,  VIII,  ao4.  —  Chaleur 
de  vaporisation,  IX,  4'»9< 

Mathias  et  Cailletet.  —  Densité  des 
gaz  liquéfiés  et  de  leurs  vapeurs  sa- 
turées, V,  549.   —   Acide   sulfureux, 

VI,  4i4. 
Mathieu  (E.).  --  Principes  mathéma- 
tiques de  l'électrodynauiique,  I,  4^3. 

—  Vibrations  des  cloches,  II,  32.  — 
Polarisation  elliptique,  II,  34-  —  Sus- 
pension d'un  liquide,  III,  82.  —  Pous 
sée  sur  un  corps  flottant,  III,  86.  — 
Figures  des  gouttes,  III,  3o3. 

Mattuey  (E.).  —  Liquation  des  al- 
liages d'or  et  de  platine,  X,  242. 

Maurer  (J.).  —  Absorption  atmosphé- 
rique, III,  3 10.  —  Déclinaison  ma- 
gnétique, V,  2Ç)0. 

Maurer  (R.).  —  Élasticité  des  gelées. 
VI,  517. 

Maxavell  (J.-C).  —  Courants  entre 
tenus  par  le  travail,  I,  20. 

Mayexçon.  —  Thermogalvanoscope,  III, 
393. 

Mayer  (A.-M.).  —  Densité  de  la  Terre, 
V,  46.  —  Sphéromètre  à  puits,  VI. 
444*    —   Pendule   électrique,    X,   9.V 

—  Électromètre  balance,  X,   98.  — 
Coefficient  de  dilatation  cubique,  X, 

194- 
Mayer  (G.>.  —  Forces  élcclromotrices, 

IX,  517. 
Mazzotto  (D.).  -     Forces  éleclromo- 

triccs  et  résistances,  I,  022. 
Mebius    (C.-A.).      -    Éléments    d'une 

lentille,  IX,  bit. 
Meissner  (F.).  —  Chaleur  produite  en 

humectant  une  poudre,  VI,  624. 
Mklander  (G.).  —  Dilatation  des  gaz, 

X,  87. 
Mblob  (A.).  —  Tubes  capillaires,  VII. 

an. 

Melde  (F.).  —  Expériences  d'acous 
tique,  III,  547,  VII,  5o. 

MEL8EN8.  —  Passage  des  projectiles  à 
travers  les  milieux  résistants,  II,  240. 

Mendeleefp  (D.).  —  Dilatation  des  li- 
quides, IV,  33o. 

J.  de  Pliys.,  2-  série,  t.  X.  (Décembre  1891.) 


Mendeleefp  (D.)  et  Kousminski.  — 
Frottement  de  l'eau,  II,  578. 

Mendenhall  (T.-C).  -  Intensité  delà 
pesanteur,  I,  104.  --  Résistance  du 
charbon,  II,  i\\  ;  VI,  a49'  —  Thermo- 
mètre différentiel  de  résistance,  V, 
i36. 

MENSBuuoonE  (van  der).  —  Théorie 
capillaire,  VIII,  83. 

Mercadier  (E.).  —  Vibrations  trans- 
versales des  verges,  II,  i44.  —  Vibra- 
tions des  plaques,  IV,  54i.  —  Théorie 
du  téléphone,  V,  i4i.  —  Radiophones, 
V,  2i5.  —  Monotéléphone,  VI,  464. 

Mercadier  (E.)  et  Vaschy.  —  Gran- 
deurs électriques,  II,  245. 

Merczixg  (G.).  -  Vitesse  d'écoulement 
du  pétrole,  IX,  62. 

Mertchino  (M.).  —  Réseaux  de  diffrac- 
tion, m,  4-^9' 

Merritt  (K.).  --  Lampes  à  incandes- 
cence, IX,  520. 

Meslin  (G.).  —  Gaz  parfaits,  IV,  i32. 
Force  éleclromotrice  et  potentiel,  IV, 
285  et  2H9.  —  Expériences  relatives  à 
la  vision,  VI,  34i.  -  -  Vision  dans  les 
microscopes,  VI,  009.  —  Polarisation 
elliptique,  IX,  353,  436. 

Messerschmitt  (J.-B.).  --  Spectropho- 
tométrie,  V,  5i8.  —  Réflexion  diffuse 
VIII,  48ô. 

Messerschmitt  (J.-B.)  et  Wiedemann 
(E.).-  Loi  de  Talbot,  VIII,  484. 

Metz  (G.  de).  —  Double  réfraction 
des  liquides,  VIII,  241.  Compres- 
sibiliié  des  huiles,  X,  4^8. 

Meyeu   (G.).     -    Indices  de   la   glace, 

VII,  i32. 
Meyer  (M.-W.).  —  Microphone,  I,  240. 

Réfraction  cométairc,  II,  387. 

Meyer  (O.-E.  1—  Magnétomètrc,  X,58i. 

MiCHELSON  (A.-A.).  -  Mouvement  re- 
latif de  la  Terre  et  de  l'élhcr,  I,  i52. 

—  Thermomètre  1res  sensible,  I,  i83. 

—  Thermomètre   à    air,   II,    1(5.    - 
Évaluation  du  nombre  de  vibrations 
d'un  diapason,  III,  i5i.      Longueurs 
d'onde,  X,  91.  —  Interférence,  X,  92. 

MicnELsoN  (À.-A.)  et  Morley  (E.-W.). 

Vitesse    de    la    lumière,  VI,   44^.   — 

Etalon  optique  de  longueur,  VII,  44^. 

-  Mouvement  de  la  Terre,  VII,  444- 

—  -  Longueur  d'onde  étalon,  IX,  528. 
MiCRELsoN   (W.).    -   Énergie   dans   le 

spectre,  VI,  467.—  Électro-aéromètre, 

VIII,  5o.  —  Spectre  continu,  IX,  534* 

—  Vitesse  d'inflammation,  IX,  563. 
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MiERS.  —  Hémiédrie,  IV,  474- 

MiLLAR  (W.-J.).  —  Fer  à  l'état  solide 

et  fondu,  IV,  877. 
Mills  (E.)-  —  Modification  de  la  for- 
mule de    Kopp,   IV,    Q39.    —    Poids 

atomique,  IV,  ^']3. 
MiLTHALER  (J.)-  —  ChaleuF  spécifique 

du  mercure,  IX,  69. 
MoENNicu  (P.)-     -  Inducteur   pour   la 

mesure  des  tempcralures,  IX,  118. 
MoLLER  (W.}.  —  Loi   d'émission   d'un 

corps  incandescent,  V,  5i4- 
MoNNORY. —  Pouvoir  rotaloire  et  double 

réfraction,  IX,  277. 
MoNTiONY  (Cii.)-       Kflcts  de  la  foudre, 

I,  562. 

MoRBLAND  (S.-T.).  Franges  de  dif- 
fraction, V,  i32. 

Morgan  Eldriûk  (G.j-  -  Thermogra- 
phe, III,  43. 

Mûrley  (  E.-W.)-  —  Proportion  d'oxy- 
gène dans  l'air,  I,  i55. 

MoRLEY  (E.-W.)  et  Michelson  (A. -A.). 

—  Vitesse  de  la  lumière,  VI,  44^'  — 
Étalon  optique  de  longueur,  VII,  443* 

—  Mouvement  de  la  Terre,  Vil,  444* 

—  Longueur  d'onde,  IX,  628. 
Moser  (J.).  —  Dissolutions  salines,  V, 

242. 

MouREAiix  (T.).  Anomalie  magné- 
tique, X,  874. 

Mouret  (G.).  -  Hcprésenlalion  géomé- 
trique des  changements  des  corps,  X, 
253. 

Muller  (F.-C.-G.)'  -  Baromètre  et 
thcrmcniètre  à  gaz,  IX.  if)-. 

MuLLKU  (O.)-  —  Solubilité  de  l'acide 
carbonique,  IX,   ')f)2. 

MuLLEU  (G.)  et  Kkmpk  (P.).  -  Lon- 
gueurs d'onde  des  raies,  VI,  387. 

Mullkr-Ehzracii.  Force    élastique, 

IV,  521  ;  V,  488.  -  Dissociation,  V, 
489  ;  VII,  5o2. 

MuNKo  (G.).  —  Éclairage  électrique  des 
phares,  V,  47- 

MuNUOE  (E.).  —  Détonation  du  coton- 
poudre,  VIII,  187. 

MuHAOKA  (II.).  —  i{csidu  électrique,  X, 
54  2. 

MuNTZ  (A.),  Dumas,  Hkiset  et  AuniN 
(E.).     -  Acide  carbonique  dans  lair, 

II,  425. 

MuMZ  (A.)  cl  AuniN  (E.).     -  Acide  car- 
bonique dans  l'air,  III,  5i4. 
Myciikim:  (N.)     -  Actinométrie,  X,  4-^6. 
Mylils  (F.).        Surface  du  verre,   IX, 


Mylius  (F.)  et  Fœrster  (A.).  —  Solu- 
bilité du  verre,  IX,  117. 

Naccari  (A.).  -  ÉchaufTemenl  des 
électrodes,  II,  621.  —  Chaleur  spéci- 
fique du  mercure,  VIII,  612.  —  Dé- 
perdition, IX,  540. 

Naccari  (A.)  et  Bellati  (E.-M.).  — 
Échauffement  par  polarisation  élec- 
trostatique, I,  43o.  -  Phénomène  de 
Peltier,  VI,  598. 

Naccari  (A.)  et  Guglielmo  (G.). 
Forces  électromotriccs,  I,  5ji. 
Échauffement  des  électrodes,  IV,  56i; 

V,  574. 

Naccari  (A.)  et  Paoliani  (P.;.  -  Ten- 
sion des  vapeurs  et  dilatations,  I, 
564. 

Nadejdine  (A.).  -  Points  critiques,  II, 
584-  -  Températures  critiques,  III, 
455. 

Nasini  (R).  —  Pouvoir  rotatoire,  III, 
42. 

Natanson  (E.-L.).  —  Dissociation  de 
l'acide  hypoazotique,  V,  Soi,  VI,  584- 

Neesen  (F.).  —  Conductibilité  élec- 
trique, IV,  576. —  Calorimètre,  X,528. 

Neoreano.  —  Pouvoir  inducteur  des 
liquides,  VI,  587. 

Nernst  et  Ettingshausen  (von).  — 
Phénomène  de  Hall,  VI,  292.  —  Force 
électromotrice,  VI,  292. 

Nernst  et  Ostwald  (W. ).  —  Ions 
libres,  VIII,  298. 

Nerville  (de),  Mascart  et  Benoit 
(R.).  —  Détermination  de  l'ohm,  III, 
280. 

Neumann  (G.)  et  Streintz  (F.).—  Élé- 
ment secondaire,  X,  8^7. 

Newal  (F).  —  Réflexion  dans  l'œil, 
III,  145. 

Newcomb  (P.).  —  Énergie  du   travail, 

VIII,  425. 

Neyrkneuf  (  V.).  —  Niveau  à  gaz,  I, 
4O0.  —  Tube  chantant,  I,  4^»-  — 
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